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rONTfvALLO 
PELL  CITT  1  NNE 
SYi.«C«UGA  4  NE 


PIEDMONT  PLATEAU 


DEL  TA 

MCFL  IK 
HlGHTObCR 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
M«flTlN  DAM 

OPEL  IK A 
ROCKFOQO  2  Nl 
ROCK  MILLS 
THURLOM  DAM 
WAOlEy 

KTU>*KA 


PfiAIRIC 
CUBA 


PniLY  PRECIPITRTION 

DRY   OF  MONTH 


10 


1 1 


12 


1 .08  2.33 
1.23  .23 
1 .59 


13 


14 


15 


16 


17 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


25 


27 


28 


29 


30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfillON  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


OArTQN    I  N 

DCnOPOtlS  LOCK  AND  DAI 

MAYWEVILLE 

L  IvINGSTSrt  2  SM 

maiON  JUNCTION  2  NE 

mTHCws  ?  su 

f1IL5Tt«0 

niNTCR   3  NU 
rONTGOrCQY  use  AP 
PEBBYVILLE 
PINE  LEVEL 
SCLMft 

5UTTLE 

UNION  SPRINGS 
UNtONTOUn 

MARRIOR  LOCK   AND  DAPI 


COASTAL  PLAIN  0 

ABBEVILLE   1  NNW 
ALBCaTA 

ANDALUSIA  1  NU 
ATHOBC 

BEATRICE  1  E 

BRANTLEY 
BREUTON  3  SSE 
B»UNOIOGE 
CArf)£N  7  NU 
CHATOn  3  N 

CLAIBORNE 
CLArrOM 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COTTON TON 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA  UILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITT 

GENEVA 

GE ORG  I ANNA 
GILBERTOm 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOrC 

JACH50N 

KINSTRN 
LOUISVILLE 
rCLVIN 
NCUTON 

OZARR  6  NNM 
^CNIX  CITY  2  NNW 
PINE  APPLE 
PITTSVICH 
RtvER  FALLS 

THOnASVIlLE 
TROY 

UAL LACE   2  E 
kHATLEY 


GULF 

BAY  MINETTE 
COOEN 

FAIHMOPE   2  NE 
FORT  nORGAN 
GULF  SHORES  P 


DRY  OF  MONTH 


1     2    3      4    5    6     7    8    9     10  1112    1314  15  1617 


.01      .02  -SS 


19  20  2 


.16  .11 
.06  .02 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


set  dtftflENCE  NOTES  fOLLOHING  STfillON  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

a 
cr 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

■        ■  ■ 

NORTHERN  VflLLEr 

01 

flIMENS  2 

MAX 
HIN 

72 
45 

52 
24 

52 
31 

58 

50 
19 

53 
31 

58 
26 

64 

37 

64 
40 

65 
47 

30 

13 

^9 

n 

2B 

55 
31 

57 
43 

68 
27 

33 
20 

50 
29 

52 
28 

57 
32 

53 
44 

66 
36 

58 
31 

72 
45 

77 
59 

59 
45 

7  1 
47 

56  . 1 
32.6 

BELLE  niNfl  2  N 

HRX 
MIN 

44 

27 

40 

34 

2S 

36 

63 
32 

59 
50 

6 1 
37 

62 
46 

54 

39 

50 
27 

28 

17 

37 
13 

52 
23 

55 
31 

S3 
26 

S5 
43 

59 
48 

55 
3D 

49 
25 

53 
34 

32 

53 
37 

56 
48 

56 
41 

72 
36 

75 
56 

7  1 
61 

72 
46 

69 
58 

56.3 
36.8 

FflLKVtLLE  I  E 

J- 

iflx 
MIN 

72 
S3 

53 
26 

5 1 
29 

56 
34 

45 

22 

S3 
22 

58 
30 

6 1 
40 

58 
35 

35 

38 

33 

19 

1  1 

12 

S3 
30 

54 
24 

55 
25 

60 
45 

60 
30 

35 
22 

49 

25 

55 
3D 

56 
31 

57 
41 

60 
37 

56 
37 

72 
47 

74 
61 

74 
46 

75 
47 

56.1 
32.8 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

63 
3B 

52 
21 

50 
33 

48 

27 

5 1 
19 

56 
30 

64 
28 

59 
42 

64 
30 

SO 

29 

19 

7 

10 

20 

55 
29 

5 1 
19 

55 
38 

59 
40 

50 
21 

SO 
18 

50 
22 

56 
23 

52 
25 

55 
35 

59 
35 

75 
32 

76 
53 

7  1 
55 

7  1 
50 

59 
51 

56  .7 
30.6 

HUNTSVILLE  HSO  flP 

MRX 
HIN 

64 

33 

54 

29 

51 
43 

48 

31 

55 
26 

57 
34 

54 
32 

6 1 
45 

63 
39 

S2 

39 

26 

18 

13 

23 

31 

S3 
28 

56 
43 

60 
34 

36 
29 

49 
25 

52 
35 

57 
32 

S3 
38 

57 
49 

55 
36 

69 
37 

72 
54 

70 
54 

70 
47 

64 
55 

55  .7 
35.8 

tlPDlSON 

MRX 
MIN 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

64 
41 

52 
26 

49 
41 

48 

35 

54 

23 

38 

30 

52 

35 

52 

37 

25 

16 

13 

55 
24 

55 
35 

54 
25 

55 
46 

60 
47 

52 
29 

49 

23 

53 
31 

30 

53 
36 

57 
48 

57 
39 

■J4 
36 

76 
S9 

72 
61 

74 
47 

65 
60 

56  .8 
36.8 

nUSCLE  SHOflLS  FBR 

RP 

MAX 
MIN 

63 
33 

50 
29 

48 

38 

46 
27 

48 

22 

33 

31 

40 

35 

50 

35 

23 

15 

14 

23 

30 

24 

54 
46 

59 
34 

34 

26 

48 
23 

49 

27 

26 

31 

54 
46 

57 
42 

74 
33 

76 
60 

70 
56 

7  1 
47 

69 
58 

54.5 
34  .2 

NEW  MBRKET  2 

MRX 
MIN 

60 
34 

58 
36 

50 
40 

50 
34 

50 
21 

28 

27 

38 

36 

53 

36 

25 

\% 

6 

24 

26 

46 
20 

58 
44 

54 
42 

52 
20 

52 
22 

52 
30 

30 

32 

36 

55 
38 

60 
3D 

72 
46 

70 
60 

72 
51 

70 
53 

54.3 
33.4 

REO  BBT 

MAX 
MIN 

68 
40 

55 
30 

52 
40 

48 

32 

56 
27 

57 
38 

64 
34 

62 
52 

66 
37 

61 

56 

57 
33 

46 

26 

30 
14 

42 
14 

57 
26 

55 
32 

55 
29 

57 
47 

58 
52 

52 
27 

50 
23 

52 
30 

30 

33 

45 

36 

75 
43 

77 
58 

7  3 
62 

72 
49 

72 
59 

SB .  I 
37.2 

REDSTONE  SRSENfiL 

MAX 
MIN 

63 
31 

52 
25 

49 
41 

48 
27 

54 
23 

57 
30 

60 
28 

60 
40 

62 
38 

67 
54 

56 
38 

43 
23 

28 

17 

4  1 

13 

53 

22 

55 
29 

54 
24 

57 
44 

61 

33 

37 
27 

51 
25 

55 
37 

57 
30 

54 

43 

57 
49 

57 
33 

73 
34 

75 
57 

72 
55 

74 

47 

64 
54 

56.3 
34  .5 

RUSSELLVILLE  2 

MRX 
MIN 

49 

30 

31 

34 

21 

2^ 

27 

29 

32 

33 

34 

52 
32 

33 
14 

27 
1  I 

42 
12 

56 
29 

54 
26 

54 
28 

57 
46 

59 
27 

3  1 
20 

48 
20 

49 
29 

56 
29 

53 
43 

56 
36 

69 
33 

73 
49 

74 
59 

69 
48 

71 
48 

54  .5 
31  .6 

HPTERLOO 

MRX 
MIN 

60 
42 

50 
25 

40 

30 

49 
30 

50 
22 

33 

27 

58 
48 

45 

56 

36 

24 

12 

15 

25 

30 

25 

35 

44 

26 

4  9 

25 

50 
25 

27 

52 
29 

58 
45 

59 
42 

73 
33 

75 
53 

75 
62 

69 
49 

70 
56 

56  . 4 
34  .8 

flPPRLflCHION 
MOUNTAINS 

02 

flLBERTVILLE  2  SE 

MRX 
MIN 

42 

26 

34 

33 

2S 

36 

34 

47 

41 

50 

39 

30 

?e 

IS 

26 

36 

27 

4  1 

52 

24 

23 

37 

35 

37 

43 

37 

38 

5C 

SE 

48 

56 

36.7 

BESSEMER  3  SSW 

MRX 
MIN 

45 

31 

44 

31 

24 

40 

30 

41 

41 

58 

40 

38 

2? 

19 

25 

32 

32 

40 

40 

31 

25 

42 

47 

45 

44 

40 

4  1 

5: 

6C 

55 

59 

39.1 

BtRMINGHOM  WSO  RP 

MRX 
MIN 

40 

32 

45 

30 

25 

34 

32 

49 

42 

53 

39 

29 

23 

19 

25 

32 

33 

SO 

4? 

26 

26 

42 

55 
41 

56 
48 

5 1 
SO 

6 1 
39 

48 

61 

62 

56 

57 

39.6 

GUNTERSV ILLE 

MAX 
MIN 

45 

28 

40 

37 

26 

33 

30 

28 

30 

33 

37 

24 

20 

15 

1  3 

3C 

23 

37 

46 

27 

22 

21 

55 
36 

54 
42 

6C 
35 

56 
39 

72 
33 

75 
56 

73 
59 

5C 

54 

58 . 3 
33.8 

ONEONTfi 

MRX 
MIN 

54 

26 

31 

39 

22 

24 

27 

35 

41 

45 

33 

34 

20 

14 

12 

24 

29 

31 

46 

30 

22 

25 

55 
36 

56 
39 

6C 
45 

6C 
42 

59 
34 

7: 
41 

5" 

75 
54 

75 
51 

57.4 
34.3 

SfiINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

72 
49 

54 

25 

52 
28 

45 
29 

44 

18 

52 
24 

57 
24 

63 
24 

56 
35 

65 
35 

31 

29 

IS 

27 
10 

39 
10 

54 
18 

56 
23 

55 
25 

53 
41 

59 
25 

35 
17 

SC 
18 

53 
29 

56 
29 

57 
42 

5S 
30 

"5 
3D 

4C 

75 
49 

75 
44 

7  1 
45 

56.2 
28.7 

SHND  MT  SUBSIR  RU 

MRX 
HIN 

69 
45 

52 
25 

so 

37 

51 
36 

52 
22 

S7 
34 

60 
30 

54 
44 

55 
38 

64 

53 

56 
37 

51 
32 

33 
17 

38 

13 

54 

23 

55 
32 

50 
26 

56 
37 

59 
51 

54 

28 

49 
23 

S3 
35 

54 
33 

52 
42 

58 
45 

54 
38 

68 
36 

73 
56 

74 

57 

72 
47 

69 
56 

56.4 
36.4 

SCOITSBORO 

MAX 
MIN 

72 
55 

57 
28 

53 
29 

45 

37 

49 

21 

53 
22 

58 
24 

61 
25 

56 
39 

64 
41 

69 
37 

53 
27 

38 
19 

30 
12 

40 
13 

55 
20 

58 
26 

53 
30 

55 
38 

60 
3D 

38 

20 

50 
23 

55 
30 

56 
30 

58 
44 

51 

29 

57 
30 

70 
37 

75 
57 

71 
46 

74 
48 

55.9 
31  .2 

VRLLEf  HERD 

MRX 
HIN 

5C 

1; 

28 

37 

19 

w 

23 

23 

32 

3E 

34 

34 

2C 

IC 

1  1 

22 

28 

37 

32 

20 

33 

53 
30 

57 
3; 

68 
40 

55 
34 

56 
29 

68 
36 

73 
55 

70 
40 

74 
44 

54  .8 

30.0 

UPPER  PLRINS 

03 

RL I CEV 1 LLE 

MIN 

5! 

3< 

35 

3< 

24 

24 

31 

3S 

4 

66 

37 

'  70 
40 

3! 

36 

2C 

1! 

20 

2^ 

34 

23 

24 

35 

59 
39 

59 
39 

6? 
39 

75 

78 
56 

75 
54 

76 
55 

61.7 
35.2 

BRNKMERD  LOCK  AND 

MIN 

s; 

3! 

41 

3e 

25 

25 

3C 

31 

41 

4; 

3e 

34 

\\ 

M 

18 

26 

3C 

32 

4; 

3C 

2? 

21 

55 
36 

58 
40 

60 
50 

51 
35 

64 
38 

75 
47 

75 
56 

74 
53 

67 
51 

59  .5 
35.6 

CENTREVICLE  MSMO 

HtN 

5! 

3; 

33 

4C 

2i 

24 

3< 

3; 

34 

4; 

4; 

35 

35 
22 

35 
18 

18 

62 
33 

6S 
47 

6? 
32 

35 
23 

5 1 
24 

55 
40 

5  1 
43 

62 
47 

63 
4  1 

63 
44 

75 
46 

76 
56 

77 
55 

65 
55 

58.9 
37.1 

CLRNTON 

MRX 
MIN 

66 
51 

3; 

55 
34 

3! 

SC 
23 

56 
25 

2S 

66 
33 

43 

4- 

3; 

39 

2; 

le 

18 

2' 

3; 

34 

4  1 

34 

23 

5 1 
25 

56 
38 

50 
43 

54 
45 

65 
35 

64 

37 

77 
41 

75 
48 

78 
51 

66 
51 

59.8 
35.2 

qouBle  springs 

MIN 

6E 
44 

52 
28 

52 
32 

46 

33 

46 

22 

53 
36 

5E 
30 

5C 
31 

55 
34 

6' 
35 

6' 
34 

30 

W 

K 

I  1 

2; 

2^ 

28 

i( 

2e 

22 

2: 

55 
32 

57 
32 

54 
44 

59 
33 

60 
38 

75 
47 

75 
47 

72 
44 

68 
45 

55  .8 
31  .8 

MIN 

MRLEtvlLLE   3  NE 

MIN 

63 
37 

50 
25 

35 

2f 

2; 

32 

3! 

4! 

36 

S( 

2! 

21 

^( 

52 
22 

55 
32 

5 : 
24 

57 
38 

SE 
40 

52 
23 

17 

5; 
28 

56 
27 

53 
35 

58 
41 

57 
32 

72 
37 

73 
52 

70 
54 

69 
42 

65 
52 

55.5 
32.4 

HfiMtLTON  3  S 

MIN 

70 
44 

54 

28 

54 

28 

46 
31 

48 

20 

57 
20 

58 
26 

65 
28 

61 
34 

66 
34 

67 
32 

55 
32 

33 

IS 

30 
10 

42 

10 

57 
20 

57 
27 

57 
27 

61 
48 

60 
29 

37 
20 

49 

20 

55 
29 

58 
29 

53 
39 

50 
31 

61 
31 

77 
45 

76 
55 

71 
SO 

69 
SO 

56.9 
30.4 

JRSPER  <  N 

MAX 
MIN 

67  60 
56  26 

52 
30 

47 

37 

46 

20 

51 
20 

60 
27 

60 
28 

57 
40 

65 
43 

65 
34 

55 
33 

35 
20 

33 
12 

43 

13 

55 
22 

61 
27 

55 
28 

66 
46 

60 
30 

34 

20 

50 
22 

54 
35 

54 
36 

57 

6C 

61 

7! 

7; 

7( 

69 

56.7 
32.5 

PRRIIVlLLE 

HRX 
HIN 

TMORSBT  E»P  STRTION 

HRX 
HIN 

66  6G 
57  32 

48 
40 

48 

39 

55 
26 

61 
34 

6S 
32 

58  67 
49  42 

SEE  RE 

68  61 
57  39 

FERENCE 

55 
34 

NOTE 

34     45  59 

22     17  25 

5  fOLLOWINO 

60  60 
34  32 

5TRT ION 

55 
42 

INOE 

63 
50 

X 

57 
31 

51 
24 

55 
38 

50 
42 

58 
45 

58 
45 

64 
38 

75 
39 

7S 
60 

78 
54 

68 
58 

71 
52 

60.1 
39.6 

DRILY  TEMPERRTURES 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 



RRGE 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

a 

ruSCRLODSfi  FOR  BP 

MRX 

60 

56 

51 

SO 

58 

63 

66 

63 

69 

72 

60 

SO 

36 

48 

61 

66 

63 

67 

69 

43 

52 

57 

58 

56 

63 

64 

79 

79 

79 

68 

70 

61  .2 

MIN 

41 

35 

46 

30 

26 

35 

32 

42 

38 

55 

40 

31 

24 

21 

27 

31 

33 

52 

43 

31 

25 

39 

43 

51 

43 

37 

41 

62 

61 

57 

54 

39. S 

TUSCBLOOSS  OLIVER  OBH 

riflx 

7 1 

64 

58 

49 

49 

57 

62 

65 

62 

69 

7 1 

65 

67 

36 

52 

56 

57 

60 

62 

63 

73 

78 

79 

68 

60  .  1 

MIN 

54 

34 

38 

41 

25 

25 

32 

31 

42 

45 

42 

37 

23 

20 

19 

27 

34 

31 

48 

34 

25 

25 

39 

43 

48 

38 

33 

49 

45 

55 

57 

36.7 

VERNON 

MAX 

70 

53 

51 

47 

46 

S3 

S7 

65 

63 

67 

66 

54 

34 

30 

41 

55 

58 

58 

67 

63 

37 

49 

54 

58 

59 

61 

78 

76 

7 1 

57.4 

MIN 

52 

32 

36 

31 

20 

26 

29 

29 

33 

45 

32 

33 

17 

13 

16 

23 

29 

35 

50 

29 

20 

27 

29 

32 

30 

32 

40 

SO 

56 

53 

55 

33.4 

ERSTERN  VRLLEY  04 

RNNISroN  ERR  RP 

riRX 

65 

55 

47 

47 

54 

61 

63 

58 

68 

70 

61 

4B 

36 

45 

61 

58 

60 

66 

66 

45 

47 

54 

50 

54 

63 

61 

77 

76 

78 

71 

75 

S9.4 

MIN 

33 

32 

42 

29 

25 

33 

30 

49 

SO 

57 

42 

30 

22 

18 

24 

29 

31 

42 

45 

29 

25 

38 

41 

46 

48 

38 

37 

55 

S3 

S6 

52 

38.3 

CRLERR  2  SM 

nRX 

67 

62 

56 

52 

60 

62 

66 

61 

66 

68 

63 

61 

35 

45 

61 

63 

60 

66 

68 

61 

56 

55 

53 

54 

65 

55 

76 

74 

76 

74 

76 

62.2 

MIN 

51 

34 

39 

37 

21 

31 

28 

48 

43 

55 

43 

35 

25 

14 

21 

30 

33 

45 

52 

30 

20 

35 

40 

46 

49 

35 

38 

56 

52 

52 

51 

38.4 

CENTRE  5  SH 

MRX 

74 

63 

SS 

4S 

45 

53 

59 

62 

55 

65 

71 

58 

39 

33 

42 

52 

59 

55 

61 

65 

35 

42 

54 

S3 

60 

58 

59 

72 

74 

75 

72 

56.9 

MIN 

55 

30 

36 

38 

25 

33 

28 

38 

44 

46 

42 

36 

23 

19 

23 

29 

29 

38 

42 

33 

25 

31 

37 

4  1 

44 

43 

35 

43 

50 

51 

53 

36-8 

CHILOERSBURC  HTR  PLRNT 

MRX 

68 

54 

S3 

48 

57 

63 

65 

61 

64 

71 

67 

59 

39 

46 

61 

62 

62 

65 

69 

68 

52 

54 

52 

54 

64 

65 

77 

77 

60 

77 

72 

62.1 

MIN 

52 

32 

38 

40 

22 

33 

27 

SO 

50 

57 

39 

37 

24 

1  1 

22 

28 

28 

43 

S3 

33 

21 

35 

4  1 

47 

51 

36 

34 

60 

58 

56 

52 

39.0 

GROSOEN  STERn  PLRNT 

MRX 

72 

61 

56 

45 

51 

57 

59 

54 

63 

70 

62 

40 

40 

54 

58 

54 

61 

64 

53 

49 

51 

52 

59 

se 

57 

70 

73 

76 

69 

71 

58.6 

MIN 

28 

41 

23 

28 

28 

44 

47 

42 

40 

17 

n 

22 

27 

26 

37 

32 

23 

28 

36 

37 

44 

41 

35 

39 

52 

48 

48 

54 

35.1 

PELL  CITT  1  NNt 

MRX 

73 

64 

S3 

46 

4S 

54 

60 

62 

57 

65 

69 

60 

40 

35 

44 

59 

60 

50 

64 

65 

35 

52 

54 

52 

61 

62 

61 

74 

75 

76 

70 

58.3 

MIN 

55 

28 

30 

41 

23 

23 

26 

48 

49 

38 

38 

22 

13 

13 

20 

17 

27 

40 

32 

20 

20 

37 

38 

45 

36 

31 

51 

52 

52 

33.3 

SYLftCHUGR  4  NE 

MRX 

68 

53 

50 

59 

65 

66 

55 

5 1 

54 

SO 

56 

65 

62 

75 

78 

72 

67 

68 

59  .9 

MIN 

49 

31 

42 

41 

21 

3? 

29 

45 

47 

54 

41 

37 

23 

1  4 

22 

28 

26 

43 

48 

33 

22 

36 

41 

47 

49 

34 

32 

SO 

55 

49 

47 

37.6 

TRLLflGEGfl 

MRX 

72 

S6 

58 

53 

55 

61 

65 

60 

64 

72 

56 

55 

40 

41 

60 

61 

61 

62 

52 

54 

52 

54 

53 

75 

78 

60.8 

MIN 

49 

27 

41 

37 

31 

21 

25 

47 

48 

49 

43 

37 

23 

12 

20 

30 

29 

21 

33 

36 

38 

31 

59 

54 

59 

50 

36.6 

PIEOMONT  PLRTERU  05 

RLEXRNOER  CITY 

MRX 

73 

66 

57 

56 

51 

S3 

52 

63 

62 

73 

70 

60 

50 

38 

45 

60 

61 

53 

67 

59 

39 

55 

55 

50 

54 

63 

70 

76 

75 

80 

70 

61  .2 

MIN 

60 

35 

40 

40 

29 

32 

32 

37 

44 

51 

42 

35 

27 

18 

24 

29 

31 

36 

43 

34 

2S 

28 

40 

45 

48 

38 

36 

48 

50 

57 

52 

36.3 

RSHL  RNO 

MRX 

74 

65 

53 

48 

48 

58 

59 

62 

SS 

59 

68 

61 

40 

32 

41 

58 

60 

58 

68 

68 

34 

47 

53 

47 

62 

59 

62 

71 

72 

77 

72 

58.1 

MIN 

S3 

29 

30 

39 

28 

30 

30 

30 

48 

51 

40 

39 

22 

16 

17 

25 

31 

31 

38 

31 

23 

25 

36 

43 

45 

42 

36 

40 

54 

55 

51 

35.7 

CRFIP  HILL  2  NH 

MRX 

73 

67 

55 

54 

58 

56 

59 

63 

56 

68 

70 

64 

42 

39 

42 

57 

58 

61 

65 

66 

36 

52 

SS 

S7 

64 

61 

63 

74 

71 

77 

73 

59. 9 

MIN 

51 

30 

29 

37 

23 

23 

27 

28 

48 

51 

45 

42 

26 

IS 

15 

22 

27 

30 

39 

34 

24 

26 

38 

43 

44 

4  1 

33 

37 

SI 

50 

49 

34.8 

HEFL IN 

MRX 

70 

60 

57 

43 

45 

56 

56 

62 

54 

62 

68 

63 

38 

35 

39 

57 

56 

60 

52 

59 

47 

44 

54 

47 

55 

60 

50 

74 

75 

76 

74 

57.1 

MIN 

SO 

25 

27 

38 

18 

20 

24 

25 

47 

50 

42 

35 

21 

13 

14 

19 

22 

24 

34 

31 

19 

20 

33 

39 

40 

40 

30 

31 

46 

47 

52 

31  .5 

LRFRYETTE 

MRX 

70 

55 

55 

53 

52 

61 

65 

55 

68 

72 

66 

S3 

40 

45 

60 

58 

61 

64 

69 

59 

52 

55 

51 

52 

64 

61 

73 

71 

79 

78 

77 

61  .1 

MIN 

SI 

29 

35 

40 

25 

33 

34 

47 

52 

59 

43 

38 

21 

17 

25 

31 

31 

39 

45 

34 

25 

36 

42 

44 

SO 

38 

3) 

55 

55 

59 

SO 

39.4 

nRRTIN  ORn 

MRX 

71 

57 

56 

52 

59 

65 

62 

64 

56 

68 

70 

65 

44 

38 

43 

59 

59 

62 

66 

68 

36 

52 

56 

49 

54 

62 

63 

74 

62 

80 

66 

59.7 

MIN 

49 

37 

3S 

40 

31 

35 

32 

46 

49 

51 

44 

42 

28 

22 

24 

28 

37 

41 

44 

35 

26 

35 

44 

45 

48 

36 

38 

51 

48 

51 

51 

39.4 

OPELIKR 

MRX 

76 

72 

54 

SS 

57 

55 

62 

64 

56 

69 

73 

62 

49 

41 

45 

49 

61 

61 

67 

67 

38 

51 

55 

48 

59 

62 

66 

74 

71 

80 

74 

60.4 

MIN 

50 

32 

32 

38 

30 

33 

30 

30 

48 

52 

43 

42 

27 

16 

18 

24 

29 

36 

39 

37 

27 

29 

39 

44 

45 

37 

34 

37 

50 

48 

47 

36.3 

ROCKFORD  2  NNH 

MRX 

60 

74 

78 

66 

MIN 

54 

29 

32 

40 

25 

3^ 

30 

32 

48 

SO 

38 

40 

24 

14 

IS 

22 

33 

34 

45 

32 

23 

25 

36 

44 

4S 

38 

37 

4; 

54 

SS 

SO 

36.1 

ROCK  HILLS 

MAX 

73 

69 

56 

SS 

SO 

55 

SS 

65 

55 

65 

69 

64 

42 

40 

47 

50 

62 

61 

64 

69 

37 

SO 

55 

55 

63 

5C 

63 

73 

75 

78 

77 

60.1 

MIN 

48 

29 

31 

39 

23 

31 

27 

34 

48 

53 

41 

41 

25 

18 

20 

25 

28 

34 

38 

34 

21 

32 

39 

44 

45 

40 

30 

39 

44 

SO 

47 

35.4 

PRRIRIE  06 

DRYTON   I  N 

MRX 

77 

68 

51 

S3 

48 

54 

64 

66 

65 

77 

72 

63 

40 

40 

48 

55 

61 

63 

72 

66 

40 

51 

55 

52 

66 

66 

69 

76 

79 

76 

71 

61.4 

MIN 

59 

33 

38 

38 

23 

32 

36 

42 

41 

46 

33 

36 

22 

16 

24 

34 

32 

42 

51 

30 

21 

27 

40 

45 

49 

37 

42 

SO 

SO 

55 

S3 

38.1 

DEHOPOLIS  LOCK  RNO  DRM 

MRX 

73 

66 

54 

49 

47 

55 

63 

66 

68 

76 

73 

61 

42 

35 

49 

62 

62 

61 

69 

72 

36 

49 

55 

55 

64 

65 

63 

79 

80 

72 

71 

61  .1 

MIN 

55 

38 

37 

41 

26 

25 

31 

32 

40 

41 

43 

40 

24 

19 

19 

30 

38 

36 

45 

34 

24 

23 

39 

43 

47 

38 

37 

53 

53 

54 

51 

37.3 

GRINESVlLLE 

MRX 

73 

64 

55 

48 

48 

55 

63 

64 

66 

71 

70 

60 

39 

35 

49 

61 

62 

61 

71 

69 

39 

50 

57 

57 

S9 

65 

64 

60 

79 

76 

66 

60.6 

MIN 

59 

36 

36 

38 

27 

28 

33 

37 

41 

43 

40 

38 

23 

20 

21 

29 

33 

34 

46 

32 

24 

2S 

36 

42 

49 

3° 

40 

51 

57 

56 

57 

37.9 

GREENSBORO 

MRX 

66 

54 

SO 

48 

SS 

59 

60 

64 

70 

74 

61 

SO 

35 

47 

59 

60 

61 

68 

72 

58 

48 

55 

54 

52 

63 

62 

69 

76 

74 

66 

67 

59.9 

MIN 

46 

34 

42 

31 

26 

36 

39 

39 

42 

56 

40 

31 

22 

17 

23 

34 

40 

43 

46 

29 

23 

43 

43 

49 

45 

36 

45 

53 

60 

58 

57 

39.7 

HAYNEV ILLE 

MRX 

75 

72 

S7 

58 

SO 

57 

63 

57 

62 

75 

73 

65 

45 

48 

45 

60 

57 

64 

69 

70 

38 

55 

55 

SO 

67 

64 

66 

77 

78 

79 

78 

62. S 

MIN 

5S 

35 

37 

44 

25 

28 

34 

38 

49 

54 

44 

43 

27 

19 

22 

30 

34 

38 

43 

36 

24 

28 

40 

45 

47 

43 

44 

49 

54 

55 

48 

39.1 

L  tV INGSTON  2  SH 

MRX 

75 

65 

56 

60 

54 

60 

64 

64 

74 

71 

69 

61 

38 

49 

57 

63 

70 

71 

69 

70 

48 

56 

55 

65 

67 

65 

68 

80 

80 

74 

77 

64  .4 

MIN 

52 

32 

35 

40 

20 

24 

30 

35 

37 

44 

36 

33 

19 

16 

21 

28 

29 

30 

34 

28 

19 

23 

39 

44 

45 

33 

4  1 

45 

53 

54 

S3 

34  .6 

MRRION  JUNCTION  2  NE 

MRX 

71 

67 

SS 

51 

49 

55 

61 

65 

63 

70 

73 

62 

40 

35 

45 

59 

60 

62 

65 

73 

36 

SO 

55 

SO 

65 

62 

65 

77 

77 

77 

68 

60. 1 

MIN 

57 

33 

35 

42 

25 

26 

33 

34 

44 

48 

43 

38 

25 

19 

19 

27 

33 

33 

44 

36 

23 

23 

40 

45 

48 

40 

43 

50 

63 

54 

S3 

37.6 

fllNTER   3  NM 

MRX 

73 

70 

54 

57 

47 

55 

60 

65 

51 

73 

73 

60 

42 

35 

45 

58 

58 

62 

67 

72 

37 

SI 

55 

55 

65 

63 

65 

75 

75 

76 

75 

60.9 

MIN 

59 

36 

37 

43 

29 

29 

37 

40 

48 

53 

45 

42 

26 

21 

21 

30 

39 

39 

46 

37 

25 

28 

4  1 

46 

47 

43 

45 

50 

56 

56 

56 

40.3 

nONTOOMERY  WSO  RP 

MAX 

72 

57 

58 

52 

57 

62 

66 

62 

76 

72 

66 

54 

40 

46 

60 

59 

63 

70 

72 

59 

S4 

56 

52 

62 

68 

68 

78 

78 

81 

75 

72 

63.5 

MIN 

45 

38 

41 

36 

29 

36 

36 

SO 

51 

61 

46 

35 

29 

23 

27 

33 

35 

43 

53 

33 

28 

41 

48 

50 

46 

40 

42 

55 

S3 

57 

53 

4  1  .7 

SELHR 

MAX 

70 

S9 

56 

S6 

57 

62 

67 

64 

74 

70 

65 

52 

38 

46 

60 

61 

64 

66 

74 

65 

52 

58 

59 

54 

64 

67 

78 

80 

78 

77 

76 

53.5 

KIN 

se 

37 

42 

42 

28 

38 

36 

51 

47 

SG 

47 

38 

26 

22 

.  29 

31 

36 

43 

55 

35 

24 

40 

47 

48 

SO 

40 

45 

58 

58 

58 

42.4 

UNION  SPRINGS 

MAX 

MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INOEX 


DRILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■        ■  ■ 

COflSTflL  PLAIN  07 

nNORLUSin  I  NH 

MRX 
niN 

75 
62 

7S 
36 

58 
37 

62 
44 

48 
24 

57 
22 

64 
32 

62 
35 

64 
46 

75 
SS 

73 
43 

66 
41 

47 

28 

40 
19 

45 
18 

60 
23 

64 
29 

65 
30 

66 
41 

65 
36 

39 
22 

54 
22 

55 
40 

51 
46 

60 
49 

65 
43 

67 
40 

77 
44 

78 
46 

78 
47 

75 
48 

62.3 
37.0 

flinORE 

(iRX 

niN 

79 
64 

7S 
40 

60 
43 

63 
44 

54 

27 

61 

32 

67 
38 

70 
47 

73 
55 

75 
60 

75 
44 

69 
45 

47 

28 

44 

24 

42 

28 

65 
35 

64 
44 

65 
41 

71 
44 

66 
38 

49 
25 

57 
32 

57 
45 

S3 
48 

68 
SO 

70 
45 

72 
51 

80 
58 

79 
56 

79 
61 

75 
57 

65.3 
43.5 

eEHTRICE  1  E 

nRx 

MIN 

BRfiNTLET 

MRX 
M  I N 

78 
3S 

61 
38 

60 
45 

54 

22 

60 
28 

67 
30 

67 
32 

65 
52 

75 
61 

74 
43 

68 
45 

45 
29 

42 
18 

47 
21 

66 
25 

66 
28 

67 
31 

68 
38 

68 
34 

58 
41 

55 
47 

58 
48 

65 
39 

69 
45 

76 
50 

80 
48 

80 
50 

79 
48 

64  .9 
38  .3 

BREHTON  3  SSE 

MRX 
MIN 

76 
59 

62 
39 

67 
38 

61 
43 

50 
21 

67 
31 

71 
29 

71 
S3 

76 
56 

75 
67 

71 
4  I 

60 
39 

44 

29 

50 
20 

63 
23 

56 
31 

57 
33 

68 
35 

66 
50 

64 
34 

55 
20 

57 
38 

55 
45 

61 
49 

69 
S3 

71 
4  1 

80 
43 

82 
60 

80 
48 

73 
58 

70 
52 

66  .4 
41  .2 

CRnOEN  3  NH 

MRX 
MIN 

72 
50 

SB 
30 

58 
33 

52 
33 

57 
22 

55 
30 

68 
31 

65 
44 

75 
40 

76 
S3 

64 
35 

58 
30 

38 
18 

48 

1  3 

60 
22 

58 
29 

65 
28 

68 
38 

73 
49 

65 
26 

SO 
19 

56 
31 

56 
38 

55 
41 

67 
46 

64 

36 

78 
40 

79 
57 

79 
54 

75 
59 

74 
56 

63.4 
36  .5 

CHRrOM  3  N 

MRX 
MIN 

71 
53 

60 
36 

61 
43 

53 
48 

59 
25 

55 
36 

69 
36 

74 

52 

73 
49 

74 

57 

65 
40 

60 
36 

60 
21 

48 

17 

63 
25 

58 
35 

64 
36 

68 
4  1 

72 
54 

67 
31 

56 
21 

57 
39 

51 
41 

56 
47 

68 
S2 

70 
43 

60 
51 

81 
59 

76 
53 

76 
59 

79 

57 

65  .6 
41  .7 

CLfit  TON 

MRX 
MIN 

72 
S6 

74 
33 

57 
37 

60 
39 

49 

30 

55 
34 

62 
41 

61 
46 

71 
48 

82 
54 

72 
48 

68 
49 

62 
29 

40 

21 

44 

21 

60 
34 

63 
38 

62 
40 

66 
40 

54 

37 

4  1 

27 

54 

28 

55 
38 

50 
45 

66 
45 

65 
45 

66 
46 

77 
S3 

76 
56 

79 
56 

80 
53 

62  .7 
40.9 

ENTERPRISE 

MAX 
M  I  N 

EUFRULH  WILDLIFE  REF 

MRX 
M  I  N 

77 
54 

77 
32 

56 
36 

62 
43 

SO 
24 

54 
30 

63 
30 

67 
34 

61 
52 

76 
57 

71 
49 

58 
36 

58 
31 

43 
19 

47 
23 

61 
28 

65 
32 

60 
38 

55 
54 

60 
40 

59 
23 

58 
27 

55 
41 

52 
47 

57 
47 

62 
40 

69 
40 

75 
44 

76 
47 

81 
52 

79 
48 

63.7 
38.6 

EVERGREEN 

MRX 
MIN 

75 
61 

75 
37 

56 
36 

61 
45 

52 
26 

S8 

27 

65 
34 

66 
3S 

65 
53 

74 
59 

75 
44 

68 
43 

46 

26 

43 

19 

SO 
20 

63 
26 

65 
32 

67 
39 

64 
45 

65 
38 

39 
23 

54 
25 

57 
42 

52 
47 

68 
49 

68 
44 

69 
45 

79 
54 

78 
49 

79 
50 

76 
53 

63  .7 
39.6 

FRISCO  CITY 

MHX 
M  I  N 

76 
S3 

73 
37 

59 
40 

60 
42 

50 
27 

59 
31 

65 
38 

64 

39 

66 
52 

72 
57 

75 
42 

65 
42 

42 

27 

39 
20 

49 

20 

62 
29 

52 

35 

68 
40 

66 
44 

68 
36 

41 
24 

55 
26 

55 
42 

51 
45 

57 
48 

67 
43 

69 
45 

80 
58 

78 
52 

76 
52 

72 
57 

62  .9 
40.5 

GENEVR 

MRX 
MIN 

GIL8ERT0HN 

MRX 
MIN 

75 
51 

59 
39 

58 
41 

51 
36 

59 
23 

65 
30 

68 
32 

72 
S3 

72 
42 

72 
59 

63 
38 

53 
35 

38 
24 

53 
18 

64 

25 

60 
31 

SO 
34 

71 
39 

71 
54 

56 
33 

S3 
23 

56 
4  1 

55 
45 

58 
50 

69 
53 

68 
35 

81 
45 

80 
61 

76 
52 

78 
56 

79 
55 

64.3 
40  .4 

GREENVILLE 

MRX 
M  I  N 

77 
52 

74 

35 

35 

61 
41 

46 

26 

50 
27 

25 

32 

61 
45 

73 
59 

73 
44 

71 
39 

42 

27 

42 

19 

45 
20 

61 
26 

62 
27 

35 

72 
33 

34 

45 
27 

50 
30 

55 
4  1 

50 
45 

67 
48 

68 
49 

67 
51 

52 

52 

55 

53 

59.5 
38.2 

HERDLRND 

MRX 
M  I  N 

78 
55 

75 
35 

S9 
35 

64 
42 

52 
29 

56 
35 

64 
37 

66 
41 

64 

52 

77 
59 

73 
50 

68 
50 

56 
31 

45 
23 

45 

25 

59 
29 

65 
35 

S3 
40 

65 
40 

64 
4  I 

SO 
25 

54 

30 

54 
42 

53 
48 

68 
49 

67 
49 

57 
46 

73 
SO 

77 
51 

79 
53 

79 
51 

63.9 
41.3 

HIGHLRND  HOdE 

MAX 
M  I  N 

OZRRK  6  NNU 

MRX 
M  I  N 

75 
62 

63 
34 

69 
39 

62 
46 

58 
28 

66 
40 

67 
42 

61 
50 

78 
55 

73 
59 

71 
48 

64 
40 

41 
28 

48 

20 

63 
30 

68 
38 

65 
38 

65 
41 

65 
48 

60 
36 

55 
24 

55 
39 

51 
46 

55 
46 

66 
51 

70 
45 

75 
48 

79 
56 

80 
56 

80 
57 

53 

43.3 

PHENIX  Cirr  2  NNH 

MRX 
MIN 

PI TTSVIEH 

MRX 
MIN 

77 
S3 

75 
30 

57 
28 

59 
32 

S3 
22 

55 
21 

S3 
29 

65 
30 

S8 
48 

76 
S2 

74 
49 

69 
39 

50 
30 

42 
19 

46 
19 

61 
21 

63 
25 

63 
28 

66 
37 

65 
4  1 

42 

21 

56 
20 

57 
39 

50 
47 

67 
47 

65 
39 

67 
43 

74 
45 

77 
46 

82 
46 

49 

35.3 

FHOHRSVILLE 

MRX 
MIN 

70 
59 

72 
35 

57 
35 

59 
40 

51 
25 

59 
25 

64 

37 

69 
41 

67 
44 

76 
S3 

75 
39 

65 
39 

22 

41 
18 

50 
18 

62 
26 

58 
35 

63 
36 

70 
44 

72 
34 

49 
24 

54 
24 

55 
40 

51 
44 

65 
46 

67 
39 

1.9 
39 

79 
57 

79 
54 

75 
54 

77 
55 

64  .0 
38.2 

TR01 

MRX 
MIN 

74 

55 

59 
34 

59 
41 

57 
41 

57 
30 

62 
37 

64 
40 

60 
49 

74 

55 

7  1 
59 

68 
46 

72 
40 

42 

27 

46 

19 

62 

27 

63 
35 

63 
40 

64 
42 

65 
48 

59 
35 

56 
24 

57 
40 

53 
46 

55 
46 

66 
51 

68 
45 

74 
47 

77 
59 

79 
54 

78 
59 

77 
52 

53.9 
42.7 

HHRTLEr 

•          •  • 

MAX 
M  I  N 

73 
SS 

S9 
44 

60 
40 

51 
29 

60 
32 

67 
39 

69 
42 

70 
45 

72 
46 

77 
56 

64 
48 

58 
35 

45 
25 

52 
23 

59 
25 

53 
28 

65 
33 

66 
39 

70 
35 

52 
33 

55 
22 

53 
36 

62 
38 

56 
45 

68 
44 

7  1 
40 

80 
39 

78 
SO 

80 
48 

76 
50 

81 
51 

65.2 
39.2 

GULF  08 

BST  MiNErre 

MRX 
M I N 

75 
SS 

63 
41 

65 
47 

55 
43 

61 
30 

67 
39 

71 
40 

72 
S4 

74 

59 

74 

61 

67 
44 

59 
36 

4) 

27 

51 
24 

63 
31 

55 
36 

70 
42 

73 
46 

66 
59 

54 
34 

59 

25 

56 
45 

53 
46 

61 
50 

70 
46 

73 
45 

77 
50 

78 
6S 

79 
59 

75 
62 

75 
60 

66  .2 
45.3 

CODEN 

MRX 
MIN 

70 
42 

6J 
43 

68 
46 

66 
40 

64 

38 

67 
37 

68 
39 

54 

71 
C7 

72 
58 

69 

29 

44 

25 

51 
23 

60 
28 

70 
33 

57 
41 

FfllRMOPE  2  NE 

MRX 
MIN 

76 
62 

63 
43 

67 
46 

66 
44 

S9 
29 

65 
37 

67 
40 

70 
57 

75 
59 

73 
60 

68 
4S 

60 
41 

41 

27 

50 
24 

59 
29 

67 
34 

58 
44 

72 
46 

66 
57 

55 
39 

57 
25 

56 
46 

55 
46 

62 
50 

68 
SS 

69 
45 

75 
53 

78 
65 

76 
S9 

76 
63 

72 
59 

65  .9 
46.  1 

FORT  MORGRN 

MAX 
MIN 

73 
60 

73 
48 

68 
S2 

68 
47 

56 
41 

58 
49 

65 
52 

67 
57 

70 
60 

70 
58 

69 
48 

67 
44 

50 
30 

47 
30 

53 
33 

56 
42 

63 
48 

55 
49 

68 
54 

67 
39 

51 
32 

56 
37 

51 
42 

53 
47 

57 
SO 

65 
49 

69 
56 

73 
57 

76 
56 

75 
64 

75 
60 

63.7 
48.1 

hOBlLE  HSO  BP 

MRX 
MIN 

79 
S3 

62 
46 

69 
48 

SS 
40 

59 
32 

69 
44 

69 
49 

72 
59 

73 
60 

74 
58 

66 
48 

58 
36 

42 

29 

52 
26 

52 
33 

68 
42 

68 
47 

74 

48 

67 
57 

59 
30 

57 
28 

55 
47 

53 
47 

66 
51 

70 
53 

72 
43 

75 
59 

76 
60 

75 
60 

75 
63 

76 
62 

66.1 
47.0 

ROBERTSORIE   1  E 

MRX 
MIN 

79 

43 

69 
29 

70 
33 

70 
38 

71 
45 

70 
55 

75 
62 

75 
48 

66 
4) 

46 
29 

47 
25 

S4 

27 

61 
3S 

71 
38 

69 
45 

73 
61 

66 
40 

52 
26 

60 
32 

57 
47 

53 
50 

67 
51 

72 
44 

73 
53 

78 
54 

78 
57 

77 
63 

78 
61 

67.0 
43.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  S'HTION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

JUNUORY  1975 


OBY 

OF  MONTH 

STRTION 

o 
(INI 

2 

3 

5 

e 

1 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

* 

PirrsviEH 

FMORSBr  EXP  STBTION 

4 

nnx 

KIN 

67 
57 

65 
54 

56 
52 

54 
49 

56 
48 

53 
48 

55 
50 

55 
47 

54 

51 

61 
53 

62 
59 

62 
57 

58 
49 

SO 
44 

59 
43 

SI 
44 

51 
45 

53 
45 

53 
48 

55 
49 

55 
45 

51 
44 

52 
47 

52 
50 

55 
50 

57 
51 

56 
50 

58 
49 

61 
55 

62 
54 

64 

57 

56.5 
49  .8 

HINFIELO  2  SH 

4 

MIN 

64 

60 

60 
43 

51 
48 

51 
51 

54 
4  1 

55 
45 

58 
45 

55 
S3 

60 
S3 

61 
60 

62 

51 

58 
49 

49 
40 

50 
40 

53 
40 

53 
43 

55 
35 

56 
49 

60 
54 

60 
48 

52 
39 

55 
45 

51 
SO 

58 
48 

58 
47 

SB 
47 

63 
49 

67 
58 

67 
55 

67 
61 

66 
59 

57.6 
48.6 

4 

MBX 

niN 

64 

49 

59 
43 

51 
40 

47 
43 

54 

39 

48 

37 

52 
38 

50 
40 

S3 
45 

60 
44 

60 
45 

55 
41 

42 

38 

42 

36 

42 

37 

50 
35 

S3 
38 

50 
37 

53 
46 

55 
43 

45 

37 

47 

36 

52 
39 

52 
40 

50 
45 

55 
42 

57 
42 

61 
45 

64 
54 

52 
56 

63 

56 

53.2 
42.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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EVRPORnriON  AND  WIND  ^SSsS? 


STPTION 

DRY 

OF 

MONTH 

I 

2 

3 

4 

5 

6  7 

8 

9 

H 

)  1 

12 

1 3  1 

I  V 

i  1 

5  1 

7  1 

3  1 

3  2 

]  2 

2 

I  2 

3  2 

1  21 

j  2f 

;  2 

7  2( 

J  2 

3  3 

3  3 

2  «:  o 

s°s 

■     •  ■ 

PIEOnONT  PLfirEBU 

05 

nBRfiN  onn 

EVfl 
HIN 

P  .0 

D 

<  .0 

1  5 

e  .1 

7 

4  .C 

6  1 

1  .10 
1  26 

.04  .0 

1 

7  - 
1 

1 

.0 

I 

7  .2 
3  2 

0  .01 
5  40 

50  1 

2 

7  .1 
4 

1 

9 

2  " 

4  . 
1  4 

3   >  C 

0  5 

6   ■  ( 
3 

2 
4 

■  G 

8 

6  - 
2 

.0 

2 

5  .1 
3 

6  .0 
1 

6  .C 
2 

3  .0 
1 

6  .C 

1 

2  2.27B 
0  369 

PRAIRIE 

06 

OEnOPOLIS  LOCK  BNO 

□nn 

EVB 
MIN 
(1BX 
MIN 

P  .0 

0  3 
7 
6 

5  .( 

0  5 

1  6 
0  4 

9  ■( 
0  4 

3  5 
0  3 

6   . 1 
0  1 
3  5 
9  4 

B  39 

2  - 

3  - 

23 

S3  5 
37  3 

0  1 
8  5 
8  3 

.( 

I  I 
6  6 
9  4 

3  - 
2  7 
8  5 

2  .2 
0  9 
6  6 
6  4 

4  .10 
2  44 

5  62 
S  45 

119  ; 

0  1 

.  1 

3 

5 
3 

7  .0 
7 

6  6 
6  4 

7  .1 
9  1 
5  6 
0  4 

7  .1 
0  2 
6  6 
3  5 

2  - 
2  4 
7  6 
6  3 

S  9 
9  - 
9  - 

.  1 

3 

5 
3 

0  .0 
8 

0  5 
6  4 

6  - 
0 

4  5 

2  4 

1  2 

4  6 

5  5 

.  1 

9  5 
1  6 
0  4 

7  .0 
0  1 
5  6 
4  4 

6  .1 
0  4 
3  7 
2  5 

4  .1 

1 

3  7 
0  6 

5  .0 
9  1 

6  7 
0  5 

6  .0 
6  1 
2  6 
6  S 

6  2.658 
I  966 

8  62.0 

9  45.8 

■      «  ■ 

GULF 

08 

FSIRMOPE  2  NE 

EVP 
HIN 
MAX 

niN 

P  .0 
D  1 
7 
6 

1 

7  • 

6  1 

6  7 

7  4 

0 

2  6 
6  4 

■  I 

3  6 
2  6 

a  5 

8  .06 

3  12 
2  53 
0  39 

.00  .0 

7 

61  6 
42  4 

1  - 
4  2 
1  6 
6  5 

4  2 

8  7 

9  6 

4  4 

6  7 
3  6 

.1 

6  2 
4  6 

7  5 

0  .08 

9  SO 
9  62 
0  46 

.09  .0 
99  2 
50  4 
35  3 

7  .0 
9  1 
6  5 
5  3 

5  .0 

0 

5  6 
8  4 

3  .0 

9 

3  6 
0  4 

6  .0 

5 

8  7 
8  5 

7  - 
2 

0  6 
0  6 

1  8 
9  6 
3  4 

.0 

0 

5  5 

6  3 

3  .0 

7 

6  5 

7  4 

2  - 

4  1 

5  5 
8  4 

.0 

9 

4  6 

9  5 

1  .0 
3  4 

1  7 

2  6 

7  .0 
5  2 

5  7 
0  5 

8  .0 

7  1 
3  7 
1  5 

4  .0 

0 

6  8 
8  6 

6  .0 
3 

0  7 

7  6 

4  .0 

3 

8  7 
3  6 

9  .0 

7 

8  7 
7  6 

3  1.696 

3  654 
6  66.0 

4  51  .5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


STATION 


NORTHERN  VBLLET  01 
BELLE  MINR  2  N 

fflLKVILLE   1  E 

FLORENCE 

HUNTSVILLE  HSO  HP 
nOULrON  2 

HUSCLE  SMOflLS  FRR  flP 
NEW  HBRKEI  2 

RED  eo» 

RUSSELLVILLE  2 
wnrERLOO 


flPPHLHCHION 
nOUNTfllNS 

aiRHINGMRn  HSO  BP 


CUNTERSVILLE 

UPPER  PLfllNS 
DOUBLE  SPRINGS 

MflLETVILLE  3  NE 

HRMILroN  3  S 

JfiSPER  i  N 

VERNON 

PRBIRIE 
CRINESVILLE 


06 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WIR  EflUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
wrR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  ONO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


ALABAMA 

JANUARr  1975 


OFir  OF  MONTH 


II    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   23    24    25    26    27   28    29    30  31 


2.0 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


RLRBClMfl 

JRNURRY  1975 


STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 

cr 
a: 

Q 

LflTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVATION  , 

OBSERVflT  ion' 
TIME  AND 
TABLES 

TEHP. 

PRECIP. 

0. 

(X 

UJ 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

RBBEVILLE   1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

7fl 

C 

fiODISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

87 

1  1 

795 

c 

flLBERTfl 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

14 

87 

25 

175 

7R 

c 

RLBERTVILLE  2  SE 

0148 

02 

MARSHALL 

12 

34 

14 

86 

10 

I  140 

5P 

5P 

H 

RLEXRNDER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7R 

7H 

H 

RL ICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

J  J 

u  / 

PR 
O  O 

u  o 

1  A  n 

7  fl 

7R 

|-j 

RNORLUSIR   I  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

5 

31 

19 

86 

30 

260 

8R 

8A 

H 

RNNISTON  FAR  RP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

599 

MID 

MID 

H 

flRLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7fl 

flSHLRND 

0369 

OS 

CLAY 

1  1 

33 

15 

85 

50 

1080 

7R 

7fl 

C  H 

RTHENS  2 

0395 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9fl 

9A 

H 

RTMORE 

0407 

07 

ESCRMBIR 

8 

31 

01 

87 

30 

294 

9R 

9A 

C  H 

AUBURN  AGRONOMY  FRRM 

0430 

05 

LEE 

1  1 

32 

15 

85 

30 

652 

0 

AUTAUGAVILLE   3  N 

0440 

03 

flUTAUGA 

1 

32 

28 

85 

4  I 

200 

6fl 

BRNKHEAD  LOCK  AND  DRM 

0505 

03 

TiiscRi  nnsfl 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7R 

7A 

H 

BAY  MINETTE 

0583 

u  o 

BRLDWIN 

9 

J  u 

a  J 

o  / 

^  1 

Do 

/  r 

/  r 

H 

BEATRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

I 

31 

44 

87 

12 

178 

7R 

7A 

BELLE  MINR  2  N 

0655 

01 

L IMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

5P 

5P 

H 

BERRY 

0748 

03 

FRYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

c 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

540 

6P 

6R 

H 

BILLINGSLEY    I  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

39' 

86 

42 

420 

6A 

BIRMINGHRM  NSO  RP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

C  HJ 

BORZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

I  3 

86 

10 

1070 

7fl 

C 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

85 

16 

274 

8fl 

8A 

H 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

FSCRMR I fl 

5 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

6A 

H 

BRIDGEPORT 

1  U  a  3 

JACKSON 

12 

3  4 

56 

85 

4  3 

670 

8R 

8R 

H 

BROOKWOOD 

1  143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

505 

7fi 

BRUNOIOGE 

1  178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7R 

CALERR  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

CAMDEN  3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

225 

5P 

5P 

H 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

05 

TALLAPOOSR 

1  I 

32 

50 

85 

4  1 

680 

6R 

5R 

H 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7R 

CENTRE  5  SW 

ISI2 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

7A 

7fl 

H 

CENTREVILLE  WSMO 

1525 

03 

BIBB 

3 

32 

54 

87 

15 

456 

7A 

7R 

CHRTOM  3  N 

1566 

07 

WASH  1 NGTON 

1  3 

31 

30 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

CHILDERSBURG  WTR  PLRNT 

I  o  ^  u 

n  A 
u  ^ 

TRLLRDEGR 

7 

3  3 

I  7 

85 

20 

4  I  8 

5P 

5P 

H 

CLRIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7R 

CLRNTON 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

7R 

7R 

H 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

8R 

BR 

H 

CODEN 

1803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

I  3 

12 

5P 

5P 

H 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

1  1 

85 

56 

250 

7R 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

410 

C 

COLL INSV ILLE 

1849 

02 

OE  KALB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

COLUMBIA 

1865 

07 

HOUSTON 

4 

31 

17 

85 

07 

85 

7A 

CORDOVA 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

I  1 

334 

7A 

COTTONTON 

u  / 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

2  I  7 

7fl 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

I  3 

32 

26 

88 

23 

215 

7fl 

DflOEV ILLE 

2119 

05 

TRLLAPOOSR 

1  1 

32 

49 

85 

45 

630 

7R 

DRDEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSR 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

DRYTON   I  N 

2188 

06 

MARENGO 

1  3 

32 

22 

87 

38 

230 

7A 

7R 

H 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

I  1 

33 

26 

85 

42 

1030 

7A 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

100 

6A 

6A 

6fl 

H 

DOTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

21 

300 

C 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7A 

7A 

H 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

1  0 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

1  3 

33 

15 

87 

48 

252 

7A 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

410 

5P 

5P 

CGH 

EUFflULR  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8A 

8A 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

5 

31 

26 

86 

56 

220 

7A 

7A 

H 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

FALKVILLE    I  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7R 

H 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

1  3 

33 

4  1 

87 

49 

365 

7A 

7R 

H 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

4  I 

578 

5P 

5P 

H 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

14 

88 

01 

10 

7A 

7A 

C  H 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KRLB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

8A 

c 

FR I ^rn  r I T Y 

3105 

07 

M  n  M  D  C 

8 

31 

26 

87 

24 

4  10 

7R 

7A 

H 

GADSDEN  STEAM  Pl:^NT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

«6 

00 

565 

6A 

6A 

H 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

1  3 

32 

49 

88 

09 

1  30 

7A 

7A 

H 

GRROEN  CITY  • 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

OBSERVER 
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JOHN  S  RICHBURG 
PROF.  PRLMER  GOOSEY 
SIDNEY  J.   HRRDY.  SR. 
ALA.   COMMUNITY  NETWORK 
HENRY  D.  DENHRM 
ROBERT  FERGUSON 
JRMES  P.  GILLIS 
FED.   RVIRTION  RGENCY 
MRS.   DORR  R.  DAVIS 
GEORGE  M.  BURNS 

RADIO  STATION  WJMW 
RADIO  STATION  WATM 
LESLIE.  J  .  JONES 
JAMES  B  NEIGHBORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GROVER  W.  WOODWARD 
MARY  L.  BAYLES 
AUBURN  UNIVERSITY 
CARL  YERBY 
PRUL  MOSES 

JOHN  R.  THOMRS 
NATL  WERTHER  SERVICE 
ROBERT  L.  WHEELES 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.   CLARA  T.  PERVY 
INACTIVE  10/9/74 
MRS.   WILLIE  M.  STYRON 
GEORGE  L  HICKS 
PIERCE  A.  GARRETT 
AUBURN  UNIVERSITY 

AUBURN  UNIVERSITY 
MRS  ANNA  MAE  GARRISON 
DON  R.  WATSON 
WER  SERV  MET  DBS 
GRADY  C.  YOUNG 
CITY  WATER  PLANT 
TOLLIE  L.  HASKEW 
MARION  W.  EASTERLING 
MRS  E: IZABETH  M  WESTON 
ROYAL  EAVES 

HENRY  F.  KELLEY 

TVR-462 

R  0  HEARD 

CLOSED  4/1/74 
MRS  CLARICE  E  GRESHRM 
HUGH  S.  KITE 
REUBEN  P.  HARRIS 
WILLIAM  L.  BARTLETT 
RUFUS  P.  PLESS 
R  N  HEREFORD 

WILLIAM  H  EVANS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

M  H  RONEY 

MITCHELL  DRAKE 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

MRS  HELEN  E  FAIR 

MRS  CLYDE  F  JACKSON 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

SAM  P  ROBISON 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

JOHN  M  DUNAWAY 
GORMAN  J.  BLACK 
HENRY  G.  RICHRRDS 
JORN  M  RIDDLE 
CRRL  PARKER 
MERRILL  J  BEARD 
GADSDEN  STEAM  PLANT 
MACK  C.  FIELDS 
MRS  GLADYS  MCKENZIE 


STATION  INDEX 


OLRBRMfl 

JANUARY  1975 


STflTION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


GENEVA 

GEORGIRNNA 

GILBERTOWN 

GORGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  P  0 

GUNTERSVILLE 

GUNTERSVILLE  TVA 

HALEYVILLE   3  NE 

HAMILTON  3  S 
HANCEV  ILLE 
HAYNEVILLE 
HEADLAND 
HEFL  IN 

HIGHLAND  HOME 

HIGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  WSO  AP 
JACKSON 

JACKSONV  ILLE 

JASPER  4  N 

JORDAN  DAM 

KINSTON 

LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON  2  SW 

LOUISVILLE 

MADISON 

MAGELLA 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 

MATHEWS  3  SW 

MELV  IN 

MIDWAY 

MILSTEAD 

MINTER  3  NW 

MITCHELL  DAM 
MOBILE  WSO  AP 
MONTEVALLO 
MONTGOMERY  WSO  AP 
MOULTON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEW  MARKET  2 
NEWTON 
ONEONTA 

OPEL IKA 
ORRVILLE 
OZARK  6  NNW 
PAINT  ROCK  2  N 
PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY    1  NNE 
PERRYVILLE 
PETERMAN 

PHENIX   CITY   2  NNW 
PICKENSVILLE 

PINE  APPLE 
PINE  LEVEL 
PITTSVIEW 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

RIVER  FALLS 


3255 
3271 
3308 
3430 
351  1 
3519 
3559 
3573 
3578 
3620 

3645 
3655 
3748 
3761 
3775 
3816 
3842 
3899 
4064 
4193 

4209 
4226 
4306 
4431 
4502 
4603 
4619 
4627 
4798 
4884 

4976 
4996 
5112 
5121 
5140 
5172 
5354 
5397 
5439 
5449 

5465 
5478 
5537 
5550 
5625 
5635 
5749 
5867 
5875 
6121 

6129 
6161 
6218 
6226 
6246 
6329 
6362 
6370 
6398 
64  1  4 

6436 
6468 
6501 
6508 
6640 
6805 
6833 
5847 
6937 


GENEVA 

BUTLER 

CHOCTAW 

WALKER 

HALE 

BUTLER 

BALDWIN 

MARSHALL 

MARSHALL 

WINSTON 

MARION 

CULLMAN 

LOWNDES 

HENRY 

CLEBURNE 

CRENSHAW 

CLEBURNE 

FRANKL  IN 

MADISON 

CLARKE 

CALHOUN 

WALKER 

ELMORE 

COFFEE 

CHAMBERS 

CHILTON 

JEFFERSON 

CHEROKEE 

SUMTER 

BARBOUR 

MADISON 

JEFFERSON 

PERRY 

DALLAS 

ELMORE 

MONTGOMERY 

CHOCTAW 

BULLOCK 

MflCON 

DALLAS 

CHILTON 

MOBILE 

SHELBY 

MONTGOMERY 

LAWRENCE 

LAWRENCE 

COLBERT 

MADISON 

DALE 

BLOUNT 

LEE 

DALLAS 

DALE 

JACKSON 

JEFFERSON 

ST  CLAIR 

PERRY 

MONROE 

RUSSELL 

PICKENS 

WILCOX 

MONTGOMERY 

RUSSELL 

AUTAUGA 

AUTAUGA 

FRANKL  I  N 

MADISON 

PICKENS 

COVINGTON 


31  02 
31  38 

31  53 

33  39 

32  42 

31  49 

30  17 

34  20 
34  22 
34  15 

34  06 
34  03 

32  1  1 

31  21 

33  39 
31  57 

33  32 

34  20 
34  42 

31  30 

33  49 
33  54 

32  37 

31  14 

32  54 

32  58 

33  33 

34  1  1 

32  35 

31  48 

34  42 

33  30 

32  42 
32  28 
32  40 
32  14 

31  56 

32  04 
32  27 
32  06 

32  48 

30  41 

33  06 

32  18 

34  29 
34  29 
34  45 
34  55 

31  20 

33  57 

32  38 

32  18 

31  31 

34  42 

33  44 
33  36 

32  36 

31  35 

32  30 

33  13 

31  53 

32  04 
32  1  1 
32  37 

32  28 

34  26 
34  35 

33  23 
31  22 


85  51 

86  44 
88  20 

87  13 
87  36 

86  38 

87  41 
86  19 

86  17 

87  37 

87  59 
86  46 
86  36 
85  20 

85  36 

86  19 

85  24 

87  56 

86  35 

87  52 

85  47 

87  16 

86  15 
85   1  1 

85  24 

86  31 
86  33 
85  46 

88  12 

85  33 

86  45 

86  51 

87  16 

87  13 

85  55 

86  01 

88  27 
85  31 

85  54 

87  03 

86  27 

88  15 
86  52 

86  24 

87  17 
87  18 
87  37 
86  27 

85  36 

86  29 

85  23 

87  14 

85  4  1 

86  20 
86  4  1 

86  16 

87  09 

87  16 

85  01 

88  15 

87  DO 

86  04 

85  10 

86  54 
86  28 

88  08 

85  36 
88  01 

86  31 


1  10 
285 
128 
300 
220 
445 
8 

578 
605 
950 

518 
530 
180 
370 
850 
594 
1  175 
840 
600 
220 

690 
525 
290 
270 
830 
420 
636 
589 
160 
470 

580 
654 
173 
200 
340 
190 
350 
490 
201 
370 

350 
21  1 
462 
221 
660 
645 
536 
725 
210 
870 

750 
200 
470 
635 
798 
955 
500 
195 
570 
165 

230 
506 
380 
230 
295 
680 
573 
228 
180 


7A 

6P 

6P 
7A 

4P 

5P 

7A 

7fi 
7A 
8R 
7A 

MID 


7A 


5P 


5P 


7A 

MID 

MID 

6P 
MID 
5P 

7A 

7A 

5P 

7A 

5P 


7A 

5P 
5P 
MID 


7fl 
7A 
6P 
60 
6P 
7A 
7A 
4P 

5P 

7R 

7R 
7A 
8A 
7A 
7A 
7R 
MID 
8A 

7R 
7A 
6A 
7A 
5P 
6A 
7A 
7A 
7R 
8R 

5P 
7A 
7A 
7A 
6P 
7A 
7A 

8R 
7R 

60 
MID 

7A 
MID 

5P 
MID 
5P 
70 
70 

70 
80 
5P 

7A 
7A 
5A 

5P 
7A 

7A 
7A 
7A 
70 
5P 
5P 
MID 
70 
7A 


H 
H 
H 

C  H 
H 

C 

C  H 

C  H 
C 

H 
GH 
H 
H 


C  HJ 
C 


6P 


H 

C  HJ 

C  HJ 

H 
H 

H 

H 
H 
H 


GH 

H 
H 
H 


J  R  BELL 

T.  E.  MASON 

ALTON  G.  LAND 

ALABAMA  POWER  CO. 

MRS  WILLIE  J.  ORRINGTON 

WILLIE  P  CRUTCHFIELO 

GILBERT  W.  MELCHER 

RADIO  STATION  WGSV 

TVO-765 

JIM  WOLKER 

EDDIE  L  .  PEARCE 
JAMES  E  MC  CRAVY 
DAISY  D  MITCHELL 
AUBURN  UNIVERSITY 
CITY  OF  HEFLIN 
CHARLES  R.  PORTER 
RRLON  L.  OTTS 
MORY  N.  OVERY 
NOTL  WEOTHER  SERVICE 
OLLIED  PAPER  INC 

MARY  LOU  WILKERSON 

JAMES  A.  BRITAIN 

ALABAMA  POWER  CO. 

FRED  W.  WOOD 

MISS  MAYMIE  LONDRUM 

ALOBAMO  POWER  CO. 

MRS.   MORY  K.  LEE 

RUFUS  M.  SEWELL 

B.   B.   WILLIAMSON.  JR. 

JOHN  B.  ORD 

JOHN  D  STONER  JR 
ALABAMA  POWER  CO. 
MARION  FISH  HATCHERY 
AUBURN  UNIVERSITY 
OLOBOMO  POWER  CO. 
HOUSTON  FLOYD 
ERNEST  H.  LAND 
ALFRED  S.  ADAMS 
JAMES  M.  WALKER 
HENRY   J.  YATES 

ALABAMA  POWER  CO. 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MURICE  P  JETER  JR 

NATL  WEOTHER  SERVICE 

TVO-381 

JOHN  M.  KELLY 

FED.   OVIATION  AGENCY 

H.   WAYNE  MC  FARLEN 

GARLAND  THOMPSON 

LONNIE  R.  NORRIS 

RADIO  STATION  WJHO 

CLOSED  4/1/74 
CHARLES  H.  CARROLL 
TVA-59 

GEORGE  T.  POSEY 
NORMON  A.  VAUGHN 
MRS  EVELYN  M.  FULLER 
MRS.   MINTA  EDOINS 
PHENIX  CITY  WATER  WORKS 
MRS  GRACE  ONEAL 

MRS.   EVA  R.  RAY 
MRS .   ENA  C .  PAUL 
SAM  P.  RUSSELL 
JAMES  E  FISCHER 
JOE  COSTELLO 
WRMG  RADIO 
REDSTONE  ARSENAL 
RAIFORD  C .   MC  COOL 
JIMMY   W.  WAGES 
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1975 


c  T  n  T  T  n  M 
O  1  n  1  i  U  In 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1  1  M  T  Y 
L  U  U  IN  1  1 

cr 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOiir\V[ir\ 

TEtlP.  I; 

PRECIP. 

a. 
a 
> 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERTSOfiLE   1  E 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

32 

87 

40 

155 

7A 

7A 

H 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

ROCKFORO  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

14 

670 

7A 

7A 

H 

CHARLES  W.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6A 

6A 

H 

JOHN   T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKL  IN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SflINT  BERNARD 

7157 

02 

mil  MAN 

2 

34 

12 

86 

47 

802 

7A 

MID 

H 

ST      RFRNRRn   Pni  1  FT.F 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

7207 

02 

OE  KALB 

12 

34 

1  7 

85 

58 

1195 

6P 

C  D 

or 

H 

SAND  MTN  SUBSTATION 

SAYRE 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

43 

86 

58 

304 

7A 

MIRAM  W  PRIDMORE 

SCO'TTSBORQ 

7304 

02 

JACKSON 

12 

34 

41 

86 

03 

615 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WCRI 

SELMA 

7366 

06 

DALLAS 

1 

32 

25 

87 

00 

147 

5P 

7A 

H 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLOCOMB 

7576 

07 

GENEVA 

5 

31 

07 

85 

35 

248 

7A 

CLOSED  4/1/74 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

3 

32 

32 

87 

1  1 

145 

7A 

J .   F .   SUTTLE  .   JR  . 

SYLACflUGA  4  NE 

7999 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

12 

86 

12 

490 

6P 

6P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

8024 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

27 

86 

06 

565 

6P 

6P 

H 

C   D.  WEAVER 

THOMASVILLE 

8178 

07 

CLARK 

13 

31 

55 

87 

44 

405 

7A 

7A 

C 

LEROY  GATES 

THORSBY  EXP  STATION 

8209 

03 

r H I t  TOM 

1 

1 

32 

53 

86 

42 

680 

6P 

6P 

G 

THURLOW  DAM 

Q  O  1  C 

o^:  1  D 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

32 

85 

5  4 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONEY 

8259 

01 

MADISON 

12 

34 

54 

86 

44 

750 

C 

TVA-506 

TROY 

8323 

07 

PIKE 

10 

31 

49 

85 

59 

580 

6P 

6A 

C  H 

THOMAS  J.  DILLARD 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

14 

87 

37 

170 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8385 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

13 

87 

35 

152 

7n 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION  SPRINGS 

8438 

06 

BULLOCK 

6 

32 

08 

85 

43 

455 

8A 

8A 

H 

ELLIS  B.  MEINSLER 

UNIONTOWN 

8446 

06 

PERRY 

1 

32 

25 

87 

3  1 

265 

7A 

JEPTHA  S.  BRANYON 

VALLEY  HEAD 

8469 

02 

DE  KALB 

7 

34 

34 

85 

37 

1D40 

7A 

7A 

H 

C  S  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

8517 

03 

LAMAR 

13 

33 

45 

88 

07 

190 

7A 

7A 

C  H 

WILLIAM  B.  WHEELER 

WADLE  Y 

8605 

05 

RPNnni  PH 

1  \  O  IN  U  U  l_  1  M 

[  [ 

33 

08 

85 

34 

640 

7R 

HLHDHnH    rUWuK  LU- 

WALLACE  2  E 

8637 

07 

ESCAMBIA 

5 

3  1 

1  3 

87 

1  2 

205 

7A 

MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

8648 

04 

ETOWAH 

2 

34 

04 

86 

19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  6  W 

8670 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

49 

86 

57 

630 

7A 

C 

GILBERT  C  YARBROUGH 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

06 

GREENE 

2 

32 

47 

87 

50 

1  10 

6A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

55 

88 

04 

458 

5P 

5P 

H 

RICHARD  D.  HIGGINS 

WFST   Rl  nr  TflN 

8809 

03 

J 

33 

07 

87 

07 

500 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUMPKA 

8859 

05 

ELMORE 

7 

32 

33 

86 

1  3 

190 

7A 

MARION  M.  SANFORD 

WHATLEY 

8867 

07 

CLARKE 

1  3 

31 

39 

87 

43 

170 

5P 

7A 

H 

MRS  VALMA  G  COLEMAN 

WINFIELO  2  SW 

8998 

03 

FAYETTE 

13 

33 

55 

87 

50 

468 

7A 

G 

ROBERT  A.  MOORE.  JR. 

CLOSED  STATIONS 

rni  1  iMR  \  Q 

I.  u  u  u  1 1  o  1  n 

1865 

07 

nUUo  1  UIN 

4 

31 

17 

85 

07 

85 

7A 

CLOSED  4/1/74 

ORRV  ILLE 

6161 

06 

DALLAS 

1 

32 

18 

87 

14 

200 

8A 

CLOSED  4/1/74 

SLOCOMB 

7576 

07 

GENEVA 

5 

31 

07 

85 

36 

248 

7A 

CLOSED  4/1/74 

NEW  STATIONS 

CENTREVILLE  WSMO 

1525 

03 

BIBB 

3 

32 

54 

87 

15 

456 

7A 

7A 

WER  SERV  MET  DBS 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801 ,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "T,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"?.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME"     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time  SHow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 

For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature  tabl^, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
— '  ~    Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 


DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

HATTV  *;nTT  TFMPFRATURES  TABLE'     Auburn  Agronomy  Farm  :  Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soil  temperatures . 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABU..     ^"^"J;"  3  NW  '  Orangeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  thermometers. 

Headland  ■  Dothan  sandv  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

Pittsview  :   Izagora  fine  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table -is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.  « 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

C  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAIIOOCTIEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     S4 . 50  a  year  for  each  section  including  annual  suiiimary;   $4.70  additional  for  foreign  mailing;   35?  single  copy;  30?^  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,  N.   C.   28801 .       Attn:  Publications. 


CU:n!c%e«:r!"shevine?"i»S^S"oU;ir'2S80^  "^"""'^  Administration,  anci  i.  compiled  records  on  r.le  at  the  National 
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1  .89 

17 

.0 

0 

12 

9 

5 

62 

on 

40 

7 

51  .4(1 

78 

19 

21 

8 

373 

0 

0 

5 

0 

8.76 

3.63 

3.10 

17 

.0 

0 

10 

5 

4 

62 

3 

36 

3 

49.3 

74 

24. 

20 

g. 

434 

0 

0 

10 

0 

8.23 

2.50 

17 

.0 

0 

7 

5 

4 

61 

4 

36 

8 

49.1 

78 

24 

18 

B 

440 

0 

0 

9 

0 

9.04 

1  .61 

17 

•  0 

0 

10 

7 

5 

62 

3 

35 

5 

48.9 

2.2 

77 

1 

16 

8 

444 

0 

0 

1  I 

0 

8.71 

3.63 

1  .73 

17 

.0 

0 

10 

6 

5 

49.0 

I  .1 

8  .97 

3.72 

.0 

PRECIPITATION 


NORIHERN  VBLLET 


ATHENS  2 
BELLE  (1INH  2  N 
FBLKVILLE   1  E 
FLORENCE 

HUNTSVILLE  W50  BP 

(1B0I50N 
nOULTON  2 

MUSCLE  SHOflLS  FBB  BP 
NEH  (IBRKET  2 
REO  Bfly 

RE05T0NE  BRSENRL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


BPPBLBCMIBN 
(lOUNTfllNS 

BLBERTVILLE  2  SE 
BESSEdER  3  SSH 
BIRdlNOMBd  HSO  BP 
GUNTER5VILLE 
ONEONTB 

SfllNT  BERNBRO 
SBNO  (IT  5UBSTB  fiu 
SCOTTSBORO 
VBLLEr  HEBD 

DIVISION 


UPPER  PLBINS 


03 


BLICEVILLE 

BBNKHEBO  LOCK  BNO  0B(1 
CENTREVILLE  WS(10 
ClBNTON 

OOUBLE  SPRINGS 
f BTETTE 

HBLEYVILLE  3  NE 
MBMILTON  3  S 
JBSPER  4  N 
PRfiTTVlLLE 

IMORSBT  EXP  STBTION 
TUSCBLOOSfl  FBB  BP 
TUSCBLOOSa  OLIVER  DBH 
VERNON 

0  I  V  I S 1  ON 


EASTERN  VALLEY 


04 


BNNISTON  FBA  BP 
CAlERA  2  SH 
CENTRE  5  SH 
CHILOERSBURG  HTR  PLANT 
GBDSOEN  STEBd  PLANT 

PELL  CITY   1  NNE 
SylBCBUGB  4  NE 
TBLLBOEGB 


PIEDMONT  PLBTEBu 

blExbnoER  city 

ASHLAND 

CAMP  HILL   2  NH 
HEFL  IN 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAd 
OPEL IKfl 

ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 

DIVISION 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOMINC  STATION  INDEX 


2 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  RLPBBnn 


TEMPERHTURE 

PRECIPITATION 

NO 

OF 

DAYS 

5N0H 

SLEET 

NO. 

OF 

DAYS 

srni ION 

S  1 

i 

HBX  . 

niN. 

_j 

g  1 

r 

? 

o 

° 

°  ° 

o 

o 

UJ 

S_ 

S  I 

g 

o 

2  o 

X 

s 

o  o 

S 

a 

a  z 

s 

o 

a 

o 

z 

a  £ 

— 

g 

O 

si 

o  S 

a  £ 

g 

i:  o 

-2- 

T 

■     ■  ■ 

PRAIRIE  06 

DRtTON   I  N 

65 

.3M 

39 

.0 

52 

2ri 

80 

19 

19 

8 

358 

0 

0 

9 

0 

4 

55 

-  .28 

1  .70 

17 

.0 

0 

2 

OEtlOPOLIS  LOCH  AND  OHM 

63 

.4 

40 

.3 

SI 

9 

80 

19 

22 

9 

367 

0 

0 

6 

0 

5 

14 

.24 

1  .51 

16 

.0 

Q 

7 

4 

2 

GAINESVILLE 

62 

.  1 

39 

.8 

51 

0 

80 

17 

23 

8 

397 

0 

0 

8 

0 

5 

77 

.37 

1  .93 

16 

.0 

0 

10 

4 

2 

GREENSBORO 

63 

•  2 

4  1 

•  1 

52 

2 

1  .9 

79 

1 8  • 

2 1 

8 

355 

0 

0 

4 

0 

6 

63 

1.29 

2 . 00 

MBTNEV ILLE 

63 

.8 

39 

.4 

SI 

6 

79 

24 

22 

8 

366 

0 

0 

6 

0 

9 

95 

5.55 

4  .55 

17 

.0 

0 

9 

4 

4 

LIVINGSTON  2  SH 

67 

.SM 

37 

.6 

52 

SM 

81 

17 

18 

8 

312 

0 

0 

1  2 

0 

7 

28 

2.09 

2.33 

16 

.0 

0 

8 

6 

3 

HPRION  JUNCTION  2  NE 

62 

.3 

39 

.  1 

50 

7 

79 

19 

22 

8 

393 

0 

0 

8 

0 

S 

85 

1  .04 

1  .72 

16 

.0 

0 

8 

4 

2 

nlNTER  3  NH 

63 

.8 

42 

.0 

52 

9 

79 

2 

24 

9. 

339 

0 

0 

5 

0 

8 

90 

3.85 

17 

.0 

7 

4 

3 

nONTCOMER'T  HSO  flP  R 

64 

.4 

43 

.8 

54 

1 

3.5 

79 

1 

25 

8 

303 

0 

0 

3 

0 

7 

80 

3.50 

3.62 

16 

.0 

0 

10 

4 

3 

SELMB 

66 

.  4M 

43 

■  3 

54 

9h 

2  . 6 

80 

23* 

23 

8 

286 

0 

0 

3 

0 

6 

9  1 

1.86 

1.91 

1  7 

.0 

0 

^ 

^ 

^ 

UNION  SPRINGS 

DIVISION 

52 

4 

2.0 

6 

88 

2.03 

.0 

■       ■  ■ 

COSSIBL  PLAIN  07 

RNOALUSIA   1  NH 

67 

.  4 

40 

.3 

53 

9 

1  .9 

82 

19 

21 

9. 

316 

0 

0 

7 

0 

6 

50 

1  .97 

2  .30 

17 

.0 

0 

10 

4 

2 

BTnORE 

69 

.3 

45 

•  8 

57 

6 

82 

2 

25 

8 

225 

0 

0 

3 

0 

7 

64 

3  .29 

17 

.0 

° 

8 

4 

2 

BEATRICE   I  E 

BRANTLEY 

67 

.6 

40 

•  6 

54 

1 

82 

19* 

20 

8 

3  1 0 

0 

0 

7 

0 

I  1 

84 

7.46 

4.20 

I  7 

.  0 

0 

6 

5 

5 

BREHTON  3  SSE 

72 

.2 

44 

.8 

58 

5 

5.2 

83 

18» 

21 

8 

21  1 

0 

0 

3 

0 

7 

23 

2  .20 

4  .00 

17 

.0 

0 

6 

5 

2 

CAMOEN  3  NH 

66 

.en 

41 

.DM 

53 

BM 

80 

1 

21 

8 

303 

0 

0 

5 

0 

9 

78 

4  .28 

17 

.0 

0 

9 

4 

3 

CHATOM  3  N 

69 

•  8 

43 

.  1 

56 

5 

81 

2 

23 

8 

249 

0 

0 

6 

0 

5 

85 

2  .60 

17 

.0 

6 

4 

2 

CLAYTON 

64 

•  5 

41 

.3 

52 

9 

79 

1 

23 

8 

336 

0 

0 

5 

0 

12 

99 

8  .72 

8  .34 

17 

.0 

0 

9 

5 

2 

ENTERPRISE 

EUFflULA  HILOLIFE  REF 

64 

.5 

39 

•  6 

52 

1 

•  6 

80 

19 

20 

8 

361 

0 

0 

5 

0 

I  1 

1  4 

6  .49 

5  .75 

17 

.0 

0 

9 

4 

3 

EVERGREEN 

67 

.8 

41 

.9 

54 

9 

3.8 

81 

19- 

23 

8 

292 

0 

0 

6 

0 

7 

90 

3.11 

2.30 

17 

.0 

0 

8 

6 

4 

FRISCO  CITY 

66 

.8 

42 

.6 

54 

7 

80 

3 

24 

8 

289 

0 

0 

3 

0 

6 

08 

1  .32 

2.00 

17 

.0 

7 

5 

3 

GENEVA 

4 

98 

.48 

.95 

16 

.0 

0 

8 

5 

0 

CILBERTOHN 

67 

.  8 

42 

55 

1 

79 

1  8 

2  1 

8 

275 

0 

0 

8 

0 

1  6 

1  •  50 

1  7 

.0 

0 

7 

4 

I 

GREENVILLE 

n 

M 

n 

25 

10 

0 

0 

0 

9 

04 

3.98 

2.50 

18 

.0 

0 

8 

7 

3 

HEADLANO 

66 

•  3 

43 

•  6 

55 

0 

81 

2 

25 

9. 

287 

0 

0 

3 

0 

4 

82 

1  .40 

19 

.0 

0 

7 

4 

3 

HIGHLAND  hOHE 

65 

.  5 

40 

■  3 

52 

9 

1  . 9 

80 

24  ♦ 

23 

9. 

339 

0 

0 

7 

0 

1  0 

78 

5  . 92 

5.33 

1  7 

.0 

0 

8 

6 

2 

02ARK  6  NNM 

69 

.6 

45 

.3 

57 

5 

4  .4 

82 

1 

25 

8 

232 

0 

0 

2 

0 

6 

56 

2  .02 

1  .62 

17 

.0 

0 

10 

4 

3 

PHENIX  CITY  2  NNH 

PIITSVIEH 

65 

.0 

37 

.6 

51 

3 

79 

24. 

18 

9. 

382 

0 

0 

1  I 

0 

9 

74 

4  .53 

17 

.0 

0 

8 

4 

3 

THOMASVILLE 

67 

.  0 

40 

.  4 

53 

7 

3  . 3 

78 

2 

22 

9. 

3  I  8 

0 

0 

8 

0 

6 

I  9 

1  .20 

3.03 

1  7 

.0 

0 

6 

4 

2 

TROY 

HHA  TL  E  Y 

68 

■  2n 

41 

.6n 

54 

9t1 

82 

1 

22 

8 

295 

0 

0 

5 

0 

10 

65 

5  .79 

4  .65 

S 

.0 

0 

8 

4 

2 

DIVISION 

54 

7 

2.7 

8 

10 

3.38 

.0 

■       ■  « 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

70 

.0 

48 

.  4 

59 

2 

4.8 

81 

2 

28 

8 

190 

0 

0 

3 

0 

5 

89 

1.16 

2  .67 

16 

.0 

0 

7 

4 

2 

COOEN 

FAIRHOPE  2  NE 

70 

.0 

49 

.4 

59 

7 

4.9 

79 

18. 

29 

8 

180 

0 

0 

2 

0 

3 

97 

-  .42 

.94 

4 

.0 

0 

8 

4 

0 

FORT  nORGAN 

69 

.on 

54 

.en 

61 

8M 

76 

19. 

1  17 

0 

0 

0 

2 

90 

1  .33 

16 

.0 

0 

7 

1 

1 

MOBILE  HSO  BP 

69 

.8 

49 

.7 

59 

8 

5.8 

81 

3 

30 

8 

185 

0 

0 

1 

0 

3 

75 

-   1  .01 

1  .64 

15 

.0 

0 

7 

2 

1 

ROBERTDALE 

69 

.7 

47 

.4 

58 

6 

4.3 

80 

2 

28 

8 

215 

0 

0 

2 

0 

3 

49 

-  1.18 

1.17 

16 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

59 

8 

5.3 

4 

00 

-  .52 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLlOhINC  STATION  INOEI 


3 


DRILY  PRECIPITATION 


STFIT  ION 


03 


MOBTMCQN  VftLLEY 


ATHCnS  2 
eCLLC  MIMA  2  H 

HQOGES 

NUNTSVILLC  USO  RP 

rWDISON 

mULTON  3 

nUSCLE  SHOALS  FAA  i 
fieu  r«aiiET  2 

RED  enr 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLC  3 
UATERLOO 


ALftERTVILLe  2  SC 
ftCSSErCR  3  SSU 
eiRniNGHAn  WSO  AP 
BOAZ 

COLL IHSvILLE 

rOHT  PAYME 
GARDEN  CITY 
CUNTERSvILLE 
LEEDS 
MAGELLA 

OHCOHTA 

PALrCRDALE  2  U 
SAINT  OEHNARO 
SAND  MT  SUBSTA  AU 
SATRE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
UARRIOR  6  U 


UPPER  PLAINS 

Al  ICEvILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE   3  N 
eANKHCAD  LOCK   AND  OAH 
eiLLINGSLET  1  SE 

CROOKMOD 
CARBON  HILL 
CENTREvlLLE  WSMO 
CL ANTON 

coaoovA 

DOUBLE  SPRINGS 
EL  ROD 
FAYETTE 
GORGAS 

HALEYvIllE  3  NE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  H 
LAY  OAn 
niTCMELL  OAn 
PICRENSvILLE 

PLANTERSvILLE  2  SSE 

PHATTvlLLC 

SEFORn 

TH0RS6T  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAn 
vCRNON 

bCST  6L0CT0N 
WINFICLO  2  SM 


EASTERN  VALLEY  I 

ANNISTON  FAA  AP 
CAlERA  2  SU 
CENTRE  5  SW 
CHILOERSBURG  WTR  PlAI 
GADSDEN  STEAn  PLANT 

JACKSONVILLE 
LEESBURG 
nONTEvALLO 
PELL  CITT  1  HNE 
SYVACAUGA  4  NE 


PIEOKNT  PLATEAU 
ALEXANDER  CITT 

ASHLAND 

CAr»>  HILL    2  NM 
DACE V  ILL E 
DELTA 

HCFLIN 
HiCHTetCR 

JORDAN  DAn 
LATAytTTE 
MARTIN  DAn 

0*^L  IKA 

OOCKFORD  2  NNM 
ROCK  "ILLS 
ThuRlOU  DAH 
UADLEY 

KTuf*»KA 

PRAIRIE 
CUBA 


DRY  OF  MONTH 


.31      .03  .07 


.05  1  . 
1.34  1. 
.90  1  . 


1  1 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


1  .63 
1 .26 
1  .38 


.03  2.07 
.33  1.69 
.30  3.10 


.08  1.73 
16  10 
fil  3.48 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


1 .30 
.23  1.19 
.94  2.29 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOllOhING  STfiTION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STRT ION 


DAYTOM  I  H 

OCrOPOL  tS  LOCK  AHO  OAH 
GAINESVILLE 

GttccNSboae 

HATHCVILLE 

L  IvmcSTOM  2  SU 
MMlIOn  6  HC 

ma  ton  juhction  2  ne 
nATHCbfS  3  su 
MILSTtAO 

niNTco  3  nu 

peaarviLLC 

PINE  LEVEL 
SELrw 

5UTTLE 

UN  I en  SPRINGS 
UNIOHTOMI 

MARRIOR  LOCK  AND  OAn 


COASTAL  PLAIN 

AeeEVILLE    1  NNU 
ALBERTA 

ANDALUSIA    1  NU 
ATreRE 

BEATRICE    1  C 

BBANTlEr 
OaCtfTON  3  SSE 
BaUNOlDOC 
CAPOEN  3  NU 
CMATOn  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COrrcE  SPRINGS  2  NM 

COTTON TON 

ELBA 

ENTERPRISE 

EurAULA  ulLOLirE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITV 

BEntvA 


DEO 


CH-BCRTOhn 
GBECNvRLC 
HE AOL  AND 
MICMLANO  MOr« 

JACKSON 

KINSTAN 

LOUISVILLE 

>«LVIN 

NEUTON 

OZAflK  6  NNW 

PMENIX  CITY  2 
PINE  APPLE 
PITTSvlEP 
RIvER  fALLS 

THOnnsvlLLC 
TOOT 

WALLACE  3  E 


GULF 

BAT  niNETTE 
COOCN 

FAIRmOPE  2  NE 
FORT  rORGAN 
roeiLC   kAO  AP 

robebtoale 


3.B 
3.90 
3.  75 


DAY  OF  MONTH 


1     2    3     4    5    6  7 


.97  .03  .01 
.35      .25  .04 


10 


12 


13  14  15 


16  17  1 


.00  3.1 
.63  .1 
.46  1.' 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOllOHINC  SIBIION  INDEK 


DRILY  TEMPERATURES 


nLfiBRMR 

FEBRURRY  1975 


STHT ION 


NORtMERN  VflLLEr  0 
RTHENS  2 
BELLE  nlNR  2  N 
FRLKVtLLE   1  E 
FLORENCE 

MUNTSVILLE   MSO  BP 
nRLISON 
nOULTON  2 

tluSCLE  SHOHLS  far  RP 
NEW  (1RRKET  2 
RED  BRT 

REDSTONE  RRSENRL 
RUSSELLVILlE  2 
MHIERLOO 

HPPflLHCMIRN 
nOUNrfllNS  0 

RLBERTvILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSH 
8IRHIN0MRH  HSO  RP 
CONrtRSVILLE 
ONEONIB 
SRINI  BERNRRD 
SBNO  MI  SUBSIfl  flu 

scottsboro 
vhllEt  herd 

UPPER  Plains  03 

BLICEVILLE 

BBNKnERO  LOCK  RND  ORM 
CENTREVILLE  MSnO 
ClBNION 
DOUBLE  SPRINGS 
rfiTETTE 

mRl£'<1llE  3  NE 
nfiwlLrON  3  S 
jBSPER  4  N 
PHRITvIllE 
-HORSBf  E>P  STBMON 


nflX 
MIN 


MBX 

niN 


nRx 

MIN 


HBX 
MIN 


HRX 
MIN 


MRX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MRX 
MIN 


MRX 

niN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MRX 
MIN 


DAY  OF  MONTH 


65  63  S2 
57     <3  *3 


70  S3  45 
53     43  43 


67  56  50 
56     44  44 


68  63 
55  49 


70  67 
54  52 


59  55  59 
53    55  42 


7S 
55 


68  70  58 
51     51  40 


42  59 
38  38 


60 
40 


61 
42 


60 
43 


55  53 
35  32 


45  39  56 
34     36  34 


50  SO 
45  44 


48  50  66 
42     41  43 


45  45 

38  39 


40  40 

22  19 


43  65 
38  40 


37  52 
26  20 


44  36 

26  16 


47     48  49 

26     20  30 


22     19  27 


39  53 
27  23 


25     14  15 


41  53 

21  26 


47     42  54 


40  52 

1 7  29, 


10    11    12    13    M    15    16    17  18 


SO 
IS 


47  63  53 
18     43  41 


42  61  61 
19     40  42 


20     42     4  3 


47  65  60 
19      46  44 


69  65 
49  38 


58  64 
45  44 


53  69 
22  52 


39  51  65 
IS     28  42 


49  51 

21  29 


46  52 

23  27 


47  49 

25  26 


37  51 
17  19 


61 
35 


53 
25 


50  61 
26  26 


56  63 
44  31 


60  67 
30  30 


55  55 
40  29 


S7  57 
30  27 


27     19  34 


45  68 
26     4  1 


66  67 
39  42 


60  70 
31  30 


63  67 
33  35 


65  68 
28  32 


59  67 
26  27 


64  69  64 
51     57  48 


72  70 
51  5 


71  66 
57  49 


67  72 
52 


70  80  69 
39  64 


69  75 
40  SS 


70  75  71 
41     56  48 


69  74  75 
35    S3  45 


67  64  67 
46     46  46 


70  66 
53  48 


64  67 
31  31 


69  67 
36  44 


71  72 
S3  58 


19 


21 


22 


23 


27 


28 


55 
28 


64 

30 


66 
43 


56  55 
39  26 


60  53 
4  1  30 


60  56 
38  36 


61  55 
43  38 


63  50 
42  31 


69  55 
40  36 


65  50 
49  34 


50 
25 


68  58 
44  34 


72 
50 


55 
25 


52 
29 


S4 
25 


45     45  32 


65  6B  60 
47     48  32 


73  46 
45  37 


61  73 
44  33 


71  70 
33  57 


71  69 
35  58 


70  70 
34  57 


69  67 
33  51 


68  68 
31  40 


69 
34 


60  60 
33  3S 


63  65 
37  33 


62  63 
31  31 


45  61 
33  28 


57  70 
35  35 


63  68 
33  36 


63  69 
32  37 


52  70 
30  35 


63  63 
30  31 


69  75  65 
31  57 


55 
33 


65  65 
29  29 


62  69  68 
31     37  40 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOllOHINO  S'R'ION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


OFIY  OF  MONTH 

o 
<x 
q: 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

TUSCBLOOSS  FBB  BP 

MAX 

65 

65 

70 

72 

80 

7 1 

72 

63 

58 

74 

71 

76 

50 

66 

70 

64 

66 

MIN 

ss 

54 

47 

46 

44 

34 

28 

24 

30 

27 

49 

44 

32 

32 

36 

56 

SO 

50 

39 

38 

33 

SB 

42 

39 

36 

35 

44 

40 

40.8 

fUSCBLOOSB  OLIVER  Ofln 

MAX 

69 

74 

67 

61 

48 

66 

45 

42 

55 

46 

53 

66 

58 

61 

6S 

70 

78 

70 

71 

54 

60 

73 

71 

72 

50 

65 

63 

52  •  4 

MIN 

S8 

56 

37 

54 

48 

45 

37 

35 

35 

55 

36 

34 

35 

35 

43 

39.2 

VERNON 

MAX 

70 

66 

66 

63 

40 

38 

52 

4  1 

SB 

72 

7 1 

66 

48 

65 

67 

62 

59.0 

•           •  a 

MIN 

ST 

50 

46 

42 

44 

39 

27 

16 

20 

20 

26 

48 

27 

26 

32 

42 

49 

47 

41 

29 

28 

40 

53 

35 

30 

28 

29 

35 

EASTERN  VBLLEY  04 

ANN  IS  TON  FBB  BP 

MAX 

68 

70 

75 

73 

6 1 

58 

70 

55 

76 

50 

64 

66 

6  1 

63 

60 .  B 

MIN 

50 

49 

41 

37 

37 

33 

25 

21 

32 

25 

47 

4  I 

32 

32 

37 

54 

50 

49 

39 

36 

32 

49 

49 

36 

35 

33 

37 

37 

38.4 

CBlERB  2  SH 

MAX 

7  1 

56 

60 

48 

36 

46 

57 

68 

72 

72 

78 

76 

62 

7  3 

7  J 

74 

65 

65 

72 

69 

65 

MIN 

53 

56 

42 

40 

40 

49 

26 

31 

50 

59 

48 

34 

29 

30 

47 

57 

34 

31 

32 

35 

36 

41  .0 

CENTRE  S  SW 

MAX 

69 

62 

56 

57 

SI 

57 

69 

67 

73 

4  2 

6 1 

65 

59 

58  ■  3 

n  I N 

S3 

57 

42 

36 

36 

39 

29 

20 

26 

22 

27 

47 

32 

30 

35 

45 

55 

49 

45 

34 

30 

36 

48 

35 

34 

31 

36 

35 

37.3 

CHILDERS8UR0  HTR  PLBNT 

MAX 

78 

62 

45 

64 

63 

42 

56 

56 

50 

72 

^1 

76 

60 

65 

68 

67 

65 

65 . 3 

M  1  N 

52 

58 

43 

38 

41 

35 

29 

19 

37 

24 

45 

5? 

29 

28 

32 

45 

60 

47 

47 

35 

30 

44 

55 

36 

35 

31 

39 

36 

39.3 

GBOSDEN  STEfln  PLANT 

MAX 

67 

74 

60 

51 

59 

65 

65 

74 

47 

6  3 

65 

59 

SB  .3 

M  1  N 

54 

41 

37 

37 

37 

27 

20 

21 

23 

46 

31 

30 

31 

3? 

47 

48 

45 

33 

30 

30 

45 

35 

35 

32 

33 

34 

34.6 

PELL   CITY   1  NNE 

MAX 

55 

7  1 

64 

74 

46 

62 

55 

61 

59  .8 

MIN 

49 

S3 

42 

37 

37 

36 

28 

16 

17 

23 

23 

46 

28 

27 

27 

30 

sl 

45 

45 

32 

28 

28 

so 

35 

33 

29 

29 

33 

34  .2 

STLACAUGB  4  NE 

MAX 

72 

68 

se 

44 

60 

54 

40 

54 

46 

50 

69 

65 

62 

68 

70 

73 

74 

77 

67 

52 

72 

64 

76 

65 

63 

67 

65 

64 

62  .8 

MIN 

47 

33 

30 

5 1 

54 

46 

30 

3 1 

35 

34 

38.5 

TBLLBOECB 

MAX 

69 

66 

62 

60 

63.4 

■           ■  ■ 

MIN 

48 

49 

40 

36 

39 

36 

28 

22 

24 

45 

48 

26 

26 

31 

46 

44 

44 

37 

27 

32 

28 

37 

32 

35 .  I 

PIEOnONT  PLBTEBU  05 

HLEXANOER  CUT 

MAX 

7  I 

75 

70 

4  3 

45 

63 

5  3 

42 

57 

71 

65 

63 . 1 

MIN 

47 

55 

41 

37 

38 

35 

28 

20 

25 

27 

30 

42 

33 

31 

32 

35 

48 

49 

46 

34 

33 

38 

51 

38 

33 

33 

35 

38 

36.9 

aSHLBNO 

MAX 

62 

62 

59  .8 

MIN 

43 

57 

40 

34 

34 

35 

26 

12 

?s 

23 

24 

42 

30 

31 

32 

35 

51 

46 

47 

32 

30 

31 

46 

33 

33 

34 

35 

36 

34  .5 

CBflP  MILL  2  NH 

MAX 

76 

60 

67 

64 

61  .0 

MIN 

46 

49 

42 

37 

37 

34 

29 

16 

IB 

26 

25 

40 

29 

28 

28 

3? 

53 

S3 

52 

34 

29 

30 

49 

37 

35 

30 

30 

36 

35.1 

MEFL  IN 

MAX 

6S 

60 

58  .4 

MIN 

45 

47 

38 

34 

33 

32 

25 

?2 

16 

22 

44 

20 

26 

24 

27 

41 

39 

42 

30 

28 

30 

42 

32 

33 

29 

29 

32 

31  .0 

LBF BTE  T  TE 

MAX 

67 

68 

64  .0 

MIN 

50 

60 

40 

35 

36 

39 

28 

?8 

37 

25 

38 

57 

30 

31 

35 

54 

57 

53 

SO 

35 

33 

48 

53 

35 

35 

33 

35 

41 

40.1 

MARTIN  Dfln 

MAX 

68 

61 

62  .0 

MIN 

47 

55 

43 

38 

39 

36 

2? 

36 

30 

38 

52 

36 

32 

32 

53 

S8 

49 

50 

4  1 

34 

52 

S3 

39 

34 

33 

39 

39 

40  .7 

OPEL IKA 

MAX 

71 

64 

62  . 3 

MIN 

46 

47 

43 

36 

36 

35 

26 

20 

20 

27 

37 

37 

32 

31 

32 

32 

56 

46 

54 

38 

32 

32 

39 

38 

35 

33 

34 

39 

36.3 

ROCKFORO  2  NNH 

MAX 

68 

71 

70 

43 

43 

63 

49 

42 

54 

42 

48 

69 

67 

64 

67 

69 

72 

74 

76 

54 

50 

70 

69 

78 

49 

63 

70 

64 

61.4 

MIN 

38 

40 

36.8 

ROCK  MILLS 

MAX 

70 

65 

62.3 

■            ■  ■ 

MIN 

45 

53 

40 

34 

35 

31 

28 

16 

26 

22 

33 

47 

29 

27 

30 

42 

55 

45 

49 

33 

26 

37 

45 

37 

30 

30 

33 

33 

35.5 

PRAIRIE  06 

OBTTON   1  N 

MAX 

6  I 

69 

75 

75 

66 

69 

65 

65.3 

MIN 

52 

59 

45 

43 

44 

40 

27 

19 

25 

25 

26 

51 

33 

29 

3? 

43 

59 

54 

45 

35 

35 

39 

55 

32 

32 

34 

36 

41 

39  .0 

OEMOPOL IS  LOCK  BNO  DAM 

MAX 

80 

54 

54 

69 

72 

76 

S I 

66 

70 

63 

63.4 

MIN 

55 

59 

45 

44 

44 

42 

29 

23 

22 

29 

29 

49 

38 

34 

32 

41 

57 

51 

48 

39 

39 

39 

56 

36 

33 

35 

36 

44 

40  . 3 

OAINESV IllE 

MAX 

6 1 

5  3 

58 

69 

70 

72 

5 1 

66 

70 

63 

62.1 

MIN 

57 

60 

51 

44 

45 

41 

30 

23 

24 

25 

26 

SO 

33 

31 

33 

4  I 

55 

52 

44 

37 

36 

37 

57 

35 

32 

32 

38 

45 

39  .8 

GREENSBORO 

MAX 

79 

60 

62 

66 

70 

5 1 

63 

60 

68 

61 

63.2 

MIN 

54 

55 

50 

44 

40 

35 

29 

21 

34 

26 

45 

46 

32 

33 

41 

50 

55 

54 

45 

35 

45 

4  1 

49 

34 

33 

36 

44 

45 

41.1 

mAtnEV ILLE 

MAX 

75 

58 

57 

70 

70 

79 

54 

63 

70 

68 

63.8 

MIN 

48 

54 

48 

42 

41 

40 

30 

22 

23 

29 

32 

4  1 

34 

30 

36 

41 

55 

55 

51 

40 

38 

38 

57 

36 

33 

34 

35 

4  1 

39 . 4 

I  1 V INCSTON  2  5h 

MAX 

60 

69 

57 

54 

69 

79 

6 1 

76 

53 

7  I 

72 

66 

71 

65 

67.5 

MIN 

55 

55 

45 

45 

43 

45 

25 

18 

23 

22 

26 

40 

32 

26 

32 

40 

54 

60 

42 

3S 

31 

34 

56 

30 

29 

31 

35 

40 

37  .5 

MARION  JUNCT ION  2  NE 

MAX 

50 

7 1 

6 1 

63 

69 

7C 

68 

79 

55 

5 1 

66 

7  1 

74 

52 

63 

68 

65 

62.3 

MIN 

52 

56 

so 

44 

44 

41 

29 

22 

24 

26 

27 

45 

34 

32 

32 

42 

S7 

51 

48 

37 

34 

34 

56 

35 

32 

33 

35 

43 

39 . 1 

MINIER  3  Nh 

MAX 

72 

79 

73 

52 

52 

66 

SO 

4  1 

57 

52 

5 1 

73 

64 

62 

70 

7  1 

7 1 

70 

77 

56 

55 

70 

66 

76 

S3 

65 

72 

66 

63.8 

M  I  N 

56 

62 

52 

45 

46 

42 

29 

24 

24 

30 

31 

47 

35 

35 

40 

40 

SS 

63 

52 

40 

40 

42 

58 

35 

35 

35 

39 

42 

MONTOOMERt  hSO  AP 

MAX 

79 

73 

62 

47 

67 

55 

44 

55 

52 

47 

77 

70 

66 

70 

71 

67 

71 

75 

66 

56 

70 

68 

78 

S3 

63 

68 

68 

65 

64  .4 

MIN 

52 

62 

46 

43 

46 

39 

30 

25 

36 

31 

40 

47 

37 

35 

40 

57 

57 

56 

50 

44 

40 

SG 

5 1 

40 

36 

35 

43 

46 

43.8 

SElMR 

MAX 

74 

72 

68 

57 

68 

65 

45 

55 

54 

49 

65 

69 

65 

72 

72 

74 

72 

80 

72 

53 

70 

71 

80 

68 

64 

68 

69 

66.4 

52 

51 

51 

44 

47 

41 

28 

23 

40 

27 

44 

52 

36 

35 

41 

54 

61 

62 

52 

39 

39 

43 

50 

39 

35 

38 

42 

44 

43.3 

UNION  SPRINGS 

MAX 

MIN 

SEE  RE 

"ERENCE 

NOTE 

J  FQLLOHING 

5TBI ION 

INOE 

K 

7 


DAILY  TEMPERnTURES 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

COHSTBL  PLAIN  07 

flNOflLUSIR  1  NH 

nRX 
niN 

74 

SO 

80 

SI 

78 
63 

67 
46 

54 
45 

72 
43 

61 
31 

49 

21 

SS 
21 

64 

39 

58 
40 

77 
38 

71 
36 

65 
28 

68 
30 

73 
42 

70 
60 

75 
56 

82 

55 

58 
43 

59 
36 

70 
35 

69 
57 

80 
36 

55 
28 

62 
35 

70 
30 

70 
34 

67.4 
40.3 

BinORE 

NAX 

niN 

7S 
S9 

82 
S9 

80 
66 

72 
SO 

59 
53 

76 
49 

61 
28 

SO 
25 

61 
32 

61 
40 

58 
43 

77 
S3 

73 
39 

68 
36 

72 
43 

74 
44 

75 
52 

76 
62 

80 
53 

58 
43 

61 
45 

72 
49 

72 
61 

78 
34 

55 
36 

67 
38 

73 
43 

74 
47 

69.3 
45.8 

BEBTRICE   1  £ 

RAX 

niN 

BRANTLEr 

nAx 
niN 

BO 
SO 

80 

S7 

82 
49 

SS 
4S 

52 
45 

73 
41 

64 

31 

49 
20 

54 

26 

59 
33 

53 
38 

77 
45 

73 
35 

67 
28 

64 

31 

74 
46 

69 
59 

77 
55 

82 
57 

56 
43 

60 
37 

72 
43 

76 
57 

80 
37 

55 
30 

64 

30 

72 
33 

71 

37 

67.6 
40.6 

SREHTON  3  SSE 

HBX 

niN 

83 
SI 

81 

63 

81 
S4 

62 
48 

75 
51 

70 
45 

S3 
31 

61 
21 

65 
38 

57 
41 

78 
41 

74 

63 

68 

37 

74 

28 

77 
36 

77 
57 

78 
65 

83 
61 

73 
52 

62 
42 

73 
40 

72 
59 

82 
55 

68 
34 

68 
33 

74 

33 

74 

37 

78 
39 

72  .2 
44.8 

CBnOEN  3  NH 

MUX 
niN 

80 
S< 

7S 
63 

67 
46 

52 
45 

70 
48 

61 
39 

44 

28 

58 
21 

55 
42 

55 
28 

73 
48 

63 
35 

62 
32 

71 
31 

73 
41 

75 
56 

70 
S3 

78 
SO 

39 

36 

72 
36 

74 

57 

35 

33 

65 
34 

71 
36 

67 
42 

66  .6 
4  1  .0 

CMBrOM  3  N 

MAX 

niN 

78 
SS 

81 
63 

71 
S2 

59 
48 

73 
49 

69 
39 

SO 
28 

62 

23 

57 
40 

52 
27 

73 
SO 

71 
51 

65 
37 

70 
31 

73 
41 

77 
56 

75 
59 

79 
57 

75 
48 

72 
34 

74 

36 

76 
50 

74 
54 

57 
30 

57 
29 

73 
34 

72 
40 

70 
45 

69.8 
43.1 

CLBTTON 

nRX 

MIN 

79 
S4 

76 
SO 

76 
44 

46 
38 

47 
38 

67 
44 

62 
30 

42 

23 

55 
25 

55 
31 

50 
32 

74 

49 

71 
35 

69 
37 

69 
38 

74 
47 

64 

57 

74 

60 

75 
56 

58 
42 

56 
39 

68 
40 

72 
51 

75 
40 

52 
34 

62 

35 

69 
44 

70 
43 

64  .5 
41.3 

ENTERPRISE 

nax 
niN 

EUFBULB  WILDLIFE  REE 

nflx 

MIN 

79 
47 

76 
SI 

72 
4S 

45 

39 

44 

39 

69 
42 

63 
32 

49 

20 

51 
27 

58 
31 

SO 
33 

72 
38 

73 
37 

66 
29 

68 
34 

65 
40 

65 
53 

75 
56 

80 
59 

59 
44 

57 
35 

69 
39 

71 
56 

78 
42 

52 
35 

62 
33 

69 
34 

68 
38 

64  .5 
39  .6 

EVERGREEN 

MAX 

niN 

67 
S2 

81 
S7 

80 
63 

69 
47 

56 
49 

72 
44 

62 
31 

48 

23 

59 
24 

59 
35 

52 
39 

77 
45 

72 
36 

67 
32 

70 
33 

73 
44 

71 
47 

75 
58 

81 

SS 

SB 
42 

61 
41 

72 
43 

70 
59 

79 
38 

54 

29 

67 
29 

72 
35 

72 
42 

67.8 
4  1  .9 

FRISCO  CITY 

MAX 

niN 

71 
SS 

7S 
S6 

80 
S9 

73 
47 

57 
47 

72 
41 

56 
29 

45 

24 

58 
26 

57 
33 

56 
37 

76 
43 

67 
37 

55 
37 

70 
38 

73 
47 

71 
60 

74 

59 

78 
51 

S5 
41 

50 
41 

73 
44 

70 
59 

78 
34 

54 

33 

56 
33 

71 
38 

70 
43 

66.8 
42  .6 

GENEVA 

MAX 

niN 

CILBERrOHN 

MAX 
niN 

78 
S4 

77 
SS 

66 
SO 

58 
49 

71 
47 

60 
39 

48 

30 

61 
21 

59 
38 

57 
29 

72 
46 

69 
54 

65 
40 

70 
29 

72 
35 

75 
60 

70 
61 

79 
51 

74 
43 

68 
39 

74 
32 

70 
56 

76 
55 

57 
32 

66 
31 

71 
32 

67 
40 

69 
40 

67.8 
42.4 

GREENVILLE 

nAx 

KIN 

69 
48 

77 
49 

SO 

SI 
45 

52 
45 

70 
38 

51 
29 

SO 
28 

52 
30 

55 
25 

57 
29 

75 
35 

69 
35 

66 
35 

76 
37 

77 

58 

59 

70 

MEBDLBNO 

MAX 
MIN 

80 
S2 

81 
S4 

77 
49 

49 

43 

48 
43 

64 
47 

67 
32 

43 

25 

54 

25 

64 

39 

55 
41 

74 
45 

75 
38 

66 
36 

70 
39 

73 
41 

70 
58 

76 
64 

80 
58 

60 
46 

59 
45 

66 
46 

70 
55 

78 
42 

54 

37 

62 
37 

70 
41 

71 
44 

66.3 
43.6 

MIGHLRNO  MOnE 

MAX 
MIN 

76 
SI 

80 
60 

7S 
49 

50 
42 

50 
42 

71 
42 

59 
28 

45 

23 

57 
23 

54 

29 

50 
30 

75 
46 

71 
33 

66 
33 

71 
40 

74 
42 

64 
58 

72 
58 

75 
54 

SB 
40 

57 
36 

72 
36 

70 
55 

80 
37 

52 
32 

72 
32 

68 
40 

70 
36 

65.5 
40  . 3 

OZARK  6  NNH 

MAX 
MIN 

82 
S6 

79 
S9 

73 
43 

47 
41 

69 
43 

67 
52 

54 

30 

57 
25 

64 
38 

54 

34 

76 
40 

76 
61 

69 
35 

69 
39 

75 
40 

77 
SB 

77 
58 

80 
64 

75 
52 

63 
44 

70 
39 

67 
52 

79 
53 

70 
40 

63 
36 

72 
42 

72 
45 

73 
48 

69.6 
45  . 3 

PMENIX   CITY    2  NNH 

MAX 
MIN 

PITTSVIEH 

MAX 
MIN 

79 
48 

7S 
49 

74 
4S 

45 

39 

43 

38 

63 
41 

64 

32 

40 
18 

57 
18 

54 
28 

50 
30 

74 

33 

75 
34 

74 

28 

70 
28 

74 
40 

66 
58 

75 
55 

79 
59 

61 
42 

57 
32 

69 
32 

66 
52 

79 
43 

54 

35 

62 
31 

70 
30 

70 
35 

65.0 
37.6 

TMOtlASVILLE 

MAX 
MIN 

76 
57 

78 
61 

77 
54 

56 
46 

54 
47 

7  I 
40 

60 
28 

48 

22 

60 
22 

6 1 
27 

59 
.30 

73 
S3 

63 
36 

67 
32 

72 
33 

73 
41 

75 
58 

74 

52 

77 
SO 

56 
36 

37 

37 

58 

33 

31 

32 

:5 

70 
42 

67  .0 
40.4 

TROY 

MRX 
MIN 

HMATlEy 

•       ■  ■ 

MRX 
MIN 

82 
SO 

81 
S2 

SS 

56 
48 

SO 

60 
40 

49 

29 

59 
22 

60 
29 

62 
29 

74 
48 

71 
52 

68 
38 

64 

39 

63 
38 

73 
49 

74 

SO 

80 
53 

75 
55 

64 

40 

70 
39 

75 
42 

69 

54 
32 

72 
33 

75 
34 

73 

37 

70 
40 

68.2 
4  1  .6 

GULF  oe 

BAY  nlNETTE 

MRX 
MIN 

80 
61 

81 
6S 

80 
64 

68 
51 

75 
57 

65 
42 

48 

32 

60 
28 

64 

45 

62 

40 

75 
53 

70 
54 

67 
40 

71 
38 

72 
43 

72 
61 

75 
64 

80 
58 

71 
52 

59 
53 

73 
45 

73 
60 

77 
48 

56 
31 

66 
36 

73 
40 

72 
45 

75 
48 

70.0 

COOEN 

MAX 
MIN 

FBlRhOPE  2  NE 

MRX 
MIN 

79 
60 

78 
64 

78 
66 

72 
55 

73 
62 

68 
49 

51 
31 

62 
29 

66 
37 

64 
43 

75 
52 

70 
62 

65 
42 

69 
37 

73 
45 

77 
59 

74 

63 

79 
66 

72 
S3 

59 
44 

70 
46 

74 

60 

76 
55 

56 
36 

63 
42 

70 
37 

71 
42 

75 
47 

70.0 

FORT  flORGAN 

MAX 
MIN 

73 
62 

71 
62 

76 
64 

76 
62 

74 
64 

69 
57 

69 

64 
45 

65 
49 

72 
60 

67 
46 

67 
47 

73 
52 

71 
60 

72 
64 

75 
57 

SB 
49 

60 
54 

68 

57 

73 
64 

74 
41 

57 
46 

65 
45 

56 
49 

68 
54 

59.0 
54  .6 

nOBlLt  nSO  RP 

MAX 
MIN 

74 

6S 

80 
66 

81 
62 

73 
59 

75 
57 

59 
38 

51 
34 

60 
30 

67 
43 

62 
39 

73 
57 

70 
SO 

67 
44 

68 
39 

73 
47 

76 
64 

75 
67 

79 
67 

70 
52 

61 
45 

73 
48 

73 
62 

75 
45 

55 
35 

66 
37 

71 
42 

72 
48 

76 
50 

69.8 
49.7 

R08ERTOBLE 

MAX 
MIN 

74 

61 

80 
6S 

77 
66 

79 
54 

71 
59 

75 
49 

63 
34 

51 
28 

60 
29 

66 
43 

62 
43 

76 
56 

73 
42 

67 
35 

69 
3S 

73 
47 

77 
67 

77 
67 

79 
60 

61 
46 

60 
45 

73 
49 

74 

62 

76 
37 

53 
35 

63 
36 

71 
37 

72 
41 

69.7 
47.4 

SEE  REFERENCE  NO'ES  FOLLONING  STOTION  INOEX 


DRILY  SOIL  TEMPERflTURES 

ninennn 

FEBRUBRT  197S 


X 

OHY 

OF  nONIH 

o 

STfll ION 

a. 
o 
1  INI 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

1  1 

12 

I  3 

14 

15 

16 

1  7 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

(£ 
(E 

PI  irsvlEH 

4 

nns 
niN 

65 
58 

63 
56 

64 

57 

60 
54 

54 

52 

57 
51 

58 
50 

50 
41 

53 
45 

51 
48 

50 
48 

57 
48 

62 
54 

59 
50 

59 
51 

59 
50 

61 
56 

65 
58 

66 
60 

54 

58 

62 

53 

61 
52 

60 
55 

65 
59 

59 
52 

58 
SI 

50 
51 

61 
54 

59.4 
52  .7 

tHORSST  EXP  StHTlON 

4 

MUX 

HIN 

66 
51 

64 
61 

55 
54 

54 

50 

59 
49 

57 
49 

51 
43 

50 
40 

49 
41 

45 
40 

58 
45 

65 
52 

63 
44 

63 
45 

64 
47 

64 

58 

70 
61 

69 
56 

65 
57 

58 
47 

65 
45 

64 
54 

65 
60 

65 
47 

59 
40 

65 
45 

65 
49 

63 
51 

61  .2 
49.7 

MINFIELD  2  SH 

4 

nflx 
niN 

63 
59 

60 
59 

60 

52 

52 
49 

49 

48 

57 
45 

46 

38 

SO 
37 

50 
35 

46 

36 

46 

35 

54 
45 

52 
40 

58 
40 

59 
39 

59 
41 

62 
53 

56 
54 

58 
48 

59 
43 

60 
41 

60 
40 

60 
50 

62 
45 

46 
40 

57 
39 

60 
36 

63 
46 

56.3 
44.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STRTION  INDEX 
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EVflPORflTION  RND  WIND 


RLnennn 

FEBRUflRT  [975 


STPT [ON 


DRY  OF  MONTH 


10    11    12    13    M    IS    16    n    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


PIEDHONt  PLITEBU  OS 

HRRriN  Dnn 

PRRIRIE  06 
OEnOPOLlS  LOCK  BNO  ORN 


OULF 

FRIRMOPE  2  NE 


HINO 
HRX 
tllN 


EVflP 
NINO 
nRX 


21 

72|  72 
54 


.29  .08  .04 


2.968 

874 
65.6 
46.9 


2-30B 

765 
74  .  1 
54  .  1 


SEE  REFERENCE  NOtES  FOLLOWING  SrqriON  INDEX 
10 


STRT ION 


NORrMERN  VOLLEY  | 
BELLE  niNA  2  N 

FLORENCE 

MUNrsvlLLE  WSO  flP 
MOULTON  2 

nuSCLE  SHOALS  FRfl  qp 
NEH  PIRRKEr  2 
RED  BBY 
HBTERLOO 


«PP«LflCHI(lN 
nOUNffllNS 

eiRHINGMfln  HSO  «P 


VSLLET  HERD 


UPPER  PLBINS 
MSniLrON  3  s 


SNOMFBLL 
SN  ON  GNO 

SNONFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  CNO 
HTR  EQUIV 

SNOWFBLL 
SN  ON  CNO 

SNONFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOMFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOWFBLL 
SN  ON  CNO 
WtR  EQUIV 

SNOWFBLL 
SN  ON  ONO 


SNOWFBLL 
SN  ON  GND 


SNOWFnLL  AND  SNOW  ON  GROUND 


BLBBBMB 

FEBRUBRr  1975 


DHY  OF  MONTH 


10 


le 


20 


22 


23 


25    26   27    28    29    30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  StBTION  INOE« 
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STATION  INDEX 


RLflBfiMfl 
FEBRUfiRY 


1975 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

tiki    ~T~    \  / 

COUNTY 

UJ 
CJ 
d 

cr 
a: 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 
0 

t— 

(X 

> 
—1 

UJ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

PRECIP. 

EVfiP . 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

ABBEVILLE   1  NNW 

n  o  n  o 
UUUo 

u  / 

HENRY 

4 

"3  1 

J  a 

0  0 

1  0 

465 

7  A 

r 
L 

JOHN  S  RICHBURG 

ADD  I  SON 

n  n  c 
UUb  0 

U  J 

W  I  NSTON 

2 

1  "3 

R  7 

0  / 

1  1 
1  i 

795 

r 
L 

PROF  .   PALMER  GOOSEY 

FILBERTfl 

0140 

u  / 

WILCOX 

1 

■3  9 
JC 

1  4 

ft  7 

0  / 

9  c; 
c  0 

1  75 

7  A 

r 
L 

SIDNEY  J.  HRRDY.  SR. 

flLBERTVILLE  2  SE 

u  I  A  o 

n9 

KJC. 

MARSHALL 

1  2 

"3  /I 

1  A 

ft  P 

0  0 

1  u 

1140 

^  P 
0  r 

^P 
0  r 

|-| 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

RLEXflNOER  Cllr 

U  1  dU 

TALLAPOOSA 

1  1 

"3  9 
J  C. 

Q  7 

ft  c: 
0  0 

c;  7 

660 

I  n 

7  A 

|-| 

HENRY  D.  OENHAM 

RL  ICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33 

07 

88 

08 

140 

7A 

7R 

H 

ROBERT  FERGUSON 

flNDFILUSIfl   1  NW 

0252 

07 

COV  I  NGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

8A 

8A 

H 

JAMES  P.  GILLIS 

flNNISTON  Fflfl  flP 

/  c. 

U  4 

CALHOUN 

7 

"3  "3 

Jo 

ft  Q 
00 

C  1 

0  I 

599 

M  I  n 
n  i  u 

M  T  n 
n  J  u 

FED.   AVIATION  AGENCY 

flRLEY  3  S 

U  J  JO 

U  J 

W  I  NSTON 

2 

"3  /I 

n  A 

ft  7 

0  / 

500 

7fl 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

flSHLOND 

n  '3  C  Q 

U  Joy 

Uo 

CLAY 

1  1 

"3  "3 

1  c 

I  0 

ft  c: 
0  0 

b  U 

1  080 

7  Q 
/  H 

7  Q 
/  H 

r 
L 

u 

n 

GEORGE  M.  BURNS 

ATHENS  2 

U  o 

n  1 
U  1 

L 1 MESTONE 

1  2 

"3  A 

'+  0 

ft  K 
Ou 

b  d 

720 

Q  Q 

y  n 

Q  Q 

y  n 

u 

n 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMORE 

U4U  / 

U  / 

ESC AMB  I  A 

g 

"3  1 

n  1 
U  1 

ft  7 
0  / 

J  U 

294 

y  H 

Q  Q 

r 
L 

u 

n 

RADIO  STATION  WATM 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

U 4  oU 

Uo 

LEE 

1  1 

"3  9 

1  0 

oo 

J  U 

652 

r- 
\j 

LESLIE  J.  JONES 

AUTAUGAVILLE  3  N 

04  4  0 

U  J 

AUTAUGA 

1 

"3  9 
DC 

9  Q 

Q  C 

00 

4  1 

200 

C  Q 
on 

JRMES  B  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

n  c  n  c 

U  J 

TUSCALOOSA 

2 

^  "3 

Q  7 
0  / 

^U 

280 

7  Q 
/  H 

7  Q 
/  H 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE   I  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

1  78 

7fl 

7A 

MRRY  L  .  BAYLES 

BELLE  MINR  2  N 

n  c  c  tr 

U  I 

L I MESTONE 

1  2 

3  4 

42 

86 

5  3 

600 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

074  8 

03 

FAYETTE 

2 

3  3 

40 

87 

35 

452 

L 

CARL  YERBY 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

3  3 

22 

87 

0  1 

540 

BP 

6  A 

H 

PAUL  MOSES 

BILLINGSLEY    1  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

I 

32 

39 

86 

4  2 

420 

6  A 

JOHN  R .  THOMAS 

BIRMINGHAM  WSO  AP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

3  3 

34 

86 

45 

620 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOAZ 

n  Q  c:  "J 

n  9 
uc 

MARSHALL 

2 

1  3 

86 

1  0 

1 070 

7fl 

c 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRANTLEY 

n  7 
U  / 

CRENSHAW 

6 

3  I 

35 

86 

1  6 

274 

8fl 

8R 

H 

R  .    F  .  HFNDFRSnN 

BREWTON  3  SSE 

1  UO  4 

n  7 
U  / 

ESCAMBIA 

6 

3  1 

04 

87 

03 

85 

6P 

6fi 

H 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34 

56 

85 

43 

670 

8A 

8fi 

H 

INACTIVE  10/9/74 

BROOKWOOO 

1  143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

605 

7R 

MRS      W I  1  1  I F    M      ST  YRON 

iM\ij>     nii_L.il—    ii«     \j  \  ii\ui'i 

BRUNDIDGE 

1178 

07 

P  I  KE 

5 

3  1 

4  3 

85 

49 

5  1  0 

7R 

GFORrTF    1     H  I  FKS 

CALERA  2  SW 

1  288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

PIFRTF   fi  PrRRRFTT 

CAMDEN  3  NW 

1  30  I 

n  7 

u  / 

W I LCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

235 

5P 

SP 

H 

RIIRIIRN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL  2  NW 

132  4 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

4  1 

680 

6A 

6  A 

H 

CARBON  HILL 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

4  30 

7  A 

MRS   ANNA   MRF  PrRRRISnN 

CENTRE  5  SW 

n  A 
U  4 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

4  5 

620 

7  A 

7  A 

H 

nriN  R    wfi T sriM 

u  0  1 1     1^  •     i"i  rn  1  ijui'l 

CENTREVILLE  WSMO 

1525 

0  3 

BIBB 

3 

32 

54 

87 

1  5 

456 

7fl 

7A 

UlFO    SFRV    MFT  flRS 

CHATOM  3  N 

i  ODD 

n  7 

u  / 

WASHINGTON 

13 

3  1 

30 

88 

1  5 

285 

5P 

5P 

H 

GRRDY  C.  YOUNG 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

4  18 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

1  83 

7A 

Tflll   IF    1  HDQkru 

CLRNTON 

1  P.QA 
I  D  3  *♦ 

U  J 

CHILTON 

7 

b  i 

85 

38 

580 

7R 

7R 

H 

CLAYTON 

1  725 

07 

BARBOUR 

5 

3 1 

53 

85 

28 

596 

8fl 

8fi 

H 

MR^    ^"l    I7QRFTH    M  LlFc;TnM 

CODEN 

1  on 

UO 

MOB  I  LE 

g 

30 

23 

88 

1  3 

1  2 

5P 

5P 

H 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

n  7 
U  / 

GENEVA 

5 

3  1 

1  1 

85 

56 

250 

70 

HFMRY   f  kfiify 

COLBERT  STEAM  PLANT 

U  i 

COLBERT 

1  2 

34 

4  4 

87 

50 

470 

c 

J  y  P  _  4  g  2 

COLLINSVILLE 

09 

DE  KRLB 

7 

^  /I 

D  4 

1  b 

85 

53 

750 

5P 

R    n    HF DR n 
r\    u    n  L  H  r\  u 

CORDOVA 

1  y  a  u 

n  3 
U  J 

WALKER 

2 

3  3 

4  6 

87 

1  1 

334 

7R 

MR9    n  DRirF    F  PRPQWDM 

COTTONTON 

n  7 
u  / 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7  A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

26 

88 

23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DAOEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

49 

85 

45 

630 

7R 

Ullil   TQM    1  RQRTIPTT 

DADEVILLE  2 

O  }  0  A 

riQ 
Uo 

TOLLRPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

DllPlIC     D        Di  CCC 

KUrUb   r.  rLtob 

DAYTON    I  N 

0  1  fifl 
^1  1  00 

Uo 

MARENGO 

1  3 

32 

22 

87 

38 

230 

7R 

7R 

H 

r\    vi    n  c.    L  r  U  K  U 

DELTA 

UD 

CLAY 

1  1 

3  3 

26 

85 

42 

1  030 

7fi 

UII 1    TQM     U  CUQMC 

WILLlHn    n  LVHNb 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

^  ^  *♦  O 

n  c 
Ub 

MARENGO 

1  3 

32 

3  1 

87 

50 

I  00 

6R 

6R 

6R 

H 

LuKrb   Ur  cNblNhtKo 

DOTHAN 

9    7  7 

n7 
u  / 

HOUSTON 

5 

3  I 

1  2 

85 

2  1 

300 

c 

M   H   R nw F  Y 

M    n    i\  U  IN  L  ' 

DOUBLE  SPRINGS 

9     Q  C 

n  3 

U  3 

W I NSTON 

2 

34 

1 0 

87 

24 

800 

7fl 

7A 

H 

nllLntLL  UKHKt 

ELBA 

CO  >  I 

n  7 

COFFEE 

10 

3  1 

25 

86 

04 

1  95 

7  A 

HKlnUK    l_  .  o"UNbUN 

ELROO 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

1  3 

33 

15 

87 

48 

252 

7A 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPR  I  SE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

410 

5P 

5P 

CGH 

MRS  CLYDE  F  JACKSON 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

2  1  5 

8A 

8A 

cUrHULH  WiLDLIrE  RcFUGc 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7R 

7A 

H 

COM     D  Dr>DtcrtM 

bHn   r   Kud 1 oUN 

FAIRHOPE  2  NE 

281  3 

08 

BRLDW I N 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

HUtJUKN   UNIV   EXP  bTR 

FALKVILLE    1  E 

2840 

01 

MORGRN 

1  2 

34 

22 

86 

53 

525 

7R 

7R 

H 

JOHN   M  DUNRWfiY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

1  3 

33 

4  1 

87 

49 

365 

7R 

7R 

H 

UUKnHN   J  .  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

I  2 

34 

48 

87 

4  1 

578 

5P 

SP 

H 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

1  4 

88 

01 

1  0 

7R 

7A 

C 

H 

JUHN    n  KlUULt 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

8A 

C 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONRO;. 

8 

31 

26 

87 

24 

4  10 

7A 

7A 

H 

MERRILL  J  BERRD 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

54 

02 

86 

00 

565 

6A 

6R 

H 

GRDSDEN  STERM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

05 

SUMPTER 

1  3 

32 

49 

88 

09 

1  30 

7A 

7R 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMRN 

2 

34 

01 

85 

45 

500 

8R 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

5 

31 

02 

85 

51 

1  10 

7A 

7fi 

H 

J  R  BELL 
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STATION  INDEX 


RLOBRMR 
FEBRUARY 


1975 


S  T  R  T  T  n  M 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rni  INT  Y 

U  U  U  1 N  1  1 

UJ 

o 
cr 

cx 

01 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

Q- 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

GEORGIflNNfl 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7A 

T  .   E  •  MASON 

GILBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

1  3 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

ALTON  G-  LAND 

GORGflS 

3430 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

13 

300 

6R 

RLRBRMfl  POWER  CO  ■ 

GREENSBORO 

351  1 

06 

HRLE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J-  ARRINGTON 

GREENV ILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

49 

86 

38 

445 

7R 

7R 

C 

H 

WILLIE  P  CRUTCHFIELD 

GULF  SHORES  P  0 

3559 

08 

BRLDW  I  N 

9 

30 

17 

87 

41 

8 

7R 

CLOSED  1/31/75 

J  O  /  J 

U 

MRR5HRLL 

12 

34 

20 

86 

1  9 

578 

4P 

4P 

H 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVILLE  TVfl 

3578 

02 

MARSHALL 

1  2 

34 

22 

86 

17 

605 

C 

TVA-765 

HflLEYVILLE   3  NE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

15 

87 

37 

950 

5P 

5P 

C 

H 

JIM  WALKER 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

MRR I  ON 

1  3 

34 

06 

87 

59 

435 

7fl 

7R 

C 

H 

EDDIE  L  .  PE ARCE 

HRNCEVILLE 

3655 

02 

CULLMRN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

C 

JAMES  E  MC  CRAVY 

HflYNEVILLE 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

1  1 

86 

36 

180 

7R 

7fl 

H 

DAISY  0  MITCHELL 

HERDLRND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7R 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFL  IN 

3775 

05 

CLEBURNE 

I  I 

33 

39 

85 

36 

850 

Bfi 

8A 

H 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLRND  HOME 

3816 

07 

CRENSHRW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

7R 

7A 

H 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGHTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  175 

7fl 

ARLON  L  .  OTTS 

Mfinr  F  9 

nUUUt  o 

^  H  Q  Q 

J  O  3  3 

n  1 

FRRNKL  IN 

1  3 

3  4 

^  u 

87 

56 

84  0 

7R 

MARY  N.  flVERY 

HUNTSVILLE  WSO  RP 

4064 

01 

MRD  I  SON 

1  2 

34 

42 

86 

35 

600 

MID 

MID 

c 

H  J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

JflCKSON 

4193 

07 

CLRRKE 

1  3 

31 

30 

87 

52 

220 

8R 

c 

ALLIED  PRPER  INC 

JRCKSONV ILLE 

4209 

04 

CRLHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7fl 

c 

MRRY  LOU  WILKERSON 

JASPER  4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7R 

7R 

H 

JRME5  A.  BRITRIN 

JORORN  DRM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6R 

RLRBRMR  POWER  CO- 

KINSTON 

4431 

07 

COFFEE 

1  0 

31 

1  4 

86 

1  1 

270 

7R 

FRED  W.  WOOD 

LRFRYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS  MRYMIE  LRNDRUM 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

6R 

RLRBRMR  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

MRS.   MRRY  K.  LEE 

1  F  F  Q  P  1  1 R  r. 

4  627 

U  ^ 

CHEROKEE 

7 

3  4 

I  1 

85 

46 

589 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

35 

88 

12 

160 

7R 

7R 

H 

B.   B.   WILLIRMSON.  JR. 

LOUISVILLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31 

48 

85 

33 

470 

8A 

JOHN  B.  RRD 

MRD ISDN 

4976 

01 

MAO  I  SON 

1  2 

34 

42 

86 

45 

580 

5P 

5P 

H 

JOHN  D  STONER  JR 

MAGELLR 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

51 

654 

7fl 

ALABAMA  POWER  CO  ■ 

MRRION  6  NE 

51  12 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

173 

7R 

(; 

MARION   FISH  HATCHERY 

MRRION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

06 

DRLLRS 

3 

32 

28 

87 

1  3 

200 

7R 

7R 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5140 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

5P 

H 

ALABAMA  POWER  CO  • 

MATHEWS  3  SW 

5172 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

1  4 

86 

01 

190 

7fi 

HOUSTON  FLOYD 

MELVIN 

5354 

07 

CHOCTRW 

1  3 

31 

56 

88 

27 

350 

7fi 

ERNEST  H.  LAND 

M  r  nujQY 

M  1  U  W  r1  1 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

3  1 

4  90 

Q 

ALFRED  S  .  RDRMS 

MILSTERD 

5439 

06 

MRCON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

8fl 

JAMES  M.  WRLKER 

MINTER   3  NW 

5449 

06 

DRLLRS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7R 

7A 

[-| 

HENRY   J.  YRTES 

MITCHELL  ORM 

5465 

03 

CH I L  TON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6R 

RLRBRMR  POWER  CO. 

MOBILE  WSO  RP 

5478 

08 

MOB  I  LE 

9 

30 

4  1 

88 

15 

21  I 

MID 

M  I  D 

r 
L 

n  J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

MONTEVRLLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7n 

MURICE  P  JETER  JR 

MONTGOMERY  WSO  RP 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

221 

MID 

MID 

C 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

MOUL  TON 

5625 

01 

LRWRENCE 

1  2 

34 

29 

87 

17 

660 

c 

TVR-381 

MOULTON  2 

5635 

01 

LRWRENCE 

1  2 

34 

29 

87 

18 

645 

6P 

6P 

H 

JOHN   M.  KELLY 

MUSCLE  SHORLS  FRR 

AP 

5749 

01 

COLBERT 

1  2 

34 

45 

87 

37 

536 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

MFu     MQDKFT  O 
INCH    nnnr\C.I  c. 

D  Do  / 

U  1 

MHDISON 

12 

C  C 
O  D 

P  P. 
O  D 

C  1 

c: 

/  ^1  o 

c  p 

or 

5P 

H 

H.    WAYNE   MC  FARLEN 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

3  1 

20 

85 

36 

210 

7R 

GARLAND  THOMPSON 

ONEONTR 

5121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7R 

7R 

H 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPEL IKR 

6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

7A 

7R 

H 

RADIO  STATION  WJHO 

OZRRK  6  NNW 

S218 

07 

DALE 

5 

31 

31 

85 

4  1 

470 

5P 

c;p 

or 

H 

CHARLES  H.  CARROLL 

PRINT  ROCK  2  N 

5226 

02 

JACKSON 

1  2 

34 

42 

86 

20 

635 

C 

TVA-69 

PRLMERDRLE   2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86 

4  1 

798 

7R 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL  CITY   1  NNE 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

7A 

7R 

H 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYV  ILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

35 

87 

09 

500 

5R 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMRN 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

c 

MRS  .   M  I  NT  A  EDO  I NS 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

5P 

5P 

H 

PHENIX  CITY  WATER  WORKS 

PICKENSVILLE 

64  1  4 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

1  3 

88 

15 

165 

7fl 

MRS  GRACE  ONEAL 

PINE  rpple 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7fl 

MRS.    EVA  R.  RAY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7R 

MRS.   ENA  C.  PAUL 

PITTSVIEW 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7fl 

7R 

GH 

SAM  P.  RUSSELL 

PLANTERSV ILLE  2  SSE 

6508 

03 

RUTRUGR 

1 

32 

37 

85 

54 

230 

7R 

JAMES  £  FISCHER 

PRATTVILLE 

6640 

03 

RUTRUGR 

1 

32 

28 

86 

28 

295 

5P 

5P 

H 

JOE  COSTELLO 

RED  BAY 

6805 

01 

FRRNKL  I  N 

1  2 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

01 

MADISON 

12 

34 

35 

86 

36 

573 

MID 

MID 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6847 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

23 

88 

01 

228 

7R 

RAIFORO  C  MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

LUV 1 Nu 1  UN 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

7R 

JIMMY   W.  WAGES 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

robertdale 

6988 

08 

BALDW I N 

9 

30 

32 

87 

39 

155 

6A 

6A 

H 

JOHN  K  LASSITTER 
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c  T  n  T  T  n  M 
o  1  H  1  i  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

LUUN 1 T 

UJ 

O 
CL 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

Pi  D  C  C  D  \  /  [T  D 

TEMP. 

Q. 
l_) 

or 
a. 

> 

SPECIPL 
ISEE  NOIESl 

UDOtKVtK 

ROCKFORO  2  NNW 

7020 

05 

COOSR 

7 

32 

54 

86 

14 

670 

7R 

7A 

H 

CHARLES  W.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RRNDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6R 

6A 

H 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRRNKL IN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

7R 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SflINT  BERNRRD 

7157 

02 

CULLMRN 

2 

34 

12 

86 

47 

802 

7A 

MID 

H 

ST  .  BERNARD  COLLEGE 

SRND  MT  SUBSTR  flU 

7207 

02 

OE  KRLB 

12 

34 

17 

85 

58 

1  195 

6P 

6P 

H 

SAND  MTN  SUBSTATION 

C  Q  V  DC 

7282 

02 

ICCCCDCriKI 

Jtr  r  tKbUN 

2 

33 

43 

86 

58 

304 

7R 

M  I  RAM  W  PR  I  OMORE 

SCOTTSBORO 

7304 

02 

JACKSON 

12 

34 

4  1 

86 

03 

6  1  5 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WCRI 

SELMR 

7366 

06 

DALLAS 

1 

32 

25 

87 

00 

147 

5P 

7A 

H 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

3 

32 

32 

87 

1  1 

145 

7A 

J.   F.   SUTTLE.  JR. 

SYLRCflUGR  4  NE 

7999 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

12 

86 

12 

490 

6P 

6P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

TRLLRDEGfl 

8024 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

27 

86 

06 

555 

6P 

6P 

H 

C.   D.  WEAVER 

THOMflSV ILLE 

8178 

07 

CLARK 

13 

31 

55 

87 

44 

405 

7A 

7R 

C 

LEROY  GATES 

THORSBY  EXP  STATION 

8209 

03 

CHILTON 

1 

32 

53 

86 

42 

680 

5P 

6P 

G 

AUBURN  UNIVERSITY 

THURLOW  ORM 

8215 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

32 

85 

54 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONEY 

8259 

01 

MADISON 

1  2 

34 

54 

86 

44 

750 

C 

TVA-506 

T  Pfl  Y 
'  fx  U  ' 

8323 

07 

PIKE 

1  0 

31 

49 

85 

59 

580 

6P 

6A 

C  H 

THOMAS  J.  DILLARD 

TUSCRLOOSR  FRR  flP 

8380 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

1  4 

87 

37 

1  70 

M  I  D 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

TUSCRLOOSR  OLIVER  ORM 

8385 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

1  3 

87 

35 

152 

7A 

7R 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION  SPRINGS 

8438 

06 

BULLOCK 

6 

32 

08 

85 

43 

455 

8A 

8A 

H 

ELLIS  B.  MEINSLER 

UN lONTOWN 

8446 

06 

PERRY 

1 

32 

26 

87 

31 

265 

7R 

JEPTHA  S.  BRRNYON 

VALLEY  HERO 

8469 

02 

DE  KRLB 

7 

34 

34 

85 

37 

1040 

7R 

7A 

H 

C  &  H  LUMBER  COMPRNY 

VERNON 

8517 

03 

LAMAR 

13 

33 

45 

88 

07 

190 

7R 

7A 

C  H 

WILLIAM  B.  WHEELER 

WAOLEY 

8605 

05 

RANDOLPH 

1  1 

33 

08 

85 

34 

640 

7fl 

ALABRMH  POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

8637 

07 

ESCAMBIA 

6 

31 

1  3 

87 

12 

205 

70 

MRS.   ESSIE   M.  CHRVERS 

WALNUT  GROVE 

8648 

04 

ETOWAH 

2 

34 

04 

86 

19 

850 

7R 

MRS. FLORENCE  PRRKER 

8670 

02 

Jtr  h  tKbUN 

2 

33 

49 

86 

57 

530 

7R 

c 

GILBERT  C  YRRBROUGH 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

06 

GREENE 

2 

32 

47 

87 

50 

1  10 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8586 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

55 

88 

04 

458 

5P 

5P 

H 

RICHARD  D.  HIGGINS 

WEST  BLOCTON 

8809 

03 

BIBB 

3 

33 

07 

87 

07 

500 

7R 

MRS  ELIZA  J.  BERRDEN 

1 1  cr  T 1 1 M  D  n 
Wt 1 UMrKH 

8859 

05 

ELMORE 

7 

32 

33 

86 

I  3 

190 

7fl 

MARION  M.  SRNFORD 

WHRTLEY 

8867 

07 

CLRRKE 

13 

31 

39 

87 

43 

170 

5P 

7R 

H 

MRS  VRLMA  G  COLEMAN 

WINFIELD  2  SW 

8998 

03 

FAYETTE 

13 

33 

55 

87 

50 

468 

7R 

G 

ROBERT  A.  MOORE.  JR. 

CLOSED  STRTIONS 

GULF  SHORES  P  0 

3559 

08 

BALDWIN 

9 

30 

17 

87 

4  1 

8 

7R 

CLOSED  1/31/75 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °T,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  »lnd 
movement  In  miles'.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


apo 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  tabic  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  Is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIV4LENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 


SNOWFALL:    Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19«1-19''0- 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

CAILV  SOIL  THMPEKAT.RES  TABLK :     --n  A  ^  o.^  Par.  :  C-s-rf  ieXa^san.y^Xoa.,  ^ 

Headland  i  Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

Pittsview  :   Izagora  fine  sandy  loaio,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  tlie  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

a    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4 -CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGDEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
General  weather  conditions   In  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;   35?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


CU:a;ic''c:X:"shevi?U?"o?Jh^rroUnr'2^^^  ""'"""^  """"""^  """^^  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
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3.27 

30 

T 

0 

1  3 

6 

3 

70 

1 

42 

.  1 

56.1 

85 

23 

25 

5. 

3 1  2 

0 

0 

8 

0 

6.75 

.0 

0 

9 

5 

4 

GBOSOEN  STEBH  PLBNT 

61 

1 

37 

.6 

49.4 

-  2.7 

82 

24 

23 

4. 

483 

0 

0 

8 

0 

10.80 

4  .71 

4  .45 

30 

.0 

0 

1  3 

5 

2 

PELL  CITT   1  NNE 

64 

1 

36 

0 

SO.l 

83 

24 

21 

3 

453 

0 

0 

1  1 

0 

10.00 

2.45 

30 

■  0 

0 

1  1 

6 

4 

STLflCflUGB  4  NE 

68 

2M 

41 

4n 

54  .8n 

83 

23 

24 

5 

339 

0 

0 

8 

0 

7.16 

1.63 

0 

1  0 

5 

3 

TBLLRDEGB 

68 

6 

40 

1 

54  .4 

.5 

84 

23 

1  9 

4  . 

349 

0 

0 

B 

0 

6 . 60 

■  27 

I  -60 

'2 

.0 

0 

9 

7 

2 

DIVISION 

52  .9 

.  I 

8  24 

I  95 

T 

■       ■  ■ 

PIEDMONT  PLBIEBU  OS 

BlEXBNOER  C I Tr 

66 

9 

40 

5 

53.7 

64 

24 

28 

9* 

360 

0 

0 

7 

0 

10  42 

3  .60 

1  .50 

25. 

.0 

0 

1  2 

10 

4 

nSHLBND 

62 

7 

38 

2 

50.5 

ei 

24 

22 

3 

453 

0 

0 

1  1 

0 

1  .42 

1  4 

.0 

0 

12 

7 

2 

CBMP  HILL  2  NH 

65 

2 

38 

4 

51  .8 

84 

24 

2S 

10. 

421 

0 

0 

1  1 

0 

8.24 

1  .28 

1  4 

.0 

0 

1  I 

7 

4 

MEFLIN 

61 

3n 

34 

OM 

47. 7n 

78 

23 

19 

3 

528 

0 

0 

1  3 

0 

B.SB 

1  .75 

14 

.0 

0 

10 

9 

4 

LBFBTE  T  TE 

69 

3 

41 

8 

55.6 

83 

23 

22 

3 

313 

0 

0 

6 

0 

8.12 

2.00 

IB 

.0 

0 

1  1 

5 

4 

hbrtin  OBn 

67 

sn 

44 

3M 

55. 9n 

82 

23- 

28 

5 

313 

0 

0 

7 

0 

8.45 

I  .96 

1  .66 

13 

.0 

0 

1  1 

6 

4 

OPEL! KB 

65 

7 

39 

8 

52. B 

83 

24 

26 

s. 

392 

0 

0 

9 

0 

8.03 

1  .97 

14 

.0 

0 

7 

ROCKFORO  2  NNM 

65 

5 

38 

5 

52.0 

82 

24. 

21 

4 

411 

0 

0 

1  1 

0 

7.62 

1  .37 

14 

.0 

0 

9 

7 

3 

ROCK  HILLS 

64 

7 

37 

5 

51  .1 

-    1  .8 

83 

25. 

22 

3 

432 

0 

0 

12 

0 

7.61 

1  .38 

1  .54 

1  4 

.0 

0 

1  I 
10 

7 

2 
2 

DIVISION 

52.3 

-    1  .6 

8.36 

1  .74 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOMINO  STRIION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STflTION  AND  DIVISIONAL  DATA 


MBRCM 


TEMPERflTURE 


NO.  OF  OflTS 


PRECIPITRTION 


SNOH.  SLEEI 


NO.  OF  onrs 


PRBIRIE 


06 


DBVTON   I  N 

DEMOPOLIS  LOCK  BNO  Dfin 
GfilNESVILLE 
GREENSBORO 
MHTNEVILLE 

LIVINGSTON  2  SH 
nSRION  JUNCTION  2  NE 
niNTER  3  NM 
nONTGOMERT  HSO  BP 
SELHB 

UNION  SPRINGS  4  S 
DIVISION 


COBSTRL  PLBIN  C 

BNOBLUSin  I  NM 
BTnORE 

BEATRICE   1  E 
BRBNTLET 
BREHTON  3  SSE 

CBnOEN  3  NU 
CHBTOM  3  N 
CLBTTON 
ENTERPRISE 

EUFflULB  MILOL IFE  REF 

EVERGREEN 
FRISCO  CITY 
GENEVB 
GILBERTOHN 
GREENVILLE 

MEBOLBNO 
MIGHLBND  HOME 
OJBRK  6  NNH 
PMENIX  CITr  2  NNH 
PIITSVIEH 

TMOHBSVILLE 

TROT 

HMBTLET 


GULF 

BBT  NINETTE 
COOEN 

FfllRHOPE  2  NE 
FORT  nORGBN 
MOBILE  HSO  BP 

ROBERTDBLE 

DIVISION 


68. S 
68.2 
ST.  3 
69.3 
61.6 

67. 9M 
67.2 
67.9 
67.8 
71  .3 


69.0 
71  .2 

69. 2H 
74.2 

70. 8M 

74.6 

67-8 


70.4 
69.7 


68.9 
68  .4 

71  .  1 


70.  I 
70.1 
72.8 


71  .2 
68.4 
70.3 


41.3 
42  .2 
41  .9 
45.5 
42.1 

39. 8M 
41  .8 
43.9 
46.4 
47.9 


40.7 
46.8 

40. 9M 
45.4 

42.6 
45.1 
42  .4M 


42. 6M 
43.6 


44.9 

42.5 
46.3 


41  .5 
45.7 
41  .4M 


50.5 
52  .  1 
51  .0 


54  .9 
55.2 
54.6 
57.4 
S4.9 

53. 9M 
54.5 

55  .9 
57.1 
59.6 


54  .9 

59.0 

55  .  in 
59.8 

56. 7n 
59.9 
55. IM 


56. Sn 
56.7 


56.9 
55.5 
58.7 


5S.8 
57.9 
57.  IM 


60.9 
60.3 
60.7 

59.2 

60.2 


2.9 
.5 


.3 
1  .0 
1  .3 
.2 
.5 


5.20 
7.01 
6.55 
9.38 
9.34 

7.42 
7.01 
8.08 
7.26 
7.08 


7  .99 
7.95 


8.73 
6.61 


7.03 
7.09 


7.46 

8.90 
6.72 
6.49 
6.80 


6.08 
7.88 
8  .25 


5.88 
7.44 
9.43 


6.83 
7.95 
7  .45 

7  .77 

7.46 


I  .39 
I  .00 
.69 
2.90 
3.34 

.65 
.67 

I  .24 
.83 


2  .46 
.00 


2.01 
.07 
.63 


1  .00 
2.36 


1  .27 
1  .26 
2.96 


.03 
.31 
.38 
.99 
.70 


1  .40 

1  .38 
2.39 
2.60 

2  .12 

2.00 
1  .51 
1  .64 
2.40 
1  .42 

1  .95 


1  .75 
1  .93 

1  .97 
1  .68 

1  .32 
1  .89 
1  .55 

1  .45 

2.20 
2.05 
1  .40 
1  .80 


1  .60 

16 

1  .80 

16 

2.35 

18 

1  .61 
2.06 
3.80 


3  .20 
2  .38 
2.51 


1  .0 
.0 


SEC  REFERENCE  NOTES  FOllOHING  STDTION  INOEI 
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□niLY  PRECIPITnilON 


STflT  ION 


NOUTMCBM  VALLCr 


ecLLC  mnA  3  n 
TALiiviLLe  1  e 

mo  I  SON 

MOUtTON  2 

rtJSCLC  SHOALS  FAA  AP 

Ncu  nniwET  3 

RCO  BAY 

BCOSTOMC  ASSCNAL 
QUSSCLLVILLC  3 
UATCBLOO 


ALBCQTVILLE  3  SC 
USSCrCB  3  SSM 
BIBniNCHAPI  MSO  AP 
50A2 

COLLINSVILLC 

roRT  PdVNE 
OABDEN  CITY 
GUHTCQSVILLC 
lECOS 
mCELl  A 

ONE on T A 

PALf«PDALC  2  u 
SAINT  BCCHARO 

SAHO  nr  5u6iT«  fly 
SArtJE 


03 


SCOTTSBOflO 
VALLEY  HE AO 
MABBIOQ  6  U 


UPPEB  PLAINS 

At  ICCVILLE 
AfiLEY  3  S 
AUTAUGAvILLE   3  N 
BAnXMCAO  LOCK  ANO  OAn 
BILLlNGSlEr  1  SE 

BBOOKUOOD 
CABBOn  HILL 
CENTBEvILLE  WS«» 
CL AHTOH 
COBOOvA 

DOUBLE  SPBinCS 
EL  BOO 

rAYtm 

GOBCAS 

MAiETvILLE  3  HE 
HAniLTon  3  s 

JASPEB   4  H 
LAY  0A« 
MITCHELL  OAft 
PICXCMSVILLE 

PLAHTEBSVILLE  3  5SE 

PBATTvlLLE 

RErosn 

TH0B5BT  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  TAA  AP 


TUSCALOOSA 
VEBNON 

l«ST  BLOCTON 
MINFIELO  2  SM 


CASTCRH  ' 


AHNISTOn  TAA  AP 
CALEBA  3  Su 
CCTBC   S  SM 
ChIlOEBSBuBC  UTB  PlA 
CAOSOEN    STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 

LEESBUBG 

MONTtvALLO 

PELL    CITY    1  NNE 

SVLACAUCA  4  NE 


PIEO*««T  PLATEAU 


MiGMTOtCB 
JORDAN  OAn 
LATATtTTt 
mUTIH  OAn 

OPEL IKA 
BOC«ro«0  2  N» 
BOCK  niLlS 
TMJBiOw  OAn 
UAOLCY 


pflAiaic 

CUftA 


13.09 
12.36 

14.  se 
13.79 

15.  83 

13.  1 

13.73 
13.29 
13.27 

14.  1 

13.06 
13.61 
12.  78 


10.33 
8.  SO 
12.4' 

a.  59 


9.03 
8.93 
9. SO 


10.  33 
9.03 

13  .20 
6  .97 

0.36 
0-8S 
8.54 
6.00 


9.63 

7.30 
10.72 


10.03 

6.  7S 
10.80 


DRY  OF  MONTH 


.36     .01  .06 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24  25 


.28  2. 
.40  3. 
.96  3. 


.73  3.37 

.45  3. SO 

.95  2.52 

.65  2.03 

.00  2.75 

1  .30  3.32 

.80  2 . 15 

.72  3.37 


1  .  10 
.00 
1  .  30 


26  27 


28 


29 


30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  SIBTION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


DATTOn  I  PI 

OCrOPOL It  LOCK  AnO  DAM 

GAIHCSVlLLt 

GSCCnSBMS 

MAVXVILLC 

L IvIWGSTBM  2  %U 

nAfiien  JuncTioti  2  nt 
mTHClA  3  su 

•  CVfGOrCQY  WSO  AP 
PCBRYVKLC 
PInC  LCVEI 
IClMA 

iUTTLE 

UAaSIOR  LOCK   AMD  OAn 


C0A5TAI    PLAIN  0 

AABCvlLLE    1  NNU 
ALBCBTA 

AnOALUSIA    1  HU 

UATOtCC   1  t 

MAATver 

WtunoiOGC 
CATCCN  3  NW 
CHATVn  3  n 

CLAiBsanc 

CLATTOH 

COTTOMTOtt 

CLBA 

curAULA  uiLDLirc  Qcr 

CvCBGKCM 
fBISCO  CITY 
GCnCVA 


QILUaTOMt 

oaeenviiLC 
hcaolano 

MIQHLAAO  HOrC 

JACKSON 
KINS TON 

louisvillc 
rCL  vlN 
AC  wren 

OZAAK  6  NHU 
PHCNIX  CITY  i  I 
PinC  APPtE 
PITTSVIEw 
nivCA  FALLS 

TMOntSvfLLE 
TBOY 

iMLLACC  a  C 
iMATLCY 


OlH.r 

BAY  niNCTTC 
COOCN 

FAIQMOPC    3  NC 

rooT  f«acAn 

FVeiLE    k«0  AP 

aoBCRTDALC 


DHY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5  6 


1.23  .03 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


.05  2.06 
3.80 


16  17  1 


T  3.20 
2.3e 
.12  2.51 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOIES  fOLLOMlNO  SIBIION  INOEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STfiT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 

(£ 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<r 

a           ■  ■ 

NORTHERN  VBLLEr  01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

64 

30 

57 
22 

39 
17 

42 

20 

46 

20 

58 
29 

65 
39 

74 

22 

47 

22 

43 

27 

SO 
39 

67 
41 

68 

55 

57 
30 

46 

22 

50 
30 

54 
45 

59 
47 

54 
46 

6 1 
32 

76 
38 

74 
49 

73 
47 

84 

56 

7 1 
41 

60 
29 

56 
34 

46 

76 
SB 

60 
32 

49 

30 

59.9 
35.5 

BELLE  nlNH  Z  H 

MAX 
MIN 

61 
36 

59 
27 

38 
21 

42 

21 

46 

25 

58 
25 

65 
32 

71 
33 

48 

25 

46 

26 

51 
38 

65 
42 

70 
56 

57 
34 

37 
28 

50 
31 

55 
46 

57 
48 

55 
49 

58 
36 

75 
37 

7? 
43 

72 
52 

84 
54 

70 
47 

59 
30 

60 
31 

72 
46 

75 
56 

56 
36 

4  7 
34 

S9.2 
36.9 

FBLKVILLE   1  E 

MAX 
MIN 

62 
34 

63 
25 

39 
19 

40 

19 

46 
24 

56 
25 

65 
37 

74 

35 

47 
24 

48 

25 

59 
38 

67 
45 

69 
57 

59 
34 

37 
25 

52 
30 

52 
47 

60 
47 

57 
47 

60 
35 

76 
36 

76 
49 

74 

53 

84 

61 

7 1 
41 

62 
32 

60 
32 

73 
48 

74 

59 

65 
37 

46 

31 

60.4 
37.1 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

61 
31 

46 

18 

45 

12 

50 
31 

60 
16 

67 
29 

73 
46 

52 
24 

44 

19 

SO 
27 

60 
34 

72 
50 

62 
35 

42 

23 

52 
20 

56 
35 

60 

35 

55 
41 

62 
40 

77 
29 

79 
41 

77 
49 

65 
46 

77 
49 

65 
39 

6 1 
25 

76 
40 

78 
58 

73 
38 

50 
25 

57 
26 

62.1 
33.3 

HUNTSVILLE  HSO  BP 

MAX 
MIN 

57 
29 

36 
22 

39 
IB 

45 

25 

55 
24 

63 
31 

69 
38 

45 

27 

46 

23 

50 
34 

60 
41 

69 
53 

58 
43 

43 

32 

50 
28 

52 
44 

56 
46 

55 
47 

58 
41 

70 
34 

72 
43 

69 
51 

83 
SO 

72 
47 

6 1 
41 

60 
33 

72 
47 

73 
58 

70 
43 

49 

36 

58 
36 

58.5 
37.6 

nnoisoN 

MAX 
MIN 

nOULION  2 

MAX 
MIN 

63 
36 

48 

25 

42 

20 

47 

28 

59 
24 

66 

37 

73 
50 

50 
33 

4  1 

25 

54 

38 

63 
43 

69 
58 

62 
44 

50 
31 

49 

25 

54 
44 

62 
48 

57 
51 

60 
49 

76 
36 

77 
50 

75 
SB 

84 

52 

77 
59 

62 
42 

59 
31 

73 
45 

75 
67 

71 
45 

47 

35 

SB 
32 

61  .5 
40.7 

MUSCLE  SHOHLS  FSB  BP 

MAX 
MIN 

60 
29 

40 
24 

42 

17 

46 

27 

SB 
23 

67 
32 

73 
40 

46 

29 

43 

26 

50 
35 

62 
41 

72 
58 

58 
39 

40 

30 

50 
24 

56 
41 

60 
40 

56 
48 

62 
41 

76 
34 

77 
43 

73 
51 

62 
50 

71 
47 

61 
39 

56 
31 

74 
46 

77 
60 

69 
40 

49 

33 

57 
34 

60.1 
37  .2 

NEU  HBRKET  2 

MAX 
MIN 

52 
34 

46 

44 

19 

46 

21 

56 
26 

60 
34 

62 

48 
34 

38 

21 

46 

57 
41 

65 
48 

60 
44 

SB 

53 
46 

SB 
47 

69 
33 

74 

52 

74 
54 

80 
59 

76 
50 

SB 
36 

55 
29 

70 
42 

68 

57 

66 
39 

60 

SB 

59  .6 
39.5 

RED  BBT 

MAX 
MIN 

64 

35 

53 
26 

52 
22 

54 

30 

59 
27 

68 
36 

74 

56 

56 
32 

52 
21 

53 
38 

62 
41 

71 
59 

66 
42 

46 

30 

54 

27 

56 
42 

65 
47 

62 
52 

63 
49 

76 
36 

79 
47 

78 
60 

82 
SB 

77 
56 

65 
37 

66 
33 

77 
49 

77 
63 

75 
45 

52 
34 

59 
33 

64.3 
40.8 

REDSTONE  BRSENBL 

MAX 
MIN 

61 
32 

36 
24 

44 

19 

49 

25 

60 
24 

67 
30 

69 
41 

48 

29 

48 

24 

51 
24 

62 
44 

71 
56 

58 
45 

46 

33 

S3 
32 

S3 
46 

62 
46 

56 
49 

60 
42 

74 

35 

77 
41 

74 

52 

83 

SO 

73 
48 

61 
39 

64 

32 

73 
48 

74 

58 

69 
43 

49 

37 

60 
35 

60.9 
38  .2 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

63 
32 

63 
23 

39 
19 

40 

19 

46 

21 

57 
22 

66 
42 

72 
32 

46 
24 

46 
24 

52 
40 

68 
41 

71 
57 

58 
32 

42 

25 

48 

26 

55 
42 

63 
47 

59 
48 

61 
34 

76 
34 

76 
40 

76 
48 

81 
54 

69 
37 

61 
32 

59 
33 

74 

51 

75 
52 

53 
33 

48 

29 

60.2 
35.3 

MBTERLOO 

MAX 
MIN 

57 
33 

40 

25 

44 

16 

48 

26 

60 

21 

63 
30 

71 
46 

59 
30 

35 
25 

so 

35 

68 
39 

66 
51 

62 
42 

43 

31 

51 
25 

55 
41 

57 
46 

54 
49 

63 
48 

79 
32 

77 
39 

76 
57 

82 
48 

77 
57 

60 
46 

58 
30 

75 
47 

81 
59 

73 
43 

50 
31 

S4 

31 

61  .0 
38.0 

BPPBLBCHIBN 
nOUNTBlNS  02 

BLBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

63 
31 

4  7 

25 

40 

19 

48 

25 

57 
27 

65 
37 

67 
50 

62 
35 

48 

23 

49 

35 

55 
40 

67 
49 

60 
52 

52 
31 

56 
29 

54 
44 

56 
45 

54 
47 

57 
44 

73 
38 

75 
SO 

73 
54 

BO 
54 

77 
55 

69 
42 

60 
30 

71 
42 

71 
53 

67 
44 

63 
36 

58 
32 

61  .  1 
39.3 

BESSEHER  3  SSH 

MAX 
MIN 

BIRIIINCHnn  HSO  BP 

MAX 
MIN 

67 
35 

45 

29 

44 

27 

46 

30 

59 
28 

67 
33 

74 
45 

52 
31 

50 
29 

63 
43 

65 
52 

78 

65 

71 
46 

46 

31 

59 
30 

56 
49 

67 
49 

62 
S3 

64 
44 

75 
38 

78 
45 

82 

57 

85 

58 

75 
54 

69 
4  1 

67 
37 

77 
52 

77 
64 

81 

50 

55 
38 

64 

35 

65.2 
42.5 

CUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

66 
33 

45 

26 

4  1 

22 

SO 
35 

60 
26 

67 
29 

70 
52 

65 
32 

43 

32 

49 

30 

56 
44 

62 
35 

55 
48 

52 
31 

52 
32 

52 
45 

57 
45 

56 
42 

SB 
46 

65 
40 

78 
36 

77 
53 

82 
SO 

78 
60 

68 
43 

66 
28 

71 
39 

71 
57 

68 

55 

57 
37 

45 

30 

60.7 
39  .2 

ONEONTB 

MAX 
MIN 

63 
33 

62 
24 

42 

20 

43 

21 

47 

25 

61 
24 

67 
30 

72 
35 

SO 
24 

50 
26 

55 
38 

65 
47 

70 
56 

62 
35 

38 
28 

SB 
29 

53 
47 

65 
46 

57 
48 

60 
36 

76 
38 

75 
41 

78 

51 

61 

57 

74 
45 

67 
32 

62 
34 

68 
49 

74 
56 

70 
37 

51 
31 

61  .8 
36.9 

SfllNT  BERNBRO 

MAX 
MIN 

62 
27 

66 
21 

39 
IE 

41 

n 

47 

20 

58 
20 

67 
25 

71 
33 

47 

21 

46 

20 

56 
34 

64 
4  1 

66 
52 

S7 
29 

36 
22 

51 
24 

52 
42 

59 
42 

55 
44 

56 
28 

75 
30 

76 
37 

78 
46 

84 

5 1 

74 
34 

5"; 
26 

62 

76 

77 

67 

47 

60.5 
31  .8 

SBNO  nT  5UBSTB  BU 

MAX 
MIN 

59 
34 

63 
24 

36 
17 

39 
19 

48 

23 

56 
23 

64 

33 

67 
34 

45 

22 

46 

22 

48 
34 

62 
44 

66 
54 

58 
32 

39 
30 

55 
31 

48 
42 

SB 
42 

SO 
43 

57 
36 

72 
38 

75 
47 

72 
52 

80 
58 

71 
39 

58 
29 

61 
29 

70 
44 

68 

51 

68 
36 

62 
28 

58.7 
35.2 

SCOTISBORO 

MAX 
MIN 

63 
30 

58 
21 

36 
17 

45 

17 

50 
22 

48 

22 

67 
26 

67 
3S 

46 

23 

47 

27 

48 

36 

64 
43 

70 
53 

57 
34 

40 

33 

53 
33 

SO 
43 

61 
44 

53 
45 

59 
32 

75 
33 

78 
47 

73 
47 

82 
58 

72 
41 

62 
30 

61 
34 

70 
51 

70 
55 

68 
38 

47 
30 

59  .4 

35.5 

VALLEY  mEBD 

MAX 
MIN 

59 
29 

57 
21 

34 

17 

39 
16 

59 
17 

56 
20 

66 
25 

63 
34 

45 

18 

48 

20 

47 

35 

60 
42 

64 

S3 

58 
36 

36 
32 

S3 
33 

48 
43 

64 
44 

46 
42 

57 
31 

72 
31 

78 
36 

73 
43 

79 
55 

70 
31 

53 
19 

63 
26 

69 
41 

59 
53 

66 
37 

46 

28 

58.1 
32.5 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MAX 

niN 

30 

7  1 

30 

5 1 
30 

50 
30 

4  1 
24 

60 
26 

80 
35 

S5 

33 

54 

33 

74 
41 

74 
46 

60 
60 

64 
34 

31 

65 
35 

64 
41 

64 
45 

67 
44 

68 
37 

75 
40 

79 
46 

83 
59 

81 
60 

81 
4  1 

70 
37 

70 
45 

70 
54 

80 

65 

70 
40 

55 
34 

67.0 
40.2 

BANKHEAO  LOCK  ANO  OAH 

MAX 
MIN 

64 
34 

67 
30 

52 
27 

46 

22 

28 

SB 
26 

68 

35 

74 

35 

53 
28 

52 
33 

63 
44 

66 
51 

73 
58 

61 
32 

45 

26 

59 
32 

59 
46 

69 
49 

69 
SO 

63 
35 

74 

36 

75 
44 

80 
55 

80 
58 

70 
38 

73 
37 

66 
40 

76 
45 

75 
61 

75 
40 

53 
32 

64.7 
39.1 

CENTREVILLE  MSHO 

MAX 
MIN 

62 
33 

70 
31 

49 

28 

28 

42 

25 

59 
28 

66 
32 

78 
41 

55 
30 

54 

31 

75 
43 

75 
S4 

82 
66 

69 

35 

45 

30 

59 
30 

61 
46 

64 
44 

65 
45 

66 
42 

76 
45 

76 
45 

82 

62 

81 

60 

76 
44 

70 
38 

68 

37 

76 
51 

75 
55 

79 
41 

55 
33 

66.4 
40.4 

CLANTON 

MAX 
MIN 

32 

29 

28 

29 

4  1 

25 

60 
27 

57 
35 

75 
37 

S7 

:'8 

55 
30 

75 
40 

75 
55 

81 
62 

82 
34 

45 

28 

64 

30 

59 
46 

66 
48 

59 
48 

65 
37 

76 
39 

77 
40 

61 

SS 

82 
61 

75 
38 

69 
35 

69 
38 

73 
45 

72 
55 

77 
40 

56 
32 

66.5 
38.9 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

34 

23 

42 

20 

20 

46 

25 

58 
24 

67 
32 

74 

33 

50 
25 

55 
38 

SB 
43 

70 
55 

65 
50 

57 
30 

S3 
26 

SO 
30 

54 
47 

64 
47 

SB 
47 

6D 
35 

77 
35 

76 
46 

80 
50 

82 
59 

72 
36 

65 
31 

65 
32 

74 
46 

75 
54 

56 
34 

48 

31 

62.0 
36.7 

FAtETTE 

MAX 
MIN 

69 
35 

65 
28 

27 

46 

32 

48 

25 

60 
32 

66 

55 

68 
34 

29 

35 

63 
45 

68 
47 

75 
59 

63 
32 

46 

30 

52 
34 

SB 
43 

63 
44 

68 
49 

62 
34 

78 
40 

77 
4? 

81 
54 

82 
60 

74 
43 

68 
36 

69 
49 

76 
60 

72 
62 

62 
38 

51 
33 

64  .8 
40.8 

HALEtVlLLE   3  NE 

MAX 
M  1  N 

64 

31 

47 

19 

41 

IS 

46 

23 

57 
21 

62 
26 

73 
47 

20 

33 

37 

S2 

64 

76 

83 
54 

76 
54 

66 
38 

61 
27 

74 

55 

80 
66 

80 
42 

S3 

59 

MAN IL TON  3  S 

MAX 
MIN 

64 

31 

65 
23 

44 

23 

45 
24 

48 

22 

59 
22 

69 
28 

76 
34 

50 
27 

48 

27 

57 
40 

69 
43 

71 
58 

60 
31 

45 

26 

53 
28 

SB 
44 

62 
48 

65 
4B 

32 

32 

37 

50 

8  3 
55 

72 
34 

66 
31 

67 
34 

76 
52 

80 
51 

52 
36 

49 

29 

63.0 
35  .5 

JASPER  4  N 

MAX 
MIN 

63 
32 

69 
26 

46 
24 

44 

24 

47 

23 

60 
23 

68 

27 

77 
37 

■■3 
27 

49 

27 

60 
40 

66 
46 

70 
58 

59 
33 

40 

27 

45 

27 

56 
42 

65 
48 

61 
47 

64 

33 

77 
33 

78 
37 

83 

52 

85 
59 

75 
34 

69 
32 

63 
32 

75 
43 

75 
60 

68 
36 

55 
31 

63.4 

36.2 

PRATTVILLE 

MAX 

niN 

ThORSBt  E«P  STATION 

MAX 
MIN 

69 
37 

61 
28 

47 

27 

46 

31 

60 
27 

67 
34 

75 
51 

62 
36 

53 
28 

74 
40 

69 
55 

79 
60 

80 
64 

72 
33 

63 
30 

61 
46 

65 
47 

62 
49 

65 
49 

7S 
42 

74 
44 

89 
60 

81 
60 

75 
50 

77 
43 

68 
37 

68 
39 

73 
57 

75 
55 

76 
38 

60 
34 

68.4 
42.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 

£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IQ 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSCRLOOSn  FRR  OP 

HAX 

70 

50 

49 

47 

61 

70 

79 

5E 

55 

68 

70 

79 

72 

47 

57 

60 

65 

70 

66 

76 

79 

85 

82 

76 

71 

71 

79 

79 

78 

55 

65 

67.3 

HIN 

36 

30 

33 

33 

27 

32 

45 

38 

33 

46 

54 

70 

44 

34 

33 

47 

48 

SS 

45 

37 

42 

59 

59 

47 

41 

39 

55 

67 

47 

40 

36 

43.6 

ruSCBLOOSfi  OL IVER  Ofln 

MAX 

62 

69 

49 

47 

45 

60 

68 

78 

54 

54 

70 

76 

78 

82 

60 

75 

66 

69 

76 

80 

7 1 

66.2 

niN 

39 

31 

29 

31 

29 

33 

34 

39 

32 

32 

44 

52 

63 

36 

33 

32 

47 

48 

52 

40 

39 

43 

57 

58 

42 

41 

41 

54 

66 

40 

41.9 

VERNON 

MAX 

64 

67 

47 

47 

51 

70 

76 

74 

53 

50 

62 

68 

73 

59 

58 

53 

60 

63 

67 

64 

78 

78 

79 

82 

72 

67 

72 

77 

80 

55 

51 

65 . 1 

niN 

32 

25 

27 

28 

22 

22 

34 

33 

28 

30 

43 

45 

59 

32 

27 

33 

44 

50 

48 

30 

34 

48 

50 

50 

37 

33 

39 

S3 

54 

38 

30 

37.4 

EASTERN  VALLET  04 

ANNtSTON  fflR  AP 

MAX 

67 

42 

43 

45 

62 

69 

72 

51 

53 

53 

60 

75 

79 

61 

61 

S3 

57 

55 

61 

77 

79 

82 

es 

74 

68 

63 

74 

73 

80 

54 

68 

64  .7 

MIN 

35 

28 

24 

27 

25 

30 

44 

31 

27 

40 

50 

60 

57 

36 

35 

46 

48 

SO 

50 

38 

42 

66 

SS 

53 

40 

36 

44 

58 

54 

35 

33 

41  .6 

MAX 

74 

54 

SO 

48 

60 

68 

74 

65 

56 

68 

75 

78 

79 

77 

67 

62 

57 

66 

64 

77 

79 

82 

81 

76 

74 

71 

74 

72 

80 

75 

66 

69.6 

MIN 

30 

28 

26 

28 

26 

25 

45 

36 

26 

40 

45 

58 

64 

34 

26 

45 

48 

51 

52 

38 

39 

63 

56 

56 

30 

35 

40 

59 

58 

39 

30 

41  .2 

MAX 

62 

63 

38 

42 

48 

59 

67 

69 

48 

49 

48 

63 

65 

68 

39 

56 

51 

61 

52 

58 

75 

79 

75 

81 

73 

63 

61 

70 

71 

74 

50 

60.6 

MIN 

34 

29 

22 

24 

26 

29 

35 

38 

26 

34 

37 

46 

S6 

36 

34 

37 

47 

48 

47 

38 

41 

48 

52 

54 

43 

30 

36 

44 

55 

40 

33 

38.7 

CHIL0ERS6URC  HTR  PLANT 

HAX 

72 

60 

46 

46 

61 

69 

78 

68 

55 

63 

63 

77 

82 

77 

60 

60 

70 

68 

65 

78 

80 

84 

85 

84 

76 

69 

75 

75 

82 

78 

67 

70  . 1 

HIN 

35 

28 

25 

27 

25 

28 

47 

37 

27 

41 

41 

57 

61 

35 

30 

47 

49 

51 

47 

35 

42 

62 

58 

59 

38 

35 

39 

60 

67 

41 

31 

42.1 

GAOSOEN  STEAM  PLANT 

MAX 

63 

66 

39 

43 

47 

60 

66 

71 

43 

49 

48 

61 

66 

63 

38 

54 

51 

59 

SS 

60 

77 

78 

77 

82 

75 

68 

62 

73 

71 

75 

50 

61.1 

HIN 

37 

28 

23 

23 

28 

28 

30 

38 

:7 

27 

37 

41 

46 

37 

35 

36 

44 

47 

48 

39 

39 

40 

51 

56 

42 

34 

34 

43 

S4 

40 

33 

37.6 

PELL  CITr   1  NNE 

HAX 

63 

68 

44 

44 

44 

60 

67 

75 

51 

SI 

58 

63 

77 

77 

40 

57 

54 

68 

59 

62 

77 

78 

82 

83 

75 

69 

62 

75 

73 

78 

S3 

64.1 

HIN 

33 

26 

21 

23 

23 

23 

27 

36 

24 

25 

39 

46 

57 

35 

27 

28 

47 

47 

46 

36 

36 

37 

52 

56 

36 

33 

33 

37 

57 

39 

29 

36.0 

STLACAUGA  4  NE 

HAX 

7 1 

53 

63 

68 

74 

74 

78 

74 

67 

68.2 

HIN 

33 

30 

27 

26 

24 

28 

48 

38 

28 

41 

52 

60 

62 

35 

29 

48 

47 

48 

45 

34 

39 

62 

55 

35 

33 

39 

57 

66 

42 

31 

41  .4 

TALLADEGA 

HAX 

67 

61 

45 

45 

61 

62 

73 

71 

55 

59 

60 

75 

80 

75 

60 

60 

70 

68 

63 

77 

80 

82 

84 

75 

7S 

69 

75 

75 

80 

74 

70 

68  .6 

HIN 

32 

37 

19 

19 

21 

22 

49 

43 

23 

38 

45 

56 

59 

33 

26 

47 

44 

50 

43 

34 

39 

60 

53 

56 

37 

36 

36 

56 

65 

38 

27 

40.1 

PIE0T10NT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITT 

MAX 

63 

67 

55 

54 

50 

60 

69 

72 

56 

58 

65 

70 

77 

83 

43 

66 

55 

68 

58 

65 

78 

80 

82 

84 

74 

70 

70 

76 

73 

79 

55 

66  .9 

MIN 

36 

29 

28 

30 

29 

30 

40 

39 

28 

33 

40 

53 

62 

36 

30 

34 

48 

50 

46 

37 

40 

46 

56 

62 

39 

36 

40 

45 

56 

43 

33 

40.5 

ashl  and 

MAX 

62 

68 

47 

45 

41 

60 

65 

69 

53 

S3 

S3 

61 

72 

72 

39 

62 

51 

67 

S5 

68 

75 

76 

80 

81 

72 

62 

66 

72 

70 

75 

52 

62  .7 

MIN 

35 

26 

22 

23 

25 

26 

31 

36 

25 

27 

39 

52 

59 

34 

29 

32 

46 

49 

45 

4  1 

42 

43 

55 

59 

39 

34 

36 

46 

55 

42 

31 

38.2 

CANP  HILL  2  NH 

MAX 

64 

68 

46 

47 

41 

60 

63 

70 

55 

55 

63 

72 

78 

82 

43 

65 

54 

66 

66 

64 

75 

78 

79 

84 

73 

69 

62 

73 

72 

80 

S3 

55  .2 

MIN 

33 

28 

25 

26 

25 

25 

31 

38 

25 

25 

44 

S3 

60 

38 

28 

29 

47 

49 

46 

36 

36 

38 

61 

64 

37 

34 

37 

43 

55 

44 

30 

38.4 

HEEL  I N 

HAX 

60 

68 

40 

44 

44 

58 

66 

70 

52 

54 

SO 

62 

72 

75 

40 

58 

51 

69 

58 

59 

74 

75 

78 

74 

72 

66 

67 

70 

52 

61  .3 

MIN 

29 

23 

19 

21 

24 

23 

25 

35 

24 

25 

36 

49 

57 

34 

32 

34 

41 

42 

44 

35 

34 

37 

49 

51 

34 

29 

32 

41 

27 

34  .0 

LAFAYETTE 

MAX 

70 

65 

48 

46 

62 

70 

71 

69 

56 

60 

73 

77 

79 

75 

66 

62 

68 

64 

66 

77 

79 

81 

83 

79 

71 

68 

73 

73 

79 

73 

65 

69.3 

HIN 

36 

27 

22 

28 

26 

35 

50 

37 

24 

39 

39 

56 

64 

35 

29 

45 

48 

49 

45 

37 

44 

58 

59 

58 

40 

35 

4  1 

54 

60 

44 

33 

41  .8 

HART  IN  OAn 

MAX 

65 

70 

46 

45 

63 

70 

73 

52 

55 

66 

75 

79 

82 

65 

SS 

67 

58 

68 

75 

78 

80 

82 

74 

71 

65 

73 

80 

57 

67.5 

MIN 

35 

32 

29 

30 

28 

29 

41 

32 

35 

46 

54 

59 

32 

47 

49 

SI 

49 

39 

39 

55 

55 

60 

56 

43 

43 

55 

56 

63 

45 

41 

44  .3 

OPEL IKA 

MAX 

67 

64 

48 

48 

42 

61 

67 

70 

50 

56 

62 

76 

80 

75 

45 

67 

SS 

67 

55 

67 

80 

79 

80 

83 

71 

68 

66 

76 

73 

79 

59 

65.7 

HIN 

35 

29 

26 

27 

26 

28 

31 

39 

35 

31 

44 

56 

60 

39 

29 

32 

47 

48 

47 

37 

40 

38 

60 

62 

38 

38 

38 

46 

53 

40 

36 

39.8 

ROCKFORO  2  NNW 

HAX 

6 1 

70 

48 

42 

60 

66 

73 

56 

54 

60 

73 

82 

42 

55 

66 

66 

75 

55 

65.5 

HIN 

39 

27 

25 

21 

25 

26 

32 

37 

26 

28 

42 

52 

64 

33 

27 

30 

46 

48 

48 

37 

38 

45 

50 

63 

40 

34 

35 

44 

58 

40 

32 

38.5 

ROCK  HILLS 

HAX 

6G 

67 

46 

48 

45 

63 

69 

70 

54 

55 

53 

66 

74 

73 

41 

64 

52 

67 

53 

63 

77 

79 

81 

83 

83 

70 

69 

72 

70 

77 

55 

64.7 

MIN 

30 

28 

22 

25 

23 

26 

32 

38 

24 

29 

40 

51 

54 

38 

30 

36 

45 

45 

43 

32 

36 

44 

53 

60 

33 

33 

39 

45 

56 

43 

30 

37. S 

PRAIRIE  06 

OAT  TON  I  N 

HAX 

60 

73 

50 

45 

40 

60 

67 

80 

57 

54 

80 

82 

84 

83 

53 

58 

60 

62 

71 

72 

75 

79 

82 

82 

78 

78 

73 

78 

78 

81 

50 

68  .5 

HIN 

34 

31 

30 

34 

23 

31 

38 

36 

28 

32 

53 

55 

65 

34 

28 

35 

44 

45 

50 

36 

42 

SO 

60 

62 

40 

38 

45 

SO 

60 

39 

31 

41  .3 

OENOPOLIS  LOCK  PNO  OAtl 

HAX 

61 

74 

50 

47 

43 

58 

67 

82 

56 

56 

79 

82 

84 

80 

48 

57 

61 

SI 

74 

67 

74 

79 

82 

82 

78 

70 

69 

78 

80 

82 

54 

68.2 

MIN 

38 

35 

32 

31 

27 

25 

35 

40 

34 

33 

47 

54 

68 

35 

33 

34 

47 

46 

52 

42 

39 

46 

57 

60 

45 

42 

44 

49 

59 

41 

38 

42.2 

untuck* ILLt 

MAX 

63 

72 

51 

47 

44 

60 

66 

81 

55 

54 

77 

78 

83 

76 

48 

S6 

60 

62 

72 

67 

74 

79 

81 

81 

77 

70 

69 

77 

82 

71 

54 

67.3 

MIN 

38 

32 

31 

32 

27 

28 

35 

36 

32 

33 

48 

52 

67 

35 

32 

33 

44 

46 

SO 

42 

42 

49 

59 

59 

44 

41 

41 

S3 

62 

40 

36 

41  .9 

GREENSBORO 

MAX 

67 

63 

52 

57 

72 

65 

79 

61 

55 

76 

78 

82 

79 

63 

59 

61 

62 

69 

66 

75 

77 

80 

80 

76 

70 

70 

77 

77 

82 

SS 

62 

69.3 

MIN 

44 

41 

38 

25 

37 

34 

56 

37 

31 

47 

54 

67 

63 

34 

31 

47 

42 

49 

52 

38 

42 

62 

62 

57 

41 

39 

51 

60 

54 

40 

34 

45.5 

maynevillE 

HAX 

66 

72 

52 

49 

42 

60 

69 

75 

59 

59 

71 

79 

82 

84 

47 

62 

63 

65 

62 

67 

74 

78 

79 

82 

76 

71 

67 

76 

77 

79 

53 

67  6 

HIN 

39 

33 

31 

30 

27 

27 

36 

40 

32 

32 

49 

54 

63 

39 

32 

34 

48 

46 

50 

40 

40 

43 

62 

66 

43 

39 

43 

47 

60 

45 

34 

42.1 

L I  V 1 NGS  TON   2  SN 

HAX 

64 

73 

52 

47 

42 

60 

72 

81 

55 

54 

75 

83 

83 

48 

57 

59 

65 

69 

67 

79 

79 

81 

80 

75 

78 

68 

80 

79 

72 

59 

67  9 

MIN 

32 

31 

29 

34 

22 

30 

38 

34 

29 

35 

51 

55 

33 

29 

35 

44 

49 

48 

35 

40 

50 

58 

60 

35 

39 

44 

SO 

55 

38 

31 

39.8 

NAR 1  ON  JUNCTION  2  HE 

MAX 

60 

72 

51 

47 

42 

58 

67 

78 

58 

S4 

77 

80 

83 

83 

45 

60 

61 

62 

64 

66 

75 

78 

80 

81 

75 

59 

70 

77 

76 

80 

53 

67  2 

HIN 

35 

33 

32 

31 

27 

28 

37 

39 

31 

30 

47 

58 

65 

36 

30 

30 

47 

45 

53 

4  1 

41 

45 

61 

67 

43 

39 

39 

50 

59 

43 

34 

41.8 

n 1 NTER   i  NH 

HAX 

65 

71 

51 

46 

45 

63 

66 

75 

58 

56 

76 

78 

82 

82 

45 

64 

64 

68 

63 

65 

78 

79 

79 

81 

77 

71 

69 

77 

77 

80 

HIN 

41 

34 

31 

32 

28 

29 

44 

40 

32 

32 

S3 

62 

65 

37 

34 

34 

48 

48 

53 

4  1 

41 

46 

63 

63 

47 

44 

45 

SO 

61 

44 

39 

43.9 

nONTDOHERY  HSO  AP 

MAX 

71 

53 

49 

44 

59 

69 

76 

60 

55 

72 

80 

82 

83 

52 

63 

62 

64 

66 

67 

73 

78 

78 

80 

74 

70 

68 

76 

74 

78 

61 

64 

67.8 

MIN 

42 

36 

33 

38 

30 

37 

50 

41 

34 

48 

58 

64 

52 

39 

34 

51 

SI 

50 

49 

43 

45 

61 

62 

56 

45 

41 

48 

58 

61 

44 

37 

46.4 

SEinn 

MAI 

73 

67 

50 

47 

61 

69 

77 

71 

58 

76 

79 

BS 

84 

73 

62 

62 

65 

65 

67 

75 

79 

81 

82 

60 

73 

72 

78 

77 

82 

78 

61 

71  .3 

MIN 

40 

34 

31 

36 

30 

38 

57 

41 

30 

51 

58 

67 

68 

38 

31 

48 

SO 

52 

S3 

44 

45 

62 

60 

70 

48 

44 

52 

61 

67 

43 

35 

47.9 

UNION  SPRINGS  4  S 

MAX 

78 

78 

82 

45 

66 

56 

68 

60 

65 

73 

77 

78 

82 

81 

70 

68 

76 

75 

81 

52 

HIN 

62 

64 

39 

31 

36 

49 

48 

47 

42 

4  1 

41 

60 

65 

45 

37 

38 

45 

55 

46 

34 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STATION  INDEX 


DniLY  TEMPERniURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

0 
a 

(£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

1  7 

1 8 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

3 1 

cr 

COBSTBL  PLBIN  07 

BNOBLUSin  t  NM 

NBX 

72 
36 

73 
35 

53 
31 

45 

33 

40 

29 

58 
28 

71 
30 

72 
40 

58 
32 

57 
31 

76 
47 

83 
52 

62 
62 

83 
38 

48 

31 

66 
33 

65 
47 

68 
40 

64 
46 

68 
35 

70 
35 

81 
46 

61 
61 

84 

65 

81 
40 

74 

36 

73 
39 

60 
43 

61 
59 

83 
46 

50 
35 

69.0 
40.7 

BTnORE 

tlBX 

77 
42 

74 
40 

59 
35 

S3 
34 

38 
30 

61 
35 

73 
43 

74 
40 

64 
34 

63 
36 

76 

57 

82 
67 

84 

67 

80 
38 

57 
35 

66 
44 

74 

SO 

66 
SO 

69 
52 

73 
42 

77 
46 

78 
52 

64 

67 

62 

66 

79 
50 

74 
44 

75 
51 

75 
57 

60 
64 

63 
45 

54 

37 

71  .2 
46.8 

BEBTRICE  I  E 

MBX 

BRBNTLEr 

nax 

74 

38 

71 
36 

51 
29 

48 

30 

42 

28 

60 
29 

72 
33 

72 
38 

65 
32 

60 
42 

77 
49 

84 

63 

84 

63 

83 
40 

48 

31 

69 
35 

61 
49 

70 
51 

62 
48 

69 
37 

75 
38 

77 
40 

83 

80 
41 

75 
36 

73 
37 

78 
50 

79 
61 

84 

47 

51 
34 

69.2 
40.9 

BREHTON  3  SSE 

nBx 

76 
36 

71 
36 

57 
32 

SI 
32 

64 

29 

75 
34 

74 
47 

73 
39 

65 
33 

77 
40 

85 
65 

84 

63 

83 
70 

73 
38 

68 
31 

72 
49 

70 
49 

67 
S3 

74 

50 

79 
36 

78 
41 

84 

52 

85 
65 

63 
66 

79 
40 

76 
30 

79 
41 

80 
61 

82 
68 

77 
44 

58 
34 

74.2 
45.4 

CnnOEN  3  NH 

MBX 

66 
38 

72 
34 

S3 
32 

49 

31 

28 

61 
28 

67 
34 

77 
38 

59 
32 

65 
32 

78 
55 

80 
SB 

82 
64 

82 
36 

32 

60 
44 

63 
46 

65 
46 

67 
SO 

69 
4C 

76 
40 

79 
46 

80 
62 

62 
65 

78 
43 

74 

39 

72 
39 

80 
49 

79 
60 

82 
44 

54 

35 

70.6 
42  .6 

CHBTOn  3  N 

nBx 

75 
39 

73 
35 

55 
33 

49 

31 

62 
27 

68 
32 

80 
54 

79 
36 

61 

30 

82 
47 

84 

59 

85 
62 

84 

60 

80 
35 

65 
30 

72 
45 

69 
44 

75 
52 

77 
49 

83 
41 

80 
43 

83 
59 

81 
64 

82 
61 

60 
42 

77 
41 

75 
SO 

78 
57 

83 
67 

78 
39 

57 
34 

74.6 
45.1 

CLHTTON 

MBX 

71 
41 

70 
32 

49 

26 

47 

29 

42 

30 

60 
33 

69 
40 

72 
36 

64 

29 

60 
33 

72 
46 

79 
53 

82 
66 

79 
39 

44 

32 

67 
33 

66 

66 
45 

67 
SO 

65 
44 

74 

45 

79 
52 

77 
56 

63 
68 

78 
46 

71 
41 

70 
40 

74 
44 

73 
56 

81 
46 

SO 
36 

67.8 
42.4 

ENTERPRISE 

HRX 

EUFBULB  WILDLIFE  REF 

nBx 

72 
36 

71 
34 

56 
30 

47 

31 

42 

29 

60 
30 

67 
31 

74 

38 

62 
30 

S3 
38 

75 
49 

78 
60 

81 
63 

78 
42 

51 
32 

70 
36 

68 
49 

68 
51 

56 
50 

66 
36 

75 
40 

73 
41 

74 

81 

76 
42 

71 
37 

68 
44 

73 
51 

73 
58 

78 
47 

61 
34 

67  .7 
41  .1 

EVERGREEN 

MBX 

74 

39 

72 
36 

56 
33 

52 
33 

42 

31 

62 
31 

71 
36 

74 

39 

61 
32 

60 
32 

76 
50 

82 
65 

83 
65 

82 
39 

52 
32 

67 
33 

72 
43 

68 
51 

64 
49 

71 
39 

77 
40 

78 
43 

83 

82 
68 

78 
41 

76 
40 

74 
45 

78 
51 

78 
61 

83 
45 

53 
37 

70.4 
42.6 

FRISCO  CITY 

nBx 

73 
34 

74 
34 

56 
33 

40 

32 

38 
28 

59 
26 

71 
37 

74 

37 

67 
32 

60 
37 

73 
54 

83 
65 

63 
67 

78 
40 

53 
32 

66 
34 

72 
48 

67 
48 

66 
51 

70 
42 

76 
41 

79 
46 

82 
66 

83 
67 

80 
42 

75 
43 

75 
45 

79 
51 

79 
60 

80 
42 

50 
36 

69.7 
43.6 

GENEVB 

nnx 

GILBERTOHN 

nBx 

75 
37 

72 
34 

50 
34 

48 
34 

65 
27 

6S 
40 

81 
49 

65 
38 

59 
33 

83 
49 

80 
58 

85 
64 

81 
61 

63 
36 

54 

31 

64 

47 

65 
43 

72 
S3 

78 
52 

76 
37 

80 
43 

85 
63 

82 
65 

80 
65 

78 
40 

74 

37 

73 
45 

77 
52 

83 
63 

78 
40 

57 
33 

72.2 
45.3 

GREENVILLE 

MBX 

HEBOLBNO 

MBX 

74 
40 

73 
37 

54 

30 

47 

31 

44 

32 

57 
33 

69 
39 

74 
41 

59 
31 

55 
32 

75 
46 

81 
60 

84 

62 

79 
44 

56 
34 

67 
35 

60 
53 

68 
50 

58 

51 

68 
45 

76 
43 

78 
S3 

80 
66 

83 

67 

80 
48 

74 
42 

72 
46 

77 
49 

78 
58 

83 

52 

S4 
42 

68  .9 
44  .9 

HIGHLBNO  HOME 

MBX 

70 
38 

71 
31 

51 
29 

49 

28 

42 

28 

61 
27 

70 
36 

70 
38 

60 
30 

57 
33 

75 
45 

82 
63 

81 
63 

84 

37 

4S 

30 

70 
36 

67 
49 

67 
SO 

60 
48 

67 
43 

77 
41 

79 
49 

78 
64 

82 
67 

76 
44 

73 
42 

71 
41 

77 
48 

78 
58 

80 
44 

50 
36 

68.4 
42.5 

02BRK  6  NNH 

HBX 

72 
42 

67 
34 

SI 
29 

47 

35 

60 
29 

70 
37 

71 

50 

65 
42 

59 
30 

75 
43 

81 
63 

81 
61 

80 
68 

71 
38 

69 
31 

65 
48 

70 
50 

63 
49 

69 
58 

77 
44 

78 
49 

79 
49 

83 
65 

81 
56 

75 
46 

73 
42 

77 
47 

77 
56 

82 
62 

75 
45 

60 

36 

71.1 
46.3 

PHENIX  Cirr  2  NNM 

tIBX 

niN 

PirrsviEM 

riBx 
niN 

TMOnBSVILLE 

nBx 

fllN 

67 
36 

73 
31 

56 
31 

52 
31 

41 

26 

62 
26 

67 
37 

78 
35 

61 
29 

61 
29 

79 
57 

81 
59 

82 

es 

81 
35 

53 
31 

66 
31 

65 
41 

62 
47 

70 
51 

71 
38 

78 
39 

80 
49 

81 

63 

62 
66 

80 
40 

75 
40 

74 
41 

78 
47 

78 
60 

80 
41 

58 
33 

70.1 
41  .5 

TROT 

nax 

3I 

35 

29 

36 

28 

36 

51 

38 

30 

42 

6 1 
63 

60 
63 

63 

37 

68 
32 

62 
48 

67 
49 

63 
51 

66 
46 

75 
41 

46 

78 
58 

82 
64 

78 

60 

72 
42 

70 
42 

75 
47 

76 
S7 

82 
63 

73 
45 

60 
37 

70.1 
45.7 

MMBILET 

■          ■  ■ 

HBX 

71 
37 

60 
32 

50 
33 

55 
31 

SB 
28 

69 
31 

69 
35 

69 
3S 

61 
39 

69 
37 

83 

55 

84 

63 

75 
58 

69 
32 

70 
34 

72 
40 

73 
44 

72 
42 

73 
44 

75 
39 

79 
38 

82 
55 

66 
57 

80 
57 

82 
46 

84 
44 

82 
4  I 

81 

80 

75 
40 

69 
34 

72.8 
41.4 

GULF  oe 

BRT  nlNETTE 

MBX 

n  1 N 

74 
43 

66 
40 

54 

36 

48 

35 

62 
31 

72 
40 

73 
54 

69 
40 

65 
35 

76 
47 

80 
66 

84 

62 

79 
66 

67 
38 

66 
35 

75 
49 

70 
52 

71 
49 

71 
SI 

77 
45 

76 
45 

84 

58 

80 
65 

78 
63 

77 
47 

79 
46 

70 
42 

74 

53 

81 
59 

74 
43 

56 
39 

48.2 

CODEN 

riBx 
niN 

FBIRmOPE  2  NE 

nflx 

flJN 

70 
45 

67 
43 

60 
37 

47 

36 

55 
33 

71 
41 

71 
55 

69 
42 

62 
37 

77 
49 

80 
67 

80 
69 

78 
70 

73 
39 

67 
36 

72 
SO 

68 
53 

70 
54 

72 
53 

71 
43 

75 
46 

79 
61 

78 
68 

79 
70 

78 
47 

79 
47 

76 
55 

74 

65 

78 
70 

75 
44 

56 
40 

50.5 

FORT  nORGBN 

nBx 
niN 

68 
54 

70 
56 

66 
40 

42 

38 

38 
35 

47 
34 

68 
47 

70 
47 

52 
38 

71 
49 

74 

62 

75 
67 

76 
68 

77 
41 

59 
41 

67 
43 

72 
57 

69 
54 

71 
56 

71 
54 

73 
56 

75 
65 

76 
64 

75 
55 

77 
48 

77 
47 

78 
60 

76 
68 

77 
64 

77 
51 

SS 
47 

68.4 

52.1 

nOBILE  MSG  BP 

RBX 

niN 

74 
47 

62 
46 

55 
41 

41 

38 

60 
33 

71 
40 

74 

57 

64 
43 

60 
38 

75 
57 

79 
67 

81 
70 

77 
43 

58 
40 

65 
38 

76 
51 

68 
SS 

71 
56 

73 
51 

73 
46 

75 
52 

62 
64 

78 
70 

83 
57 

78 
50 

77 
SO 

70 
59 

73 
66 

77 
71 

73 
45 

57 
41 

70.3 

51  .0 

ROBERTOBLE 

HBX 

niN 

75 
43 

75 
45 

62 
38 

S5 
37 

40 

35 

61 
34 

72 
38 

71 
44 

65 
38 

62 
36 

76 
62 

81 
67 

82 
69 

79 
39 

59 
36 

67 
37 

75 
52 

68 
S3 

71 
S3 

73 
44 

73 
43 

75 
47 

7i 
66 

78 
69 

78 
48 

79 
46 

79 
48 

69 
64 

74 

65 

79 
49 

51 
40 

70.4 
48.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INOEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

nORCH  1976 


X 

Dflr 

OF  MONTH 

o 

STRr ION 

o 
(  INI 

1 

2 

3 

s 

S 

7 

e 

9 

IC 

1 1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

(£ 
(T 

nuBURN  RCRONonY  pRRn 

2 

MfiX 

niN 

63 
4S 

67 
39 

57 
36 

57 
35 

44 

37 

65 
35 

68 

37 

64 
45 

63 
37 

62 
40 

60 
45 

72 
55 

72 
58 

75 
57 

57 
40 

70 
43 

56 
SI 

72 
SO 

56 
51 

66 
43 

75 
45 

73 
49 

74 

59 

80 
66 

71 
50 

70 
44 

74 
43 

71 
46 

69 
55 

73 
57 

62 
43 

66 
46 

.4 

.3 

4 

nflx 
niN 

S9 
49 

64 
44 

51 
41 

55 
39 

45 
40 

61 
40 

65 
43 

62 
46 

55 
4  1 

58 
42 

59 
47 

69 
57 

69 
60 

73 
56 

56 
45 

65 
46 

54 
54 

67 
53 

55 
54 

64 

49 

70 
49 

69 

52 

71 
65 

70 
65 

69 
5S 

68 
49 

68 
47 

69 
SO 

68 
57 

71 
60 

63 
48 

63 
49 

.3 
.8 

8 

MRX 

niN 

55 
49 

56 
45 

S3 
41 

52 
39 

43 

38 

55 
40 

57 
42 

58 
48 

56 
43 

54 
40 

56 
4S 

63 
54 

64 

58 

68 
58 

58 
45 

60 
44 

54 

SO 

62 
SO 

56 
S3 

59 
50 

65 
45 

55 
49 

66 
58 

69 
61 

67 
56 

64 

51 

6S 
49 

63 
49 

63 
S3 

66 
56 

60 
50 

59 
48 

■  8 
.7 

HEAOLRNO 

4 

nnx 
niN 

65 
50 

69 
50 

58 
44 

58 
40 

50 
44 

62 
40 

65 
44 

62 
49 

50 
45 

60 
42 

65 
48 

71 
58 

71 
60 

72 
60 

63 
47 

65 
44 

62 
54 

70 
65 

60 
55 

55 
51 

71 
49 

74 

SO 

70 
60 

78 
64 

74 
54 

70 
54 

74 

52 

73 
55 

71 
58 

75 
62 

67 
54 

66 
51 

-5 
.4 

rMORSBT  EXP  SIflllON 

4 

flHX 

niN 

63 
47 

60 
43 

59 
41 

60 
44 

61 
40 

65 
44 

63 
57 

63 
47 

60 
43 

64 
44 

67 
59 

69 
63 

70 
65 

68 
SO 

61 
43 

61 
55 

67 
55 

63 
57 

65 
55 

71 
50 

70 
52 

71 
61 

72 
62 

68 
SO 

70 
52 

70 
42 

73 
45 

68 
60 

72 
55 

72 
59 

72 
53 

66 
SI 

.4 
.4 

UINFIELD  2  SH 

4 

nnx 

60 
45 

56 
40 

55 
39 

54 

38 

52 
39 

58 
37 

60 
37 

65 
46 

62 
41 

53 
40 

53 
45 

59 
48 

62 
59 

60 
45 

53 
40 

50 
39 

55 
48 

59 
47 

58 

52 

61 
45 

67 
45 

68 
49 

75 
S9 

72 
S9 

70 
50 

66 
46 

68 
4S 

70 
SI 

72 
60 

65 
50 

60 
45 

61 
46 

.2 
.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STflTlON  INDEX 
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EVnPORRTION  AND  WIND 


STRT [ON 

DOY  OF  MONTH 

5  cc  o 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

6 

9 

1 0 

1  1 

1  z 

I  3 

I  4 

1 5 

1 6 

1  7 

1 8 

20 

2 1 

22 

28 

30 

3 1 

PIEOnONT  PLBrtftU  05 

nPRriN  ORn 

EVBP 
UtNO 

.01 

- 

.  1 2 
4C 

.n 

93 

.  1 

1" 

.0. 

2 

.12 

.14 

91 

.26 
126 

.16 
35 

.o: 
r 

.02 

e 

36 

6C 

6C 

7C 

.06 
M 

3- 

36 

.12 

33 

.  '  4 

IS 

.2 
4  = 

.06 
2C 

.  IC 

6' 

.  IS 

1 

.16 

62 

.24 
44 

.  1 : 

56 

.02 
26 

.16 

C 

.16 
6C 

.02 

6" 

3.748 

1295B 

PRBIRIE  06 

OEHOPOLIS  LOCK  BND  OBM 

Evnp 

Ml  NO 
tlRX 

niN 

.02 
S 
60 
44 

.IS 

7 

70 
42 

■  le 

so 

60 
38 

.13 
31 
59 
31 

• 

IE 

- 

.IE 
1 

65 
3^ 

.04 

25 
6S 
40 

.20 
79 
76 
42 

.06 
90 
62 
36 

.09 
54 
6C 
3£ 

.26 

IS 
73 
52 

.05 
42 
74 

66 

.09 
83 
76 
66 

.25 
91 
76 
39 

.OS 
5C 
52 
36 

- 

6 
6C 
49 

.  1 : 

6C 
5 

.ic 

16 
66 
52 

.  1 3 
7C 
71 
S3 

.13 
41 
7C 
47 

.  1 

79 
46 

.16 
40 

79 
56 

.14 

16 
8C 
6 

- 

69 
79 
66 

.19 
33 
79 
50 

.22 
4  = 
74 
46 

.23 
23 
72 
46 

.31 
46 
75 
49 

.14 

50 
75 
60 

5S 
7S 
46 

.  1 
46 

5S 
4 

4  .378 
1277 
69.5 
47.8 

■      ■  ■ 

OULF  08 

FOIRMOPE  2  NE 

E»BP 
HIND 

nBx 
niN 

.10 

n 

77 
54 

.19 
SI 
74 
51 

.13 
22 
63 
42 

- 

1 

57 
40 

.02 
32 
6G 
36 

■  OS 

a 

77 
46 

-06 
23 
76 
59 

.16 
65 
73 
48 

.14 

21 
69 
40 

.OS 
24 
81 
54 

.10 
26 
86 
69 

.10 
47 
87 
68 

.  1 1 
75 
84 
71 

.21 
88 
78 
45 

.05 
14 
73 
42 

.09 
22 

77 
53 

.07 

7 
73 
59 

27 
69 
57 

.16 

66 
79 
53 

.15 
21 
80 
52 

.12 

n 

81 
55 

.12 
43 

69 
67 

.09 
27 
84 

70 

.09 
56 
87 
71 

.23 
27 
87 
S3 

.19 
IS 
85 
SO 

.10 
21 
84 

55 

.05 
32 

75 
63 

.06 
44 

85 

70 

.08 
6C 
83 
52 

.02 
6 
56 

4: 

3.328 
1006 
77.3 
54  .6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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STPT  ION 


NORTHERN  VBLLET  c 
FLORENCE 

HUNTSVILLE  HSO  RP 
nOULrON  2 

HUSCLE  SHOBLS  FUB  HP 
NEW  IIBRKET  2 
RUSSELLVILLE  2 
MBTERLOO 


BPPBLBCHIBN 
nOUNrBINS 

aiRnlNCMBn  HSO  BP 


VBLLEr  HEAD 

UPPER  PLAINS 
MflnlLrON  3  S 

•  ■  ■ 

EfiSTERN  VBLLET 

CENTRE  S  SU 

PRBIRIE 
GREENSBORO 

COBSTBl  PLBIN 
FRISCO  CITT 

CENEVfl 

GILBERTOHN 

mEBOLBNO 

HICMLBND  HOME 

•  ■  ■ 

GULF 

FBIRMOPE  2  NE 


07 


08 


ROBERTDBLE 


SNOHFBLL 
SN  ON  ONO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 
HTR  EOUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 
HTR  EOUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN   ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN   ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN   ON  GNO 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


BLBBBMB 
rlBRCH 


197S 


DRY  OF  MONTH 


10 


15 


17 


19 


20 


22 


23 


24 


26 


27 


28 


30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  SIBTION  INDEX 


STflTION  INDEX 


RLRBflMR 

MfiRCH  1975 


STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

CL 
Z 

LflTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

a. 

" 

PRECIP. 

EVflP. 

SPECIAL 
(SEE  NOTESI 

OBSERVER 

RBBEVILLE   1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

7R 

C 

JOHN  S  RICHBURG 

RDDISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

87 

1  1 

795 

c 

PROF.   PALMER  GOOSEY 

RLBERTfl 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

14 

87 

25 

175 

7R 

c 

SIDNEY  J.   HARDY.  SR. 

RLBERTVILLE  2  SE 

0148 

02 

MRRSHRLL 

12 

34 

14 

86 

10 

1  140 

5P 

5P 

H 

RLR.   COMMUNITY  NETWORK 

RLEXflNDER  CITT 

0160 

05 

TPt  1  opnn^Q 

32 

57 

85 

57 

660 

7R 

7R 

H 

HFNRY    n  DFNHPM 

RL ICEVILLE 

U  1  '  o 

U  J 

PICKENS 

13 

J  J 

u  / 

P  P 

CjO 

np 

U  0 

1  4  U 

7A 

7fl 

M 

ROBERT  FERGUSON 

RNDRLUSIfl   1  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

8A 

8R 

H 

JRMES  P.  GILLIS 

RNNISTON  FAR  RP 

0272 

04 

CRLHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

599 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

RRLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7fi 

MRS.   DORA  R.  DflVIS 

RSHLRND 

0369 

05 

CLRY 

1  1 

33 

15 

85 

50 

1080 

7fi 

7R 

c 

H 

GEORGE  M.  BURNS 

ATHENS  2 

0395 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

9R 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

RTMORE 

0407 

07 

ESCRMBIfl 

8 

31 

01 

87 

30 

294 

9fl 

9fl 

c 

H 

RADIO  STRT ION  WATM 

AUBURN  RGRONOMY  FRRM 

0430 

05 

LEE 

1  1 

32 

15 

85 

30 

652 

D 

LESLIE  J.  JONES 

flUTflUGAVILLE  3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

4  1 

200 

5R 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAfI 

0505 

03 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7A 

7A 

H 

rnRpc;  np  FwriwFFRt; 

LUixiO     Ur  L.I'lull'ILLnO 

BAY  MINETTE 

n^R 

UDO  J 

BALDWIN 

9 

0  J 

4  / 

O  C  Q 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7R 

7A 

MRRY  L  .  BAYLES 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

7fi 

7R 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FRYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

c 

CRRL  YERBY 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

540 

6P 

6A 

H 

PAUL  MOSES 

BILLINGSLEY    1  SE 

0823 

03 

RUTRUGR 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

5A 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  WSO  RP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOAZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

13 

86 

10 

ID70 

7A 

c 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

8A 

8A 

H 

R.   E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

FSrAMR I fl 

g 

31 

04 

87 

03 

85 

5P 

6R 

H 

MDQ        ri    QDQ     T         D  C"  D  W  V 

BRIDGEPORT 

1  no  Q 

u  c 

JACKSON 

12 

34 

56 

85 

4  3 

670 

8fi 

8fl 

H 

INACTIVE  10/9/74 

BROOKHOOD 

1143 

03 

TUSCRLOOSR 

2 

33 

16 

87 

17 

605 

7R 

MRS.   WILLIE  M.  STYRON 

BRUNOIOCE 

1  178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7R 

GEORGE  L  HICKS 

CflLERR  2  SH 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

235 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

05 

TALLAPOOSA 

1  I 

32 

50 

85 

4  1 

580 

6A 

6R 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7R 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  5  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

7A 

7R 

H 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE  WSMO 

1525 

03 

BIBB 

3 

32 

54 

87 

15 

456 

7fl 

7R 

WEA  SERV  MET  DBS 

CHATOM  3  N 

1556 

07 

WASH  I NGTON 

1  3 

31 

30 

88 

15 

285 

5P 

5F 

H 

UKHUT    L .  YOUNG 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

7 

J  J 

1  / 

86 

20 

4  1 8 

SP 

5P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7R 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLRNTON 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

7A 

7A 

H 

MARION  W.  ERSTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

8A 

8A 

H 

MR?  ELIZRBETH  M  WESTON 

CODEN 

1803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

13 

12 

5P 

5P 

H 

ROYhL  ERVES 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

1  1 

85 

56 

250 

7A 

HENRY   F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

c 

TVR-462 

COLLINSVILLE 

1849 

02 

DE  KALB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

R  0  HEARD 

CORDOVA 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

1  1 

334 

7A 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSFl 1 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7A 

HUGH  S .  KITE 

CUBA 

Uo 

SUMTER 

13 

32 

26 

88 

23 

2 1  5 

7R 

REUBEN  P.  HARRIS 

DRDEV ILLS 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

49 

85 

45 

630 

7R 

WILLIAM  L  .  BARTLETT 

DflOEVILLE  2 

2124 

05 

TALLRPOOSR 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P.  PLESS 

DAYTON   I  N 

2188 

06 

MRRENGO 

13 

32 

22 

87 

38 

230 

7R 

7R 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CLRY 

1  1 

33 

26 

85 

42 

1030 

7fl 

WILLIAM  H  EVANS 

DEMOPOLIS  LOCX  AND  DRM 

2245 

06 

MRRENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

100 

6fl 

6R 

6A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHRN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

21 

300 

c 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7A 

7A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

1  95 

7R 

ARTHUR  C  BRUNSON 

ELROD 

2532 

03 

TUSCALOOSA 

1  3 

33 

15 

87 

48 

252 

7A 

MRS  HELEN   £  FAIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

4  10 

5P 

5P 

CGH 

MRS  CLYDE  F  JACKSON 

EUFAULR  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8A 

8A 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7R 

7A 

H 

SAM  P  ROBISON 

FRIRHOPE  2  NE 

281  3 

08 

BRLDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

FALKVILLE    1  E 

2840 

01 

MORGRN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7R 

7R 

H 

JOHN  M  DUNAWRY 

FRYE  T  TE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

4  1 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMRN  J.  BLRCK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

4  I 

578 

SP 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHRROS 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

14 

88 

01 

10 

7A 

7A 

c 

H 

JORN  M  RIDDLE 

FORT  PRYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

8fl 

c 

CRRL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7A 

7R 

H 

MERRILL  J  BERRD 

3154 

04 

t 1 UWHn 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6R 

H 

GRDSDEN  STERM  PLANT 

GRINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

1  3 

32 

49 

88 

09 

130 

7R 

7A 

H 

MACK  C.  FIELDS 

CRRDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 

CENEVR 

3255 

07 

GENEVR 

5 

31 

02 

85 

51 

1  10 

7A 

7A 

H 

J  R  BELL 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


PLRBFIMR 
MARCH 


1975 


c  T  n  T  T  n  M 
0  1  H  1  1  U  In 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

L  U  U  IN  1  1 

o 
cr 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

08SERVRT ION 
TIME  RND 
TR8LES 

niDcppwpp 

TEMP. 

PRECIP. 

a 

UJ 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

GEORGIfiNNO 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7A 

T  .   E  .  MASON 

GILBERTOWN 

33D8 

07 

CHOCTAW 

1  3 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

ALTON  0.  LAND 

GORGHS 

3430 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

13 

300 

6fl 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREENSBORO 

351  1 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J.  ARRINGTON 

GREENVILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

49 

86 

38 

445 

7R 

7R 

C 

H 

WILLIE  P  CRUTCHFIELD 

GUNTERSV ILLE 

3573 

02 

MARSHAI  1 

1  1  n  F\  O  1  I  M  L  L 

1  2 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

RRDIO  STATION  WGSV 

OUiN  (  t"D  V  I  LLC.  IVH 

J  o  /  0 

MARSHALL 

12 

^  K 
J  *♦ 

9  9 

Do 

1  1 
1  / 

DU  o 

C 

TVfl-765 

HflLEYVILLE  3  NE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

15 

87 

37 

950 

5P 

5P 

C 

H 

JIM  WALKER 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

MARION 

1  3 

34 

06 

87 

59 

435 

7R 

7A 

C 

H 

EDDIE  L.  PERRCE 

HANCEVILLE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

C 

JAMES  E  MC  CRAVY 

HAYNEV  ILLE 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

1  1 

86 

35 

180 

7A 

7R 

H 

DRISY  D  MITCHELL 

HEADLAND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7A 

7A 

GH 

RUBURN  UNIVERSITY 

HEEL  IN 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

8A 

H 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

7A 

7A 

H 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGHTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  175 

7A 

ARLON  L  .  OTTS 

HODGES 

3899 

01 

FRANKl  T  N 

1  3 

34 

20 

87 

56 

840 

7R 

MARY  N  .  RVERY 

nUNIoVlLLt    WoU  Hr 

4  064 

U  1 

MADISON 

12 

A  9 

P  C 

c  n  n 
D  UU 

M  I  n 
n  i  u 

n  I  u 

H  J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

JACKSON 

4193 

07 

CLARKE 

13 

31 

30 

87 

52 

220 

8A 

ALLIED  PAPER  INC 

JACKSONV  ILLE 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7R 

MRRY  LOU  WILKERSON 

JASPER  4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7fl 

7A 

H 

JRMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

43D6 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6R 

OLABAMR  POWER  CO. 

K INSTON 

443  1 

07 

COFFEE 

10 

31 

14 

86 

1  1 

270 

7A 

FRED  W.  WOOD 

LAFAYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS  MRYMIE  LRNDRUM 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

6R 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7R 

MRS.    MARY   K.  LEE 

LEESBURG 

4627 

04 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

7A 

F?IIF||C    M  <^FU1F!I 

L I  V  I Noo 1  UN   c  oW 

4  798 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

35 

88 

1  2 

1  60 

7  fl 

7  R 

B.   B.   WILLIAMSON.  JR. 

LOUISVILLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31 

48 

85 

33 

470 

8A 

JOHN  B.  RRO 

MADISON 

4976 

01 

MADISON 

12 

34 

42 

86 

45 

580 

5P 

5P 

JOHN  0  STONER  JR 

MAGELL  A 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

51 

654 

7A 

OLRBOMO  POWER  CO. 

MARION  6  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

173 

7A 

MORION  FISH  HOTCHERY 

MORION   JUNCTION  2 

NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

7A 

7A 

RUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

51  40 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

|-| 

RLRBAMA  POWER  CO. 

MATHEWS   3  SW 

5172 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

14 

86 

01 

190 

7A 

HOUSTON  FLOYD 

MELV  I  N 

5354 

07 

CHOCTAW 

1  3 

31 

56 

88 

27 

350 

7R 

ERNEST  H.  LAND 

MIDWAY 

5397 

06 

Rill  t  nPK 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

r 
L 

Ql  FRFfl    ^  OnOM^ 

Mil  c  T  r  Q  n 
n  t  L  o 1  t  HU 

O  4  Jd 

Do 

MACON 

1  1 

J  c 

C  1 

P  C 

b4 

20  1 

8  A 

JAMES  M.  WALKER 

MINTER   3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7A 

7A 

l_l 

HENRY   J.  YHTE5 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

ALABOMR  POWER  CO. 

MOBILE  WSO  AP 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

4  1 

88 

15 

211 

MID 

MID 

r 
L 

M  1 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

MONTEVALLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

MURICE  P  JETER  JR 

MONTGOMERY  WSO  AP 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

221 

MID 

MID 

r 
L 

H  J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

MOUL  TON 

5625 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

17 

660 

c 

TVR-381 

MOULTON  2 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

6P 

6P 

H 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE    SHOALS  FAA 

AP 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

536 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

NEW  MARKET  2 

5867 

01 

MAD  I  SON 

1  2 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

M  C  LI  T  n  M 

IN  t  H  1  UN 

u  / 

DALE 

5 

3  1 

20 

85 

36 

2  1  D 

7  A 

GARLAND  THOMPSON 

ONEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7fi 

7A 

H 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPEL  IKA 

5129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

75D 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WJHO 

OZARK  6  NNW 

6218 

07 

DALE 

5 

31 

31 

85 

4  1 

470 

5P 

5P 

H 

CHARLFS  H.  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

TVA-69 

PALMERDALE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86 

4  I 

798 

7R 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL  CITY    1  NNE 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

7R 

7R 

H 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYV  ILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5R 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMRN 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

c 

MRS.   MINTA  EDOINS 

PHENI X   CITY    2  NNW 

6398 

07 

RIISSFI  1 

fx  U  O  O  t.  L  l_ 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

5P 

5P 

H 

PICKENSVILLE 

64  1  4 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

1  3 

88 

15 

165 

7fi 

MRS  GRACE  ONERL 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7R 

MRS.   EVA  R.  RRY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

70 

MRS  .   ENA  C  .  PAUL 

PITTSVIEW 

5501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

I  1 

85 

10 

380 

7A 

70 

GH 

SRM  P.  RUSSELL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

70 

JRMES  E  FISCHER 

PRATTvlLLE 

6640 

03 

RL  rAuGA 

I 

32 

28 

86 

28 

295 

5P 

5P 

H 

JOE  COSTELLO 

RED  BAY 

6805 

01 

FRANKL I N 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RRDIO 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

01 

MADISON 

12 

34 

35 

86 

36 

573 

MID 

MID 

H 

REDSTONE  RRSENAL 

REFORM 

6847 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

23 

88 

01 

228 

70 

RAIFORD  C .  MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COV INGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

70 

JIMMY  W.  WAGES 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COV I NTTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERTDRLE 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

32 

87 

39 

155 

6fl 

50 

H 

JOHN  K  LASSITTER 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

1  4 

670 

7A 

70 

H 

CHARLES  W.  MCEWEN 
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STATION  INDEX 


RLRBRMR 

MRRCH  1975 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  RNO 
TABLES 


OBSERVER 


ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
SflINT  BERNflRO 
SflNO  MT  SUBSTfl  flU 
SRYRE 

SCOTTSBORO 

SELMR 

SUTTLE 

SYLflCRUGfl  4  NE 
TRLLRDEGR 

THOMRSVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  ORM 

TONEY 

TROY 

TUSCALOOSA  FAR  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
UNION  SPRINGS  4  S 
UNIONTOWN 
VALLEY  HERD 

VERNON 

HRDLEY 

HRLLflCE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  6  W 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 

WEST  8L0CT0N 

WETUMPKA 

WHATLEY 

WINFIELO  2  SW 


7025 
7131 
7157 
7207 
7282 
7304 
7366 
7963 
7999 
8024 

8178 
8209 
8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 

8517 
8605 
8637 
8648 
8670 
8673 
8586 
8809 
8859 
8867 

8998 


RANDOLPH 

FRANKL IN 

CULLMAN 

DE  KALB 

JEFFERSON 

JACKSON 

DRLLRS 

PERRY 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MROISON 

PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWRH 

JEFFERSON 

GREENE 

LRUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLRRKE 

FRYETTE 


33  09 

34  31 
34  12 
34  17 

33  43 

34  4  1 
32  25 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 
32  33 

13  31  39 


13 


33  55 


85  18 
87  44 

86  47 

85  58 

86  58 

86  03 

87  00 
87  1  1 
86  12 

86  06 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  12 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 
85  13 
87  43 

87  50 


745 
880 
802 
1  195 
304 
615 
147 
145 
490 
565 

405 
680 
288 
750 
580 
170 
152 
460 
265 
1040 

190 
640 
205 
850 
830 
1  10 
458 
500 
1  90 
170 

468 


6P 
MID 
7fl 
7R 

7fl 

7R 


5P 


5P 


6R 
7R 
MID 
6P 
7R 
7fi 
7fi 
7R 
6P 
6P 

7R 
6P 
6fi 

6R 
MID 
7A 
7fl 
7fl 
7R 

7fl 
7R 
7R 
7R 
7R 
6R 
5P 
7A 
7fl 
7R 

7fl 


C 

C  H 
H 
C  H 
H 

H 

C  H 


JOHN  T.  BRILEY 
RADIO  5TRTI0N  WWWR 
ST .  BERNRRD  COLLEGE 
SRND  MTN  SUBSTRTION 
MIRRM  W  PRIDMORE 
RRDIO  STATION  WCRI 
ROBERT  J.  CHRNDLER 
J  .   F  .   SUTTLE  .   JR  . 
CITY  WATER  PLANT 
C   D.  WEAVER 

LEROY  GATES 
RUBURN  UNIVERSITY 
RLRBRMR  POWER  CO. 
TVA-505 

THOMRS  J.  DILLRRO 
FED.   AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JERRY  COPE 
JEPTHA  S.  BRRNYON 
C  4  H  LUMBER  COMPANY 

WILLIAM  B.  WHEELER 
ALRBRMR  POWER  CO. 
MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
GILBERT  C  YARBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHRRD  D.  HIGGINS 
MRS  ELIZR  J.  BERRDEN 
MRRION  M.  SRNFORD 
MRS   VRLMR  G  COLEMRN 

ROBERT  fl.  MOORE.  JR. 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  infornation  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME*     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  lake  the  observations  on  daylight 

savint;  time  Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 

For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "SnowfaVl  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time'  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t, 

SNOWFALL*     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

nATlY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Farm   :  Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soi 1  temperatures . 
DAILY  SOIL  TEMPERAlUHfcb  lABi^ .     ^^^^^  3  .  Qrangeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  thermometers. 

Headland  -  Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

Pittsview  :   Izagora  fine  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

-f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data.    If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4- CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;   $4.70  additional  for  foreign  mailing;   35v*  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


JuSanc^^^ter^'ilhevlJLt'JoriS^S^ouSr'zSsSj.''''  "'"°^'">^^^<=  Administration,  and  Is  compiled  fro„  records  on  file  at  the  National 


Director,  Natjfonal  Climatic  Center 
USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  5/5/75-900 


85' 


\^-0-_Waterl 


Colbert  Stean.  PUnt 


Mu«cle  ShoslH  FAA  AP 


/-  _  ISIQBTHERN./''  VALLE^ 


Athens  2  I 

\  I  MadlBoi 

Belle  Mina  2  N  -O  -<> 

MuntsviUe  U'SC>  AP 


-o-  I 

Bridgeport  . 


Moulton  2  i-<]0  MouUon 


lo  2  WKW      Fulton  3  W 


^  Red  Bay 

O  Hodges 


lUleyvllle  3  NE 


Addisor 

-o 

Double  Springs 

Arle^  3  S 


I 


BrookavUle  Exp  Su  | 

O  PlckensvlUc 

|0 

Macon  2  NE  I 


o 

ShuquaUk 


/  \ 

f  Catnetvtll« 


I  Carbon  HiU 

;--0  1     O  O- 

I  ui.n.w  2  s»    1  j.^p,,  4  N 

I  UPPER  PIlAINS  o 

I                                    I  Cordova 
«  Berry'  

-o        ^ '  1 

I     Fayecte  •  |  GorgasO 

I  ,—  -i— 

j  r  L> 

j  Bankhead  Lock  Dam 


Brookwood" 

_  o 

^rryscaloosa  FAA  AP_^ 
Tuscaloosa  Oliver  Dan 


P.IM  Rock  2  K  SCOI'I""' 

r 


/  \AtABAMA 

VaUey  Head  O-/  I 


I  Guntersviile  TVA 

I  • 

r-i         Albertville  2  SE 

■8-  L. 


•     )  \ 

FortPayny    \    9 0  TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 
I 


A  =»PALACHIAN 


Z. 


\ 


MOUWfAlN 


K>-  t^entre  5  SW  | 
Steam  Plant    I  i  Cedarlovm 

^     _A  \  ^ 


-(>-  Carrollton 


West  BloctonO         7  r-, 

^  MontevalloO      _    „  , 


Rock  Mills 
O  Wadley    "O"  ^ 


PIEDMONT  PLATEAU 

Alexander  City  I 


-O-  Thoraby  Exp  Sta 


-O-  Rockford  2  NNW 


Warrior  Lock  &  Dam 


I     l^lvlngaton  2  SW 

I      ^  " 

I     Demopohs  Lock  < 


RusseU  2  WNW  I 

■  _Q.  lO  Cuba 





Greensboro  -O- 


Uniontown  ^ 
O  I 


^"""^  OMitchell  D.n. 

_BUl.ng^y-l-SE  j 

O  °  .Ja.n  o-o 


|DadeviUe  2^0CampHill  2  NW 


O  plantersviUe  2  SSE 
O  Suttle  I     .  . 


A^etumpkaQ 
-'pr.,.IX. 


Shubuta 

e  I 

Shubuta  7 


ft  MelviT 


O    I        Chalom  3  N 

-o 


Montgomery  WSO  AP 


r 


n  Aerunomy  Farm 


Camden  3  NW  -Q- 


•  ; 

ThomasvlUe. 


Hayneville  -Q- 

PRAIRIE 


Mathews  3  SW 


Eufaula  W  L  Ref 


P.,e*„an/  COASTAL 


Georgianna 


Brantley  ^i- 

-o-  I 


-o-  ^ 

•Isco  Clt»' 

/  PLAIN 

/ 


OVancleave  I 


Paaeasoul*  2  EXE 


FaUaOi  River  Falls  2  NE 


Andalusia  1  NW 


Klnston 


irundidge  y 

°  / 

/ 



I 


jAbbeville  1  NNW  • 

I  / 

I  ' 

,  -O- Headland  I 

O  Newton  .   G_  _l 

-V.  O  Colu'mbi 

t— --t-R---;:;;  1  V 


Blake  ly 

-o- 


Coffee  Springs  2  NW 


I  .\tobile  WSO  AP      I  ,  GULF  \ 

1    ®      }\  ^ 

I  (y/     ■''■JI'OP'  2  NE  J 

I         )     A  ...,^!-.,.„  ( 

^.         Coien      /  \  V 


Milton  Exp  Sta 


icrtadlu  1  E     ^      P*-nflacoia  WSO  AP 

@ 


Gulf  Shore*  P  O 


I 


Colquitt  2  E  -O- 


STATION  LEGEND 

O  Daily  Soil  Temperatures 
3     Preeipitorion   only  Q 


Chipley  3  E 

-O- 


(D  Precipitation,  storage 

O  -O-     Precipitation    and  Temperott/re 

-(^     Precipifolion,   Temperature  and  Evaporation 
Type  of  gage:     Q  ^on- recording-, 
#   Recording:       9  C/pfs. 

Double  circle  eombmolions  indicate  ttte  availobihfy  of  more 
detailed  meteorologicol  data. 

ALBERS  EQUAL  AREA  PROJECTION 
STANDARD  PARALLELS   AT  29  '/j' AND  45  '/g' 


Woodruff  Dan 


U  S  DEPARTMENT  OP  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVIILE.N  C  28801 


COM  210 


THIRD  CLASS 


1PRIL  1975 


VOLUME  81 


NUMBER  4 


Climatological  Data 


ILflBflMn 


TEMPERATURE   RND  PRECIPITRTION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LOHEST  TEMPERATURE: 
GREATEST   TOTAL  PRECIPITRTION: 
LEAST   TOTAL  PRECIPITRTION: 
GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION: 


BREWTON  3  SSE 
FLORENCE 
EVERGREEN 
FORT  PAYNE 
NEWTON 


93       DATE  27 
22       DATE  04 
18  .20 
1  .81 

12.74       DATE  10 


SUPPLEMENTAL  DATA 


HINO 

(SPEED  -  M.P.M. ) 


RELBTIVE  HUMIDITY 
BVERBGES- 
PERCENT 


sinNonRD  OF  Tint 
CENTRAL 

00     06     12  18 


NUMBER  OF  OBTS  WITH 
PRECIPITATION 


BIRMINGHAM  WSO  AP 
HUNTSVILLE  WSO  AP 
MOBILE  WSO  AP 
MONTGOMERY  WSO  AP 


24 
24 
12 
32 


0.9 
1  .2 
2.4 
0.5 


7.2 
9.3 
9.6 
8.0 


30 

35  +  + 
35  +  + 
34 


77 

72 
83 
80 


52 
51 
60 
56 


55 
53 
67 
62 


15 

1  2 
1  3 
1  0 


60 


66 


7.0 
6.2 
7.7 
6.5 


nOQQ    NflTIONflL  OCEflNIC  AND  /  ENV I RONMENTHL  DfiTR   /RSHEVILLE.  N.C 

J  IWCiM   ATMOSPHERIC  RDM  I  N  I  STRnil  ON  /    SERVICE  / 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  plrbamp 

APRIL  1975 


TEMPERHTURE 

PRECIPITRTION 

NO 

.   OF  OBYS 

SNOU 

.  SLEET 

NO 

OF 

DAYS 

STDTION 

nnx . 

MIN. 

o 

1  ^ 

« 

S  1 

1 

i 

-  o 

o 

1 

i 

li 

hi 

•  i 

g 

i 

1 

1 

o 

a 

tt 

r  o 

o 

NORTHERN  VBLLEr  01 

HTMENS  2 
BELLE  nlNfl  2  N 
FBLKVILLE   1  E 
FLORENCE 

HUNT5VILLE  HSO  HP 

70.4 
70.5 

74  .5 

71  .5 

44  .9 

45.6 

41.3 
4B.3 

57.7 
58.1 

57. 9 
59.9 

-    1  .8 

87 
86 

87 
66 

27 

28« 

28 

27 

26 

27 
31 

22 
31 

4 

5 

4 
4 

255 
250 

239 
199 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 
2 

8 

1 

0 

0 

0 
0 

3.66 
3.18 

3.10 
3.17 

-   1  .62 

.70 

.65 
1.15 

3 

19 
19 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

7 
6 
5 
5 

3 
2 
3 
2 

0 
2 
0 
2 

nnoiSON 

MOULTON  2 

MUSCLE  SMOflLS  Fflfl  flP 
NEW  MflRKET  2 

REO  enr 

72  .4M 
70.8 
73. DM 
M 

47  .6M 
4S.8 
45. 7M 
48. 3M 

60. OM 
58.3 
59.4f1 
M 

-  3.8 

86 
8S 
85 
86 

27 
27 
27 
27 

29 
30 
28 
30 

4 
4 

5. 
4 

202 
237 
194 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3 
2 
3 

I 

0 
0 
0 
0 

2  .97 
3.45 

2  .70 

-  .98 

1.13 
1  .24 

.65 

19 
9 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
5 

6 

1 

2 
2 

1 
2 

0 

REDSTONE  RRSENRL 
RUSSELLVfLLE  2 
NRTERLOO 

69.8 
72. sn 

43. D 
43. 7M 

56.4 
58.  in 

85 

28 

26 
25 

5 
4 

290 
245 

0 

0 

7 

0 

2.37 
2  .24 

-  2  .65 

.62 

.63 

10 

9 

.0 

.0 

0 
0 

7 
6 

1 
3 

0 

0 

DIVISION 

56.3 

-  3.4 

3.04 

-  1.74 

.0 

m        m  m 

RPPflLBCHIflN 
HOUNTRINS  02 

RLBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSH 
8IRMIN0HPM  HSO  BP  R 
CUNTERSV I LLE 
ONEONTB 

72.1 

72.6 
72. OM 
71  .  1 

48. 6M 

48.4 
48. 4M 
45  .DM 

60  .4M 

60.5 
60. 2M 
58.  IM 

-  .  I 

-  2.7 

-  3.5 

86 

85 
86 
85 

26 

27 
28  • 
28 

32 
29 
29 

6. 
14 
4 

191 

190 
198 
258 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

2 
2 
3 

0 

0 
0 
0 

2.66 

3.19 
2.52 
2.43 

-  2.31 

-  1  .43 

-  2.6: 

1.17 

.86 
.80 
1  .02 

9 

9 
9 
10 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

5 

7 
4 
4 

2 

2 
3 
2 

1 

0 
0 

1 

3BINT  BERNBRO 
SBND  MT   SUBSTB  BU 
SCOT  TSBORO 
VBLLEr  HEBO 

71.1 
59.2 
71  .3M 
70.2 

39.7 
43.4 
42.5 
40  .  1 

55.4 
56.3 
56. 9M 
55.2 

-  5.6 

-  4.0 

-  3.9 

86 
85 
88 
86 

26 
27 
27 
28 

27 
29 
28 

23 

5. 

5 
13 
6 

3  1  4 
291 
275 
322 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

12 
6 

1  1 

0 

0 
0 
0 

3  .20 
2.23 
1  .84 

2.35 

-  1  .86 

-  3.10 

-  2.75 

.87 
.90 
.47 
.65 

10 
10 

10 
3 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

6 
6 
7 
6 

3 
2 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

57.9 

-  3.6 

2.55 

-  2.43 

.0 

■       ■  ■ 

UPPER  PLAINS  03 

BLICEVILLE 

BBNKHEBD  LOCK  AND  OBM 
CENTREVILLE  HSMO 
CLANTON 

DOUBLE  SPRINGS 

74  .2 
72.1 

73.5 
70.3 

46.2 
45-5 

45.0 
45.0 

60  .2 
58.8 

59.3 
57.7 

-  4  .0 

69 
66 
86 
88 
84 

29. 

28 

28 

28 

28 

30 
29 
33 
30 
28 

1 

5> 
5* 
4 
4 

193 
216 
1  90 
21  1 
244 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
0 
1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

5.03 
3.33 
8  .50 
1  1  .60 
4  .85 

1  .08 
-   1  .68 

5.85 

1  .60 
.80 
2.10 
4  .75 
1  .90 

1  4 
1  4 
1  4 

3 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
7 
6 
7 

5 
3 
5 
5 
3 

2 
0 
5 
5 
2 

FAYETTE 

MBLETVILLE  3  NE 
MBMILTON  3  S 
JBSPER  4  N 
PRBTTVILLE 

73.8 

72.2 
71.3 
72.8 

47.2 

41  .8 
43.1 
52. 5M 

60.5 

57.0 
57.2 
62. 7M 

-  2.4 

-  2.6 

89 

86 
64 
82 

28 

27 

26 

28. 

29. 

29 
25 
26 
28 
39 

5. 

5. 
5. 
4 

187 
233 
265 
253 
128 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
8 
7 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4  .20 
2  .64 
4.01 
2.91 
7  .77 

-  1  .06 

-  2  .95 

2.43 

1  .15 
.62 

1.16 
.65 

2.93 

10 
1  4 
10 
1  4 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
5 
7 
7 
8 

3 
3 
3 
4 
4 

2 
0 
1 

0 
2 

THORSBY  EXP  STBTION 
TUSCBLOOSB  FBB  BP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DBM 
VERNON 

74  .9 
74.5 
72.8 
74  .2 

49.8 
50.7 
48.3 
44  .8 

62  . 4 
62.7 
60.6 
59.5 

-  1.7 

87 
88 
87 
89 

27 
27 
28 
28 

31 
33 
34 

27 

4 
4 
4 
4 

1  36 
136 
IBS 
212 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
5 

0 
0 
0 
0 

8.25 
4  .62 
4  .72 
4  .23 

-  .12 

-  .09 

3.67 
1  .57 
1  .12 
1.13 

14 
14 
1  4 
14. 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 
10 

a 
e 

5 
2 
4 
3 

3 
1 

2 
2 

DIVISION 

59.8 

-  3.5 

5.SS 

.35 

.0 

■       ■  ■ 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FBA  AP 
CALERA  2  SH 
CENTRE  S  SH 

CMILDERSBURC  HTR  PLANT 
GBDSDEN  STEAM  PLANT 

73.6 
76.3 
71  .6 
76.0 
71  .6 

47  .7 
46.5 
48.0 
45.1 

62.0 
59.0 
62.0 
56  .4 

-  3.6 

86 
88 
89 
88 
89 

27  ♦ 

28. 

27 

27. 

28 

35 
27 
32 
29 
32 

1  3 

4 
13. 

5 

4 

1  70 
163 
234 
162 
246 

0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
2 
5 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

4  .74 

7.25 
2.31 
5.88 
2.06 

1  .53 

.84 
-  3.20 

1  .41 
2.18 

.  96 
1  .69 

.85 

9 
2 
■  0 
14 
10 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 
7 

8 

6 

4 
4 

4 

1 

2 
3 

3 
0 

PELL  CITY   1  NNE 
rflLLBDEGH 

71  .8 
75  .OM 
74  .5 

42.9 
46  .7M 
45.3 

57.4 

60. 9n 
59.9 

-  3.3 

85 
86 
86 

28 
27 
27 

30 
31 
27 

1 

5. 
4 

256 
175 
193 

0 
0 
0 

0 
G 
0 

6 
4 
4 

0 
0 
0 

4  .03 
5.57 
4  .38 

.72 

1  .12 
2.  10 
1  .20 

10 
1  4 
14. 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

7 
7 
5 

5 
4 
4 

1 
2 
2 

DIVISION 

60.  1 

-  2.4 

4  .S3 

-  .69 

.0 

PIEDMONT  PLBTEflU  OS 

BLEXBNOER  CITY 

ASHLAND 

CBMP  HILL  2  NH 

HEFL  IN 

LAFBTETTE 

75.0 
71.6 
73.3 
72. OM 
76.0 

47.2 
46.6 
45.1 
41  .2 
49.3 

61  .1 

59.2 
56. 5M 
62.7 

88 

85 
86 
88 

28 
28 
28 
28 

27 

31 
33 
29 
26 
29 

5 
4 
4 
13. 
4 

170 
209 
212 
266 
1  35 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
4 
9 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

10.54 
5  .24 
10.32 

9.80 

4  .84 

4  .50 
1  .41 
4  .29 
1  .29 
3.02 

3 
14 

3 
10 
1  4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
7 
7 
7 

5 
4 

5 

5 

4 

3 
4 

3 

MARTIN  DBM 
OPELIKB 

ROCKFORD  2  NNH 
ROCK  MILLS 

72.6 
73.3 
73. SM 
75. OM 

49.9 
47.2 
46. 2M 
45.9 

61  .3 
60.3 
59. 9H 
60. SM 

-   1  .9 

87 
87 
88 
86 

28 
28 
28 
28 

38 
35 
30 
30 

13. 
16 
4 
13 

161 
178 
168 
172 

0 
Q 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
1 
2 

0 
0 

0 
0 

10.29 

9.85 
7.92 

5.2S 
2  .79 

3.65 
4  .22 
4  .48 

3  .29 

3 
3 
3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 

6 
7 

5 

S 
4 

4 

4 
4 

DIVISION 

60.1 

-  3.0 

9.14 

3.76 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 


2 


MONTHLY  SUMMRRIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  flLflesMP 


TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

NO 

.  OF  DAYS 

SNOU 

SLEET 

NO 

OF 

DAYS 

sinriON 

■c 

nnx . 

KIN. 

r 

oc 

s 

1 

^  5 

3  i 

_ 

□  o 

or 

S 

o 

H 

u 

a 

£  c 

.- 

UJ 

s„ 

s  , 

UJ 

° 

UJ 

UJ 

UJ 

.  5 

o  o 

S  o 

a 

UJ 

a  z 

1 

o 

1 

a 

i: 

s 

c 

s 

S  f 

; 

i 

° 

g 

S? 

o  o 

1 

o  £ 

5 

O 

2 

T 

• 

PRfilRIE  06 

DBYTON   1  N 

73 

.2M 

47 

.  1  n 

60  .2n 

88 

28 

32 

4 

196 

0 

0 

1 

0 

7.24 

2  .00 

.0 

G 

DEtlOPOLIS  LOCK  AND  OflU 

72 

.2 

48 

.2 

60.2 

87 

28 

35 

4 

194 

0 

0 

0 

0 

7.96 

2.76 

2.48 

3 

.0 

0 

6 

5 

4 

OfllNESVILLE 

72 

.  4 

48 

.3 

60. 4 

88 

28 

34 

194 

0 

0 

0 

0 

8  .35 

3  .50 

2  .53 

14 

.0 

0 

8 

5 

4 

GREENSBORO 

76 

.0 

50 

.0 

63.0 

-  2.5 

87 

27 

32 

4* 

125 

0 

0 

1 

0 

I  I  .07 

5.64 

3.95 

14 

.0 

0 

9 

5 

4 

Hfl YNE  V [ LLE 

73 

.  I 

48 

.6 

60  .9 

87 

28 

35 

175 

0 

0 

0 

0 

7.18 

2.41 

1  .78 

30 

.0 

0 

8 

5 

3 

LIVINCSION  2  SH 

74 

.on 

46 

.  4 

60  .2n 

88 

28 

29 

189 

0 

0 

1 

0 

8.19 

2  .99 

2.47 

1  0 

.0 

0 

7 

6 

3 

nSRION  JUNCTION  2  NE 

72 

.6 

48 

.  2 

60  . 4 

87 

28 

34 

5. 

1 9 1 

0 

0 

0 

0 

8  . 09 

2  .84 

3  .50 

3 

.0 

0 

3 

4 

3 

HINTER  3  NH 

74 

.0 

51 

.0 

62.5 

89 

28 

34 

4* 

140 

0 

0 

0 

0 

5.99 

1  .60 

3 

.0 

0 

8 

5 

3 

nONTCOnERT  HSO  BP  R 

73 

.4 

52 

.2 

62  .8 

-  2.4 

85 

27 

39 

122 

0 

0 

0 

0 

6.63 

2.18 

2  .68 

14 

.0 

0 

7 

3 

2 

SELfIR 

76 

.9 

52 

.2 

64  .6 

-2.1 

91 

28 

35 

4* 

93 

1 

0 

G 

0 

7  .65 

2  .53 

2  .54 

3 

.0 

0 

7 

S 

3 

UN [ON  SPRINGS   4  S 

74 

.6M 

48 

.0 

61  .3M 

-  4.0 

87 

27 

34 

4  * 

1  46 

0 

0 

0 

0 

5  .22 

.59 

2  . 32 

1  5 

.0 

0 

5 

5 

1 

DIVISION 

61.5 

-    4  .0 

7  .60 

2  .65 

.0 

■       ■  ■ 

CORSTRL  PLAIN  07 

RNOflLUSIR  1  NH 

75 

.9 

45 

.en 

60  .8M 

-  6.0 

92 

28 

33 

6. 

179 

1 

0 

0 

0 

18.16 

12.77 

12.28 

1  0 

.0 

0 

6 

3 

3 

BTMORE 

76 

.0 

53 

.7 

64.9 

90 

27 

31 

4 

96 

1 

0 

1 

0 

8.94 

3.10 

10 

.0 

0 

6 

4 

3 

BEATRICE   1  E 

BRRNTLET 

75 

.911 

47 

.7ri 

61  .811 

90 

28* 

3  1 

4 

1  66 

2 

0 

2 

0 

1  1  .45 

6.89 

6  .08 

10 

.0 

0 

8 

4 

3 

BREHTON  3  SSE 

79 

.3 

51 

.  1 

65  .2 

-  1-1 

93 

27 

30 

4 

97 

3 

0 

2 

0 

11.13 

5  .45 

4  .40 

10 

.0 

0 

6 

4 

3 

CRMDEN  3  NH 

74 

.9H 

49 

.2 

62  .  IM 

89 

28« 

35 

5. 

150 

0 

0 

0 

0 

4  .92 

1  .27 

3 

.0 

0 

7 

4 

2 

CHHTOM  3  N 

77 

.3 

52 

•  Ofl 

64  .7n 

88 

27. 

31 

4 

91 

0 

0 

2 

0 

10.55 

5.20 

14 

.0 

0 

8 

5 

3 

CLRTTON 

73 

.7 

SO 

.7 

62  .2 

83 

30 

36 

4 

142 

0 

0 

0 

0 

7.10 

2  .72 

2  .85 

IS 

.0 

0 

6 

4 

3 

ENTERPRISE 

EUFRULfl  HILOlIPE  REF 

75 

.4 

48 

.2 

61  .8 

-  4.2 

88 

28» 

32 

5 

1  47 

0 

0 

1 

0 

8  .89 

4  .45 

3.16 

15 

.0 

Q 

6 

5 

4 

EVERGREEN 

74 

.  3 

49 

.9 

62 .  1 

-  3.4 

88 

28 

36 

4 

1  46 

0 

0 

0 

0 

18.20 

13.21 

1  2  . 60 

1  0 

.  0 

0 

3 

3 

FRISCO  CITY 

74 

4 

51 

.1 

62.8 

89 

28 

34 

4 

144 

0 

0 

0 

0 

13.90 

8.63 

10.26 

10 

.0 

0 

6 

3 

3 

GENEVA 

16.51 

1  1  .54 

10.00 

10 

.0 

0 

8 

5 

3 

GILBERTOHN 

75 

6 

51 

6 

63.6 

87 

25 

33 

4 

1  1  7 

0 

0 

0 

0 

4  .75 

1  .50 

1  4 

.0 

0 

9 

4 

I 

GREENV ILLE 

74 

on 

M 

87 

29 

0 

0 

0 

.0 

0 

HEROLANO 

75 

7 

52 

■  0 

63.9 

91 

28 

35 

4 

1  1  I 

1 

0 

0 

0 

1  1  .78 

7  .30 

10 

.0 

0 

5 

4 

3 

HIGHLAND  HOME 

74 

8 

48 

4 

61  .6 

-  4.2 

89 

28 

34 

5. 

155 

0 

0 

0 

0 

7.13 

2.07 

3.30 

IS 

.0 

0 

9 

5 

1 

OZARK  6  NNH 

77 

7 

53 

I 

65  .4 

-   1  .7 

89 

27 

35 

4 

80 

0 

0 

0 

0 

1  1  .67 

6.84 

6  .90 

1  0 

.0 

0 

Q 

4 

2 

PHENIX  CITY  2  NNH 

PITTSVIEH 

THOIiASVILLE 

75 

0 

48 

2 

61  .6 

-  4.2 

89 

28 

33 

5* 

1  64 

0 

0 

0 

0 

4  . 78 

.58 

1.28 

3 

.  0 

0 

7 

2 

75 

2 

52 

7 

64  .0 

-  2.2 

88 

27 

35 

4 

1  04 

0 

0 

0 

0 

7  .00 

2  . 35 

2.16 

1 5 

.  0 

0 

4 

HHRTLEY 

78 

0 

49 

1 

63  .6 

90 

29' 

32 

4 

1  27 

2 

0 

1 

0 

10.34 

5.16 

3  .25 

1  4 

.  0 

0 

g 

g 

4 

DIVISION 

63.1 

-  3.3 

10.40 

5.39 

.0 

■ 

GULF  08 

BA  Y  f1 1  NE  T  T£ 

76 

6 

55 

0 

65.9 

-  2.1 

90 

26 

38 

4 

71 

1 

0 

0 

0 

7  .63 

2.13 

2.54 

1  4 

.0 

0 

8 

4 

3 

CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 

75 

7 

55 

4 

65.6 

-  2.2 

85 

30. 

37 

4 

78 

0 

0 

u 

0 

6.84 

1  .63 

2.29 

14 

.0 

Q 

8 

6 

1 

FORT  MORGAN 

73 

7 

57 

5 

65.6 

87 

28 

37 

4 

82 

0 

0 

0 

0 

3.68 

1  .17 

15 

.0 

0 

8 

2 

1 

MOBILE  HSO  AP 

75 

2 

57 

2 

66.2 

-   1  .7 

87 

26 

39 

4 

70 

0 

0 

0 

0 

9.05 

3.46 

2.67 

14 

.0 

0 

8 

5 

4 

ROBERTDALE 

74 

4 

54 

5 

64  .5 

-  2.9 

87 

27 

36 

5. 

100 

0 

0 

0 

0 

5.42 

.26 

1  .69 

15 

.0 

0 

9 

3 

2 

DIVISION 

65.6 

-  2.3 

6.52 

1  .27 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DniLY  PRECIPITRTION 


STHT  ION 


NORTMCftH  VALLCT 


ATHCNS  2 

BCLLC  nirM  2  n 

TALKVlLLt   I  e 
FLOHCHCC 

Haoocs 

HunT^vfLLC  U50  »»P 

MAO t sen 

rOULTOfi  3 

MUSCLE   SHOALS  TAA  i 

rcu  maxCT  2 
QCD  SAT 

QCOSTOnC  ARSCNAL 
ftUSSCLLVlLLE  3 
MATCBLOO 


AteCBTvILLC  3  SE 
BESSErCR  3  S5M 

aiQmncHAM  uso  ap 

bOAZ 

COLLIHSVILlC 

roRT  PArf«C 
CAAOCN  CITY 
CUNTERSVILLE 
LEEDS 
MAGCLLA 

ONE on T A 

PALrCQDALE    2  U 

SAINT  BCRNASO 
SAMD  m  SU6STA  AU 
SAYWE 

SCOTTSBOBO 
VALLEY  HEAD 


UPPER  PLAINS 


03 


AL  ICCVILLE 
AflLtY  3  S 
AUTAUCAvfLLE  3  N 
BANKMCAO  LOCK  AND  OAn 
BILLINOSLtr    1  SC 

BROOK  iO  SO 
CARBON  HILL 
CENTREVILLC  WSrW 
CL ANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
CLROO 
FAYETTE 
COROAS 

HALEYVIiLE  3  NC 

HAMILTON  3  S 
JASPEB  4  N 
LAY  DAn 
MITCHELL  DAM 
PICRENSVILLE 


LE  2  SSE 


PL  ANTEBSV 
PRATTVILLE 

acroBn 

THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  TAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 
VERNON 

kCST  BIOCTON 
UINFIELO  3  SU 


EASTERN  VALLEY  I 

ANNISTOn  r-AA  AP 
CAiERA  3  SU 
CENTRE  5  SW 
CMILOCRSBUBG  UTR  PlAI 
CAOSOCN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 

LCCSBURG 
rWlTtVAlLO 
PELL   CITY    1  NNE 
SYVACAUCA  *  NC 


PIEOfflWT  PLATEAU 

ALEXAHOEB  CITY 
ASHLAftO 

CATV  HILL  3  im 

OAOCVILLC 

OCLTA 

wri  in 

HIGNTMB 
JORDAN  DAM 
LATAYETTE 
MARTIN  DAM 


ROCK  MILLS 


PRAIBIE 
ClAA 


3.9 

e.so 

I  1  .60 

3.20 


s.e3 

10.09 


2.3 

s.aa 

2.06 


ICS-* 
5..  24 
10.33 
10.3S 
9.23 


9.04 
9.62 
9.00 
10.29 


DRY  OF  MONTH 


3.70 
1  .00 


10 


1 1 


12 


13 


14 


15 


3.30  2.01 


16 


17 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


SEE  REFERENCE  NOTES  FQLLOHINC  StfiTION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT I  ON 


DAYTON  I  n 

DCnOPOLIS  LOCK  AND  OAfl 
CAINCSVILLC 

HAYTtCVILLE 

MtUlISn  6  NE 

nnfiioti  juHCTioh  2  nt 

nnTHCws  3  sw 


rtiriTEB  3  «H 
rvnTGorCRY  wso  1 
PCBOrvliLC 
PINE  LEVEL 


SUTTLE 

UNtOn  SPRINGS  4  S 
UAaniOR  LOCK    AND  OAn 


COASTAL  PLAIN 

ABCEVtLLE  1  NNW 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  NU 
ATnORE 

BEATRICE    1  C 

6RANTL.CY 
SREWTON  3  SSE 
BQUNOIDGC 
CAPOEN  3  NU 


CLAIBORNE 
CLATTON 

COFrcE  SPQINGS  2  NU 

COTTON TON 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUrAULA  UILDLirE  BEF 
evCRGRCEN 

fRISCe  CITY 

GENEVA 

GE ORG! ANNA 
GILBESTOUffl 

GREENVILLE 
HEADLAND 

HIGHLAND  HOrC 

JACKSON 
R INS TON 

LOUISVILLE 

f«LVIN 

NCWTON 

OZARK  6  NNU 
PNENIX  city   2  NNU 

PINE  APPLE 
PITTSVIEW 
RIVER  FALLS 

TMOMASVILLE 
TROY 

WALLACE  2  E 
MtATLEY 


GULF 

BAY  rilNETTE 
COOEN 

FAIRhOPC   2  Nt 
rORT  rORGAN 
MOBILE   WSO  AP 

fiOBEBTDALE 


8.63 
30 
18.  16 


6.84 

3.68 
9.05 


DRY  OF  MONTH 


5  6 


1011 


.04  1.1 
.  16  1  . 


.15     .05  .03 


12.26  2.22 


.05  .05 
.04  .05 


.60  2.30 
1.26  1.13 
1.00  2.60 


13  14  15 


I. 00  1.87 
2.53  1.55 
3.95 


2.64 
.60  2.37 
.95  1.17 


.31  1.! 
.62  2.1 

15  2.1 
78  2.' 


.70  2.  16 
'  3.00 
3.25  2.65 


T       2 . 29     . 0: 
.39  1 .  r 
.20  2.87 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 
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DniLY  TEMPERATURES 


STOT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 

(£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  I 

I  2 

1  3 

1  4 

1  s 

1  6 

1 6 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a: 

■        ■  ■ 

NORIMERN  VSLLEr  01 

RTHENS  2 

nflx 
niN 

53 
33 

71 
48 

76 
33 

52 
27 

57 
29 

62 
35 

63 
37 

66 
43 

65 
50 

65 
SO 

72 
49 

62 
33 

65 
30 

65 
46 

55 
47 

63 
34 

74 
46 

81 
56 

83 
5 1 

67 
38 

70 
37 

71 
37 

80 
52 

80 
62 

82 

59 

82 
56 

87 
55 

86 

83 

75 
58 

70.4 

BELLE  niNR  2  N 

MRX 
MIN 

56 
36 

71 
40 

77 
34 

52 
32 

58 
31 

64 
34 

65 
37 

67 
38 

6S 
49 

65 
56 

70 
52 

62 
36 

61 
35 

65 

SS 

62 

73 

82 

84 

66 

70 
4  3 

72 
4  3 

81 
43 

7B 
55 

82 
65 

80 
60 

86 
58 

86 
60 

84 

6 1 

76 
60 

70.5 

FSLKKLLE  1  E 

nBx 
niN 

58 
33 

72 
39 

74 
34 

50 
27 

55 
29 

62 
31 

63 
31 

68 
34 

65 
51 

64 

56 

70 
52 

62 
33 

59 
32 

64 

35 

56 
46 

62 
36 

73 
39 

79 
51 

62 
58 

6S 
39 

69 
36 

72 
39 

80 
45 

77 

81 

82 

83 
58 

86 
6 1 

83 

6  1 

77 
60 

69.8 
44  .2 

FLORENCE 

tiflx 
niN 

73 
32 

80 
45 

72 
27 

62 
22 

67 
23 

68 
26 

68 
29 

67 
41 

63 
48 

75 
48 

70 
40 

65 
27 

67 
29 

58 
40 

65 
4  1 

75 
33 

82 
45 

85 
56 

80 
4  4 

75 
39 

77 
34 

84 

37 

79 
50 

83 
58 

84 

54 

85 
55 

87 
52 

85 
57 

77 
55 

77 
S3 

74  .5 

HUNISVILLE  HSO  BP 

nflx 
niN 

70 
43 

77 
46 

S3 
36 

57 
31 

62 
34 

64 
38 

68 
39 

66 
48 

67 
56 

70 
58 

63 
42 

60 
37 

66 
37 

58 
48 

62 
45 

72 
36 

81 
48 

84 

63 

75 
50 

70 
45 

73 
45 

80 
4  4 

78 
56 

83 
65 

82 
62 

86 
60 

85 
60 

81 
6 1 

74 

SB 

77 
SB 

71  .5 

HRDtSON 

tIBX 

niH 

nOULrON  2 

MBX 
MIN 

73 
38 

79 
52 

74 
34 

58 
29 

64 

31 

65 
32 

69 
33 

65 
48 

65 
S6 

73 
57 

65 
49 

60 
3S 

65 
33 

57 
47 

62 
48 

75 
37 

80 
54 

82 
62 

80 
52 

71 

71 

81 

77 

83 
69 

81 

60 

86 
59 

83 
64 

77 
6  1 

78 
60 

72.4 
47  .6 

HUSCLE  SMOflLS  fR«  BP 

NBX 

niN 

71 
36 

80 
39 

52 
33 

60 
30 

63 
33 

64 

35 

65 
38 

64 
47 

61 
54 

71 
52 

59 
41 

61 
34 

64 

32 

51 
42 

62 
45 

73 
36 

81 
47 

82 
62 

75 
46 

72 
42 

72 
40 

80 
4  1 

77 
53 

82 
64 

62 
6 1 

84 

85 

82 

72 

77 
59 

70.8 

NEW  nflRKET  2 

MAX 

niN 

71 
36 

76 
39 

70 
37 

71 
28 

62 
28 

63 
34 

68 
37 

66 
46 

68 
47 

71 
50 

67 
48 

31 

57 

69 
34 

79 

82 
39 

77 
S3 

79 
63 

79 
59 

80 
55 

85 
SB 

82 
65 

80 
60 

76 
58 

73.0 
45  .7 

RED  Bnr 

NBX 
KIN 

73 
39 

79 
53 

74 

34 

62 
30 

71 
34 

72 
36 

72 
42 

42 

55 

52 

49 

34 

72 
34 

47 

47 

43 

50 

64 

43 

79 
42 

84 
45 

82 
52 

84 

65 

83 
62 

84 

64 

86 
63 

84 

61 

73 
57 

61 

48.3 

REDSTONE  BRSENflL 

nRx 
niN 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
niN 

56 
34 

71 
35 

78 
33 

51 
27 

58 
26 

62 
29 

63 
32 

67 
32 

64 

49 

64 
54 

73 
SO 

SB 
36 

61 
31 

65 
31 

53 
47 

62 
36 

76 
36 

79 
56 

81 
56 

68 
39 

70 
36 

72 
37 

80 
39 

76 
59 

83 
64 

81 

57 

83 
54 

85 
58 

81 
SB 

74 

60 

69.8 
43.0 

MBTERLOO 

MAX 

niN 

72 
32 

77 
46 

69 
34 

61 
25 

67 
27 

68 
30 

66 
31 

65 
48 

60 
S3 

66 
56 

46 

54 

29 

64 

30 

53 
47 

66 
46 

77 
37 

78 
48 

63 
59 

79 
53 

78 
38 

82 
36 

85 
46 

79 
52 

85 
67 

84 

62 

85 
S9 

72.5 
43  .7 

RPPBLnCHIBN 
nOUNTBINS  02 

flLBERTV[LLE  2  SE 

MAX 
MIN 

71 

71 

69 
33 

58 
32 

65 

66 
36 

69 
38 

68 

67 
51 

70 
S6 

69 
50 

59 
36 

65 
35 

50 

S9 
45 

71 
39 

79 

61 
57 

80 

55 

69 

74 
4  1 

79 

78 
53 

78 
61 

81 

69 

86 

82 

59 

81 
63 

78 
63 

79 
58 

72.1 
48.6 

BESSEMER  3  SSH 

MBX 
MIN 

BIRnlNGHBH  HSO  BP 

MRX 
MIN 

74 
43 

73 
52 

53 
37 

59 
33 

66 
32 

69 
32 

71 
34 

65 
S3 

72 
SO 

71 
57 

67 
44 

62 
38 

65 
38 

57 
49 

64 
44 

75 
40 

81 
47 

84 

63 

74 
48 

72 
43 

76 
39 

80 
42 

78 
S2 

84 

64 

84 

66 

82 
65 

85 
62 

83 
62 

75 
59 

77 
63 

72.6 
48.4 

GUNTERSVILLE 

MAX 

niN 

72 
41 

76 
53 

71 
31 

SS 
36 

56 
39 

60 
42 

63 
43 

66 
48 

68 
S3 

71 
S7 

70 
52 

62 
37 

60 
36 

58 
29 

60 
55 

70 
44 

80 
47 

85 
60 

83 

55 

70 
41 

73 
4  I 

80 
42 

79 
S3 

80 
64 

82 
60 

86 
59 

86 
60 

86 
64 

80 
63 

72.0 
48.4 

ONEONTR 

MAX 
MIN 

63 
34 

73 

74 

35 

50 
29 

58 
30 

66 
34 

65 
33 

69 
36 

67 
48 

68 

51 

72 
53 

64 

36 

62 
31 

65 
34 

55 
46 

62 
34 

73 
44 

80 
46 

83 
59 

64 

40 

71 
35 

74 

39 

81 
49 

79 
62 

81 
64 

83 
61 

84 
61 

85 
60 

83 
60 

78 
61 

71  .1 
45  .0 

SBINI  BERNBRa 

MRX 
MIN 

60 
29 

72 
38 

77 
30 

51 
27 

57 
27 

65 
30 

66 
30 

71 
30 

66 
46 

66 
48 

72 
47 

63 
32 

60 
28 

66 
28 

56 
42 

62 
32 

74 

32 

80 
39 

84 

55 

66 
34 

70 
33 

75 
34 

62 
38 

78 
46 

83 
59 

83 

56 

84 

S6 

86 

57 

83 
56 

76 
52 

71  .1 
39.7 

SBNO  rlT  SUBSTB  BU 

MRX 
MIN 

57 
32 

70 
39 

70 
32 

57 
30 

54 

29 

63 
32 

65 
32 

68 
34 

63 
48 

66 
SI 

70 
50 

59 
35 

58 
33 

63 
37 

53 
45 

SB 
34 

69 
35 

79 
51 

81 
SB 

71 
38 

69 
35 

72 
35 

78 
47 

76 
55 

79 
59 

80 
57 

85 
58 

84 

60 

61 
62 

78 
SB 

69  .2 
43.4 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

58 
34 

72 
38 

75 
35 

52 
30 

59 
29 

68 
34 

68 

33 

35 

69 
38 

67 
48 

72 
51 

62 
38 

63 
28 

66 
32 

55 
47 

61 
33 

72 
37 

80 
45 

84 

56 

63 
38 

7  1 
33 

75 
37 

8 1 
41 

77 
56 

80 
63 

82 
55 

88 

53 

85 
59 

83 
61 

78 
57 

71  .3 
42.5 

VBLLET  hebo 

MAX 
MIN 

59 
30 

72 
35 

75 
34 

48 

25 

56 
24 

65 
23 

6S 
28 

66 
34 

67 
43 

70 
4B 

70 
49 

62 
32 

69 

27 

66 
30 

S3 
45 

58 
30 

71 
32 

79 
41 

83 
58 

63 
36 

70 
30 

73 
34 

80 
37 

SB 

63 

53 

52 

ST 

si 

78 
56 

40.? 

UPPER  PLAINS  03 

bliceville 

MBX 
MIN 

61 
30 

70 
49 

79 
35 

61 
31 

65 
32 

72 
37 

74 

37 

72 
38 

60 
Sir 

75 
59 

74 

53 

69 
36 

69 
38 

6S 
39 

65 
38 

69 
44 

73 
46 

81 
51 

85 
59 

65 
42 

75 
39 

79 
40 

81 
46 

80 
56 

86 
55 

85 
63 

B9 
60 

88 
61 

89 
60 

69 

74  .2 
46.2 

BBNKHEBO  LOCK  BNO  OBn 

MRX 
MIN 

71 
32 

73 
45 

74 

37 

54 

29 

61 
29 

66 
32 

70 
34 

71 
35 

61 
50 

72 
SS 

72 
51 

69 
36 

65 
35 

69 
41 

60 
50 

63 
48 

76 
40 

79 
49 

84 

58 

62 
43 

74 

39 

75 
42 

82 
45 

78 
51 

81 
62 

82 

57 

80 
54 

66 
59 

80 
58 

74 

72  .  1 
45  .5 

CEMTREVILLE  WSHO 

MBX 
MIN 

63 
35 

78 
45 

74 

36 

55 
33 

63 
33 

69 
37 

71 
41 

73 
43 

59 
S3 

71 
53 

67 
54 

69 
3B 

62 
36 

38 

S7 
50 

67 
41 

75 
41 

81 
51 

83 
57 

70 
46 

46 

77 
45 

82 
47 

81 
55 

82 
62 

83 
57 

81 
61 

86 
61 

82 
62 

71 

72.6 
47.6 

CLBNTON 

MAX 
MIN 

6S 
35 

77 
47 

75 
35 

55 
3D 

62 
33 

71 
38 

72 
35 

75 
37 

62 
47 

69 
SI 

57 
S2 

71 
37 

65 
33 

70 
36 

56 
47 

68 
39 

76 
4  1 

82 
48 

83 
62 

75 
42 

76 
38 

78 
40 

80 
42 

80 
47 

82 
60 

85 
65 

83 

57 

88 

57 

63 
59 

76 

73.5 
45.0 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

60 
33 

73 
42 

77 
33 

51 
28 

59 
31 

66 
33 

68 
37 

71 
38 

64 

52 

63 
55 

72 
51 

63 
34 

63 
36 

66 
42 

54 
45 

63 
39 

75 
40 

79 
51 

81 
52 

64 
40 

69 
40 

75 
41 

80 
43 

75 
SS 

80 
52 

80 
60 

81 
60 

84 

60 

80 
59 

72 

70.3 
45  .0 

FflTErrE 

MAX 
MIN 

65 
41 

75 
52 

78 
34 

55 
29 

62 
29 

66 
31 

70 
36 

73 
40 

65 
57 

66 
SB 

74 
54 

66 
35 

65 
33 

55 
48 

68 
48 

70 
40 

80 
46 

82 
46 

85 
59 

70 
40 

76 
38 

79 
39 

84 
47 

80 
60 

82 
67 

84 

61 

82 
61 

89 
60 

84 

61 

75 

73.8 
47.2 

HBLETVILLE   3  NE 

MBX 
MIN 

72 
35 

79 
50 

77 
28 

57 
25 

62 
30 

63 
33 

68 
35 

57 
47 

65 
49 

71 
51 

59 
45 

61 
29 

64 

31 

58 
41 

64 
42 

77 
37 

80 
48 

83 

50 

75 
38 

71 
39 

81 
40 

80 
48 

82 
SB 

82 
55 

82 

57 

85 
56 

83 
SI 

79 
55 

75 
54 

72. S 
43.3 

HRHILTON  3  S 

MBX 
MIN 

62 
31 

74 

39 

81 
3S 

53 
26 

62 
26 

67 
29 

68 
29 

73 
31 

63 
52 

65 
57 

75 
52 

62 
33 

63 
3[ 

67 
3C 

54 
46 

66 
3E 

78 
36 

79 

85 

68 

73 

7- 

8; 

77 
48 

83 
60 

83 
60 

83 
59 

86 
57 

82 

57 

73 
58 

72.2 
41  .8 

JRSPER  4  N 

MAX 
MIN 

63 
32 

74 
43 

79 
34 

53 
28 

60 
28 

64 

31 

65 
32 

72 
33 

64 

55 

63 
55 

71 

51 

66 
36 

63 
30 

65 
32 

57 
47 

66 
36 

74 

36 

80 
42 

84 

57 

63 
37 

73 
36 

73 
38 

83 
39 

83 

83 
62 

80 
6 1 

80 
59 

84 

59 

82 
60 

73 
58 

71.3 
43.1 

PRflllVlLLE 

MAX 
MIN 

74 
49 

78 
64 

75 
41 

63 
39 

70 
40 

73 
42 

71 
42 

66 
55 

65 
54 

66 
62 

71 
52 

68 
43 

68 
41 

59 
51 

69 
51 

71 
46 

73 
SO 

74 

52 

81 

74 

76 

75 

77 

75 
60 

78 
60 

79 
64 

80 
65 

82 
67 

82 
60 

72 
62 

72.8 
52.5 

rnORSBr  Exp  striion 

MAX 
MIN 

75 
44 

74 

60 

67 
35 

62 
31 

70 
37 

72 
44 

74 
40 

73 
52 

69 
49 

69 
60 

70 
50 

68 
37 

6B 
34 

62 
45 

68 
49 

77 
42 

60 

SO 

83 
60 

79 
52 

73 
47 

77 
45 

80 
42 

80 
48 

81 
59 

83 
57 

82 
68 

87 
60 

86 
62 

80 
66 

78 
60 

74.9 
49.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


STflT [ON 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

TUSCdLOOSS  FdB  flP 

NBX 

74 

74 

57 

65 

69 

74 

74 

62 

74 

71 

71 

67 

67 

60 

70 

77 

82 

05 

75 

76 

79 

83 

81 

85 

85 

82 

88 

83 

73 

76 

74  .6 

niN 

49 

SO 

40 

33 

35 

40 

39 

56 

60 

61 

47 

40 

37 

51 

48 

43 

49 

64 

50 

44 

42 

43 

SO 

68 

72 

65 

62 

60 

62 

62 

50.7 

ruSCBLOOSfl  OLIVER  OflM 

fIBX 

6S 

75 

72 

55 

63 

68 

72 

74 

61 

74 

70 

68 

65 

65 

58 

67 

76 

80 

85 

73 

71 

76 

82 

79 

84 

84 

81 

87 

82 

72 

72.8 

niN 

43 

50 

38 

34 

35 

39 

37 

37 

51 

58 

55 

40 

38 

37 

49 

44 

43 

49 

64 

44 

4  1 

4  1 

45 

57 

65 

66 

63 

61 

64 

61 

48.3 

VERNON 

nflx 

67 

77 

82 

55 

65 

69 

73 

74 

62 

68 

76 

65 

62 

67 

56 

68 

80 

81 

85 

69 

75 

80 

85 

86 

86 

83 

84 

89 

85 

73 

74  .2 

■          ■  ■ 

niN 

36 

49 

^* 

27 

29 

40 

so 

52 

53 

37 

46 

56 

57 

38 

35 

39 

46 

54 

53 

62 

56 

58 

60 

60 

44. B 

EBStERN  VBLLET  04 

BNNISTON  Fflfl  BP 

MBX 

75 

70 

62 

59 

67 

66 

75 

68 

73 

69 

67 

61 

67 

SS 

64 

77 

83 

86 

73 

72 

75 

82 

80 

83 

85 

65 

86 

85 

75 

81 

73.6 

niN 

4S 

55 

38 

36 

38 

39 

36 

SO 

4  4 

36 

4  3 

52 

59 

65 

62 

62 

65 

60 

60 

48.6 

CBLERB  2  SH 

NBX 

76 

74 

71 

62 

68 

74 

74 

69 

70 

73 

70 

68 

70 

68 

73 

78 

80 

63 

82 

73 

80 

81 

61 

81 

84 

65 

88 

88 

81 

84 

76.3 

MIN 

38 

68 

27 

28 

38 

35 

51 

46 

60 

60 

56 

40 

35 

40 

55 

56 

60 

64 

56 

57 

54 

68 

CENTRE  5  SH 

MBX 

61 

73 

72 

52 

56 

68 

70 

70 

65 

67 

70 

63 

60 

65 

55 

61 

73 

79 

64 

64 

72 

75 

83 

81 

82 

81 

69 

88 

85 

8  1 

71  .5 

MIN 

*' 

49 

36 

^* 

32 

35 

46 

45 

51 

53 

53 

6 1 

42 

36 

39 

49 

SO 

64 

5 1 

60 

6 1 

64 

57 

46. S 

CHILDERSBURG  HTR  PLBNT 

MAX 

7S 

73 

72 

61 

69 

69 

73 

72 

70 

72 

70 

68 

66 

65 

67 

75 

83 

86 

64 

74 

76 

83 

82 

92 

86 

88 

88 

86 

84 

80 

76.0 

MIN 

55 

30 

29 

^' 

32 

50 

62 

62 

59 

35 

39 

46 

6 1 

68 

64 

59 

6 1 

65 

57 

48.0 

GflOSOEN  STEBM  PLBNI 

MBX 

64 

75 

70 

56 

58 

66 

68 

71 

67 

63 

71 

64 

61 

63 

56 

60 

75 

61 

83 

55 

72 

74 

83 

78 

81 

85 

88 

69 

84 

77 

71  .6 

MIN 

3S 

44 

37 

32 

34 

37 

35 

36 

47 

48 

53 

40 

33 

33 

47 

38 

39 

45 

60 

46 

38 

39 

41 

49 

63 

63 

60 

61 

63 

58 

45  .  1 

PELL  Cllr   1  NNE 

MAX 

63 

74 

71 

51 

59 

68 

70 

71 

65 

70 

70 

65 

62 

65 

60 

64 

75 

82 

84 

71 

73 

73 

81 

79 

81 

84 

82 

85 

82 

73 

71  .6 

MIN 

30 

41 

37 

32 

32 

34 

31 

33 

48 

47 

51 

38 

31 

31 

47 

37 

37 

43 

50 

42 

42 

35 

38 

42 

61 

63 

S8 

60 

60 

57 

42.9 

STLBCBUGB  4  NE 

MBX 

75 

72 

68 

62 

68 

71 

74 

71 

70 

71 

69 

68 

69 

64 

67 

75 

82 

84 

82 

74 

77 

81 

81 

84 

8S 

86 

85 

80 

80 

75. 0 

MIN 

44 

54 

37 

31 

31 

32 

33 

50 

42 

61 

53 

36 

32 

45 

49 

36 

45 

60 

60 

42 

35 

38 

47 

68 

62 

56 

58 

53 

55 

46.7 

rBLLBDEGB 

nnx 

74 

71 

67 

60 

68 

71 

73 

70 

70 

71 

70 

65 

68 

61 

65 

76 

80 

85 

83 

78 

76 

83 

79 

78 

82 

85 

86 

81 

78 

60 

74.5 

MIN 

40 

52 

38 

35 

26 

46 

48 

33 

42 

56 

59 

39 

32 

35 

38 

57 

58 

57 

56 

57 

63 

S7 

45. 3 

PIEOHONI  PLBtEBU  OS 

BLEXBNOER  C 1 Tr 

MBX 

66 

80 

74 

55 

64 

71 

77 

78 

70 

67 

66 

72 

66 

70 

55 

69 

76 

83 

86 

77 

78 

81 

83 

82 

61 

84 

84 

88 

85 

75 

75  .0 

MIN 

36 

49 

38 

35 

38 

4  5 

40 

42 

4  7 

56 

52 

64 

56 

60 

64 

60 

47.2 

nSHLBNO 

MBX 

65 

76 

68 

52 

S9 

68 

72 

74 

72 

68 

63 

68 

62 

67 

53 

65 

75 

78 

82 

73 

72 

77 

79 

78 

78 

82 

82 

85 

80 

80 

71  .8 

MIN 

38 

3S 

36 

38 

42 

42 

51 

51 

57 

46.6 

CanP  MILL  2  NH 

MBX 

65 

7S 

77 

53 

61 

70 

74 

75 

71 

67 

65 

70 

64 

74 

55 

67 

76 

80 

83 

77 

75 

77 

80 

81 

79 

83 

83 

85 

83 

75 

73.3 

MIN 

32 

49 

39 

29 

32 

35 

35 

62 

45  .  I 

MEFL IN 

MBX 

64 

75 

66 

50 

65 

68 

74 

70 

70 

69 

60 

53 

63 

74 

31 

80 

69 

71 

77 

80 

80 

80 

80 

84 

86 

82 

72 

72  .0 

MIN 

39 

29 

28 

4  3 

58 

56 

41  .2 

LBFBYErrE 

MBX 

78 

76 

70 

63 

70 

75 

76 

72 

68 

66 

73 

66 

70 

64 

69 

76 

82 

84 

79 

77 

78 

81 

83 

81 

84 

82 

68 

83 

81 

84 

76.0 

M  [  N 

63 

61 

49.3 

nBRtIN  OBtl 

nnx 

65 

73 

76 

57 

60 

66 

70 

72 

73 

65 

65 

69 

62 

66 

57 

6S 

77 

82 

63 

77 

73 

75 

76 

82 

82 

84 

81 

87 

84 

72  .6 

M  I  N 

44 

53 

39 

38 

38 

44 

46 

44 

50 

SS 

55 

42 

38 

46 

51 

40 

1) 

58 

67 

52 

52 

41 

46 

47 

61 

62 

62 

60 

64 

59 

49  .9 

OPEL  1KB 

MBX 

66 

79 

76 

54 

64 

78 

73 

74 

71 

64 

67 

72 

75 

66 

54 

60 

68 

81 

84 

80 

74 

74 

76 

81 

78 

82 

83 

87 

83 

74 

73  .3 

MIN 

40 

36 

40 

39 

40 

40 

41 

44 

47 

50 

54 

37 

37 

40 

47 

35 

51 

51 

66 

47 

49 

41 

41 

50 

56 

63 

56 

57 

60 

47.2 

ROCKFORD   2  NNH 

MBX 

65 

75 

73 

54 

63 

70 

73 

76 

69 

68 

66 

71 

69 

55 

66 

77 

81 

83 

75 

75 

78 

60 

80 

79 

82 

83 

86 

82 

73.5 

MIN 

33 

46 

35 

30 

33 

35 

37 

36 

49 

SO 

52 

33 

38 

45 

38 

44 

SO 

60 

44 

44 

43 

49 

55 

60 

65 

59 

SB 

60 

58 

46.2 

ROCK  niLLS 

MBX 

67 

76 

70 

64 

70 

75 

76 

71 

70 

66 

72 

65 

70 

53 

69 

79 

82 

84 

78 

78 

81 

81 

82 

80 

85 

8S 

B6 

85 

75  .0 

MIN 

39 

52 

38 

30 

40 

49 

63 

45 

40 

39 

42 

48 

59 

61 

SS 

59 

64 

59 

45.9 

PRBIRIE  06 

DflrrON   1  N 

MBX 

70 

75 

81 

sa 

65 

71 

72 

69 

60 

70 

65 

71 

65 

63 

63 

75 

77 

81 

83 

84 

87 

84 

66 

85 

73.2 

MIN 

48 

43 

42 

49 

59 

63 

65 

51 

56 

60 

59 

47.1 

OEHOPOLIS  LOCK  BNO  ORM 

MBX 

59 

74 

72 

54 

62 

68 

•71 

69 

60 

72 

66 

69 

64 

63 

57 

67 

72 

82 

84 

73 

73 

77 

80 

81 

84 

8S 

84 

87 

83 

72.2 

M  I  N 

39 

48 

35 

*' 

53 

56 

57 

40 

38 

40 

49 

42 

49 

64 

46 

43 

*^ 

51 

64 

66 

64 

59 

59 

59 

48.2 

GBINESV ILLE 

nnx 

62 

73 

75 

5S 

64 

69 

71 

70 

60 

70 

68 

67 

65 

65 

58 

67 

75 

82 

85 

65 

73 

76 

81 

80 

86 

85 

81 

88 

84 

7  I 

72.4 

MIN 

52 

59 

46 

42 

43 

45 

55 

67 

67 

63 

60 

62 

61 

48.3 

GREENSBORO 

MBX 

75 

72 

73 

71 

71 

73 

72 

70 

71 

72 

70 

69 

70 

71 

74 

76 

81 

84 

77 

75 

78 

60 

61 

83 

85 

84 

67 

84 

77 

75 

76.0 

M  1  N 

42 

57 

55 

38 

50 

60 

58 

42 

46 

53 

64 

69 

69 

64 

6 1 

6 1 

63 

50.0 

MBTNE* ILLE 

MAX 

59 

75 

80 

57 

64 

70 

72 

72 

67 

67 

66 

72 

66 

66 

55 

69 

74 

83 

84 

76 

75 

73 

79 

80 

79 

83 

81 

87 

83 

60 

73.1 

MIN 

36 

50 

35 

35 

35 

39 

50 

54 

55 

39 

36 

39 

48 

45 

51 

64 

52 

45 

49 

48 

58 

6 1 

68 

64 

6 1 

58 

62 

48.6 

L IVINOSTON  2  SH 

MBX 

65 

72 

55 

66 

71 

72 

69 

64 

73 

67 

68 

63 

70 

68 

77 

80 

85 

78 

73 

75 

80 

80 

85 

86 

84 

83 

88 

77 

73 

74.0 

MIN 

S3 

35 

40 

39 

40 

55 

58 

42 

39 

45 

54 

66 

65 

62 

62 

62 

59 

46-4 

HBRION  JUNCTION  2  NE 

MBX 

60 

76 

78 

55 

62 

69 

71 

70 

60 

68 

65 

70 

6S 

64 

56 

68 

75 

81 

64 

72 

75 

75 

79 

82 

82 

85 

81 

87 

85 

78 

72.6 

MIN 

S3 

56 

50 

*^ 

43 

50 

63 

49 

53 

63 

67 

65 

60 

60 

61 

48.2 

RINTER  3  NN 

nnx 

60 

76 

79 

55 

70 

72 

72 

72 

65 

67 

65 

70 

66 

66 

55 

68 

79 

84 

84 

75 

75 

76 

81 

82 

81 

87 

84 

89 

86 

78 

74  .0 

n  I N 

39 

52 

39 

34 

37 

43 

49 

50 

54 

58 

58 

40 

40 

44 

49 

44 

49 

51 

63 

53 

49 

47 

52 

55 

61 

68 

68 

61 

61 

62 

SI  .0 

ItONTOOnERT  N50  BP 

MBX 

75 

78 

64 

64 

70 

72 

71 

65 

65 

66 

71 

67 

67 

57 

69 

71 

81 

82 

7S 

75 

75 

77 

79 

79 

83 

79 

8S 

82 

80 

77 

73.4 

MIN 

50 

64 

40 

39 

39 

41 

42 

54 

53 
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PITTSVIEW 

PLANTERSV ILLE  2  SSE 
PRATTV ILLE 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTOALE 
ROCKFORD  2  NNW 
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T.   E.  MASON 

RLTON  G.  LAND 

RLRBRMA  POWER  CO. 

MRS  WILLIE  J.  ARRINGTON 

WILLIE  P  CRUTCHFIELD 

RADIO  STATION  WGSV 

TVA-765 

JIM  WALKER 

EDDIE  L.  PEARCE 

JAMES  E  MC  CRRVY 

DfilSY  D  MITCHELL 
AUBURN  UNIVERSITY 
CITY  OF  HEFL  I  N 
CHARLES  R.  PORTER 
RRLON  L.  OTTS 
MARY  N.  AVERY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
ALLIED  PRPER  INC 
MRRY  LOU  WILKERSON 
JAMES  A.  BRITAIN 

ALABAMA  POWER  CO. 

FRED  W.  WOOD 

MISS  MRYMIE  LANORUM 

RLRBRMR  POWER  CO. 

MRS.   MARY  K.  LEE 

RUFUS  M.  SEWELL 

B.   B.   WILLIAMSON.  JR. 

JOHN  B.  ARO 

JOHN  D  STONER  JR 

ALABAMA  POWER  CO. 

MARION  FISH  HATCHERY 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO. 
HOUSTON  FLOYD 
ERNEST  H.  LAND 
ALFRED  S.  ADAMS 
JRMES  M.  WALKER 
HENRY  J.  YATES 
ALABAMA  POWER  CO. 
NAi'_  WEATHER  SERVICE 

MURICE  P  JETER  JR 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TVA-381 

JOHN  M.  KELLY 

FED.   AVIATION  AGENCY 

H.   WAYNE  MC  FARLEN 

GARLRND  THOMPSON 

LONNIE  R.  NORRIS 

RADIO  STATION  WJHO 

CHARLES  H.  CARROLL 

TVR-69 

GEORGE  T.  POSEY 
NORMAN  A.  VAUGHN 
MRS  EVELYN  M.  FULLER 
MRS.   MINTA  EDDINS 
PHENIX  CITY  WATER  WORKS 
MRS  GRACE  ONEAL 
MRS.   EVA  R.  RAY 
MRS.   ENA  C.  PAUL 
SRM  P.  RUSSELL 

JAMES  E  FISCHER 
RADIO  STATION  WPXC 
WRMG  RADIO 
REDSTONE  ARSENAL 
RAIFORD  C  .   MC  COOL 
JIMMY  W.  WAGES 
ALABAMA  ELECTRIC  COOP 
JOHN  K  LRSSITTER 
CHARLES  W.  MCEWEN 
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COUNTY 


OBSERVRT ION 
TIME  RND 
TABLES 


OBSERVER 


ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
SRINT  BERNRRO 
SRND  MT  SUBSTR  RU 
SflrRE 

SCOTTSBORO 

SELMR 

SUTTLE 

SYLflCflUCR  4  NE 
TfiLLflOEGR 

THOMRSVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  OflM 

rONEY 

TROY 

TUSCRLOOSfl  FRR  RP 
TUSCRLOOSR  OLIVER  ORM 
UNION  SPRINGS  4  S 
UNIONTOWN 
VRLLEY  HERD 

VERNON 

WROLEY 

WRLLflCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WRRRIOR  6  W 

WRRRIOR  LOCK  RND  DRM 

WRTERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKR 

WHRTLEY 

WINF  lELD  2  SW 


7025 
7131 
7157 
7207 
7282 
7304 
7366 
7963 
7999 
^024 

817B 
8209 
8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 

8517 

8605 
8637 
8648 
8670 
8673 
8686 
8809 
8859 
8867 

8998 


RRNOOLPH 

FRRNKL  IN 

CULLMAN 

DE  KALB 

JEFFERSON 

JACKSON 

DALLAS 

PERRY 

TRLLRDEGA 

TRLLROEGfl 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 

PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCRLOOSR 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KRLB 

LRMRR 

RANDOLPH 

ESCRMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FRYETTE 


33  09 

34  31 
34  12 
34  17 

33  43 

34  4  1 
32  25 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


85  18 
87  14 

86  4  7 

85  58 

86  58 

86  03 

87  00 
87  1  1 
86  12 

86  06 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  12 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 

87  50 


745 
880 
802 
1  195 
304 
615 
147 
145 
490 
565 

405 
680 
288 
750 
580 
170 
152 
460 
265 
1040 

190 
640 
205 
850 
630 
1  10 
458 
500 
190 
170 

468 


6P 
MID 

7R 
7R 

7A 

7A 


5P 


5P 


6R 
7R 
MID 
6P 
7A 
7R 
7R 
7R 
6P 
6P 

7R 
6P 
5R 

6R 
MID 
7R 
7R 
7fl 
7R 

7A 
7A 
7A 
7A 
7A 
6A 
5P 
7R 
7R 
7R 

7A 


C 

C  H 
H 
C  H 
H 

H 

C  H 


JOHN  T.  BAILEY 
RfiOIO  STRTION  WWWR 
ST  .   BERNRRO  COLLEGE 
SRNO  MTN  SUBSTRTION 
MIRRM  W  PRIDMORE 
RADIO  STATION  WCRI 
ROBERT  J.  CHANDLER 
J.  F.  SUTTLE.  JR. 
CITY  WRTER  PLRNT 
C   D.  WERVER 

LEROY  GRTES 
RUBURN  UNIVERSITY 
RLA8AMR  POWER  CO. 
TVR-506 

THOMRS  J.  OILLRRD 
FED.   RVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JERRY  COPE 
JEPTHR  S.  BRANYON 
C  S  H  LUMBER  COMPANY 

WILLIAM  B.  WHEELER 
RLRBAMA  POWER  CO. 
MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
GILBERT  C  YRRBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHRRD  0.  HIGGINS 
MRS  ELIZR  J.  BEARDEN 
MARION  M.  SRNFORD 
MRS  VRLMR  G  COLEMAN 

ROBERT  R.  MOORE.  JR. 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  reBardinj;  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  BuildinR,   Asheville,  N.C. 
28801     or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ' F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wli 
movement  in  miles!     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

savint;  time  Sffow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 

For  those  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occaslpnal  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19'il-19''0. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES;     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES;  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Farm 

— ■  Enterprise  3  NW 

Headland 
Pittsview 


Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soil  temperatures. 
Orangeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  thermometers. 
Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 
Izagora  fine  sandy  loam,  bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 


LATE  REP0R1S  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING; 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soli  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+-^    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data'  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data'  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

«   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 


issue. 


Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  is 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


s?a?IS^  H?sto?v"  ?Cr  fhJs  S«?i     L?L  5?  ^l^^ations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 

If  Lo«l  ClImaLlo^IcaJ  Dafa     o^ice        IL,  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 

Ol  Local  ClimatologicaJ.^ata,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


BUl^^ri"""!!  IJ""  1°"  "^"^  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;   35?  single  copy;  30?  annual 

As^vilie    N    r  "^Zn,  P^y^"^  to  Department  of  Commerce,  NOAA;      send  payments  and  orders  to:     National  Climatll  Center,  lederal  Building, 
rt&neviij,e ,  n .  L .  ^iSoOi .      Attn:     Publications . 


CUmlJL''ceSter!'ilheei!L?"orJh^f?oUn"1S8oL''''  ""^""'^  ^"^  ^'■"-"'-i-  Administration,  and  Is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 


Director,  National  Climatic  Center 
USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  6/5/75-900 
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DRILY  TEMPERATURES 


CTQT I nu 
o  1  n  1  1  u  1^ 

DAY  OF  MONTH 

o 
cr 

X 

29 

30 

31 
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3 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 
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13 

14 

15 

1  6 

1  7 

18 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

cr 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

1AX 

78 

83 

79 

72 

78 

80 

79 

76 

75 

78 

81 

B2 

82 

80 

85 

73 

77 

78 

85 

85 

87 

86 

91 

93 

92 

90 

90 

85 

87 

84 

82.4 

niN 

53 

50 

se 

58 

47 

52 

61 

61 

55 

56 

53 

61 

52 

52 

65 

61 

63 

59 

54 

54 

64 

60 

61 

63 

62 

62 

60 

60 

67 

64 

58.3 

BELLE  HINA  2  N 

1AX 

n 

80 

79 

71 

76 

80 

77 

74 

74 

78 

80 

80 

81 

77 

83 

72 

76 

75 

80 

8S 

86 

89 

69 

89 

91 

90 

89 

85 

85 

83 

61 

Bl  .0 

HIN 

S9 

S3 

54 

60 

51 

52 

57 

59 

SB 

SB 

57 

57 

55 

55 

56 

62 

63 

62 

58 

S9 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

63 

63 

65 

66 

66 

60.0 

FALKVILLE  1  E 

1AX 

79 

BI 

80 

70 

72 

78 

7S 

70 

76 

78 

80 

82 

82 

83 

63 

73 

76 

75 

83 

8S 

65 

87 

90 

90 

90 

90 

90 

86 

66 

63 

80 

81  .4 

MIN 

S9 

52 

54 

59 

49 

52 

59 

60 

57 

57 

54 

56 

SS 

52 

63 

52 

62 

6l 

56 

56 

62 

63 

63 

64 

66 

65 

61 

61 

64 

67 

66 

59.0 

FLORENCE 

MAX 

81 

76 

73 

80 

83 

8D 

74 

78 

78 

83 

83 

84 

78 

85 

70 

76 

80 

84 

87 

68 

89 

90 

90 

90 

69 

90 

BS 

87 

81 

80 

79 

82.4 

MIN 

S2 

42 

51 

52 

4S 
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53 
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51 
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49 
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47 

57 

53 

S3 

51 

52 

57 

57 

se 

SB 

61 

60 

59 

55 

57 

57 

58 

60 

S3.B 

HUNTSVILLE  HSO  AP 

MAX 

79 

78 

71 

75 

77 

76 

73 

74 

77 

78 

78 

80 

77 
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72 
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74 

79 

81 

84 

85 

66 
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88 

88 

89 

84 

65 

82 

81 

82 

79.9 
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S6 

52 

58 

54 

46 

52 

60 
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56 
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60 

SS 

55 

61 

62 

61 

61 

57 

61 

64 

63 

63 

64 

65 

64 

61 

62 

67 

65 

64 

S9.4 

HOULTON  2 

MAX 

80 

79 

71 

78 

60 

76 

74 

76 

78 

82 

83 

82 

60 
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75 

75 

78 

84 

85 

86 
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90 

90 

91 

90 

90 

89 

88 

84 

80 

80 

B2.2 
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58 

60 

61 
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63 
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64 

60 

56 

63 

66 
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63 

65 

66 

65 

64 

63 

69 

65 

67 

60.6 

hUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 

80 

76 

72 

77 

79 

73 

73 

76 

77 

81 

60 

62 

77 

85 

69 

79 

80 

84 

6S 

86 

88 

90 
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BB 

90 
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90 
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66 
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NEH  MARKET  2 
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eo 

79 

75 

79 

60 

76 

80 

84 

82 
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56 

55 

51 
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45 

53 

54 
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60 
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84 
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62 

62 
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60 
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63 
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65 

62.7 

OUNTERSV ILLE 
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82 

81 

78 

76 

77 

78 

77 

74 

79 

79 

60 

84 

80 

80 

61 

77 

77 

79 

83 

87 

BB 

89 

89 

88 

90 

90 

83 

65 

BS 

82 

80 

81  .9 

MIN 

54 

58 

61 

60 

53 

53 

60 

82 

57 

59 

56 

60 

60 

58 

54 

6S 

65 

64 

60 

62 

66 

66 

66 

63 

64 

69 

65 

63 

70 

69 

66 

61  .5 

ONEONTA 

MAX 

60 

82 

61 

69 

78 

77 

79 

74 

77 

75 

80 

82 

83 

80 

62 

73 

77 

76 

81 

85 

87 

88 

89 

90 

89 

91 

90 

64 

64 

83 

83 

81  .6 

MIN 

59 

55 

57 

60 

49 

48 

51 

57 

56 

51 

53 

54 

58 

55 

58 

63 

63 

61 

54 

57 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

61 

63 

66 

62 

58.3 

SAINT  BERNARD 

MAX 

78 

81 

81 

71 

78 

60 

74 

74 

78 

79 

81 

64 

83 

80 

84 

72 

78 

77 

82 

85 

88 

88 

90 

89 

91 

91 

91 

85 

66 

84 

80 

82.1 

MIN 

54 

51 

52 

56 

45 

46 

48 

54 
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50 
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58 
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SS 
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64 
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MAX 

BO 

82 

81 

68 

74 

75 

75 

73 

70 

77 

7B 

80 
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61 

60 

54 

56 

63 

62 

62 

61 

62 

6j 

60 
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60 
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83 
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03 

ALICEVILLE 
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72 

85 

85 

85 

72 

75 

81 

81 

84 

84 

87 

85 

85 

86 

80 

80 

90 

90 

91 

92 

94 

95 

90 

92 

94 

95 

91 

BS 

81 

85. B 

MIN 

59 

SB 

59 

55 

59 

55 

60 

63 

60 

56 

SS 

56 

59 

60 

60 

60 

61 

61 

60 

61 

61 

63 

64 

65 

61 

60 

60 

61 

64 

65 

65 

60.2 

BBNKHEAD  LOCK  AND  DAM 

MAX 

7S 

83 

83 

72 

79 

76 

71 

73 

|0 

80 

81 

62 

65 

83 

64 

80 

74 

79 

79 

85 

88 

89 

89 

91 

90 

91 

91 

86 

84 

84 

79 

82.1 

MIN 

58 

56 

57 

59 

52 

52 

56 

59 

eo 

55 

55 

57 

59 

57 

60 

62 

63 

58 

54 

60 

63 

66 

61 

61 

60 

61 

61 

63 

63 

64 

64 

59.2 

CENTREVILLE  HSMO 

MAX 

74 

83 

82 

70 

79 

68 

70 

71 

79 

82 

81 

83 

84 

85 

81 

61 

77 

79 

83 

85 

87 

88 

89 

91 

90 

91 

92 

B5 

87 

63 

76 

81  .9 

MIN 

60 

60 

61 

59 

55 

56 

58 

61 

63 

61 

56 

58 

60 

60 

61 

64 

64 

61 

57 

59 

65 

62 

63 

65 

66 

67 

63 

64 

66 

67 

67 

61  .6 

CLANTON 

MAX 

78 

83 

84 

73 

79 

72 

72 

71 

78 

82 

84 

65 

85 

86 

84 

81 

76 

82 

83 

67 

87 

89 

91 

90 

91 

92 

92 

87 

88 

82 

82 

83 . 1 

MIN 

60 

60 

63 

59 

54 

S3 

56 

56 

60 

60 

S3 

56 

58 

58 

61 

61 

63 

62 

55 

59 

63 

60 

61 

62 

61 

6S 

61 

63 

65 

66 

64 

59.9 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

74 

79 

7B 

68 

75 

74 

70 

70 

75 

79 

79 

80 

80 

77 

83 

70 

75 

76 

78 

63 

65 

88 

85 

86 

87 

86 

88 

62 

64 

80 

60 

79.2 

MIN 

58 

52 

54 

59 

SI 

52 

58 

56 

57 

58 

56 

60 

55 

55 

SB 

61 

63 

59 

56 

59 

60 

62 

63 

64 

65 

64 

61 

63 

65 

64 

66 

59.2 

FAYETTE 

MAX 

84 

84 

80 

74 

72 

84 

82 

85 

86 

65 

84 

60 

78 

80 

87 

89 

89 

90 

91 

93 

91 

82 

60 

83.9 

MIN 

58 

54 

54 

52 

52 

57 

60 

56 

55 

56 

58 

54 

54 

61 

61 

59 

55 

SS 

60 

62 

62 

61 

63 

63 

63 

62 

63 

63 

65 

58.6 

MALEYVILLE   3  ME 

MAX 

8C 

79 

74 

78 

78 

75 

72 

81 

77 

79 

82 

81 

80 

84 

82 

84 

85 

87 

89 

69 

89 

89 

89 

85 

87 

85 

81 

80 

82  .2 

MIN 

51 

48 

54 

54 

46 

47 

55 

57 

53 

53 

51 

55 

SO 

SI 

56 

53 

56 

60 

59 

59 

59 

59 

56 

S6 

59 

62 

SB 

62 

55.2 

HAMILTON  3  S 

MAX 

75 

81 

80 

72 

79 

79 

73 

74 

79 

83 

82 

83 

83 

80 

83 

74 

77 

79 

85 

86 

87 

89 

90 

90 

91 

89 

90 

87 

89 

83 

79 

82  .3 

MIN 

53 

SI 

51 

56 

49 

49 

56 

59 

57 

52 

52 

52 

52 

51 

51 

61 

61 

57 

52 

52 

59 

SB 

56 

59 

60 

60 

58 

58 

62 

63 

63 

55. 9 

JASPER  4  N 

MAX 

74 

80 

73 

68 

77 

73 

70 

72 

77 

77 

77 

79 

81 

77 

80 

73 

75 

79 

80 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

87 

87 

82 

64 

78 

76 

79  .0 

MIN 

56 

56 

56 

5! 

5( 

50 

S6 

5! 

59 

5' 

55 

59 

5* 

5: 

54 

60 

61 

60 

55 

55 

59 

63 

63 

62 

68 

67 

65 

62 

62 

65 

65 

59.1 

PRATTVILLE 

MAX 

76 

82 

78 

80 

82 

80 

74 

68 

79 

80 

78 

66 

84 

83 

82 

75 

76 

78 

BO 

79 

83 

83 

85 

66 

85 

85 

84 

63 

84 

82 

82 

80.7 

MIN 

62 

64 

62 

64 

56 

58 

60 

62 

6' 

65 

63 

64 

63 

66 

68 

67 

66 

68 

62 

64 

65 

67 

68 

69 

68 

68 

65 

68 

71 

70 

71 

65.1 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

83 

84 

82 

BC 

80 

76 

71 

78 

60 

80 

61 

86 

86 

84 

82 

78 

82 

87 

86 

88 

90 

91 

91 

92 

92 

86 

66 

81 

ai 

79 

83.6 

MIN 

63  60 

64 

60 

64 

S3 

60 

59 

63 

60 

57 

52 

62 

59 

65 

65 

61 

58 

62 

64 

65 

64 

65 

64 

68 

63 

64 

67 

6B 

66 

62.2 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

84 

83 

72 

82 

74 

73 

70 

81 

82 

83 

84 

85 

83 

84 

80 

75 

80 

84 

8S 

88 

BB 

89 

90 

90 

90 

91 

86 

89 

83 

79 

82 

82.9 

MIN 

63  6C 

65 

56 

56 

62 

59 

59 

63 

61 

59 

60 

63 

59 

67 

64 

64 

61 

56 

62 

64 

63 

63 

66 

63 

69 

65 

64 

67 

66 

69 

62.6 
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STflT !0N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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TUSCflLOOSB  OL IVER  OBM 

MRX 

74 

83 

83 

72 

80 

75 

72 

71 

80 

82 

81 

83 

84 

84 

84 

61 

75 

80 

85 

85 

88 

69 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

90 

84 

79 

82.9 

MIN 

61 

59 

58 

59 

56 

56 

58 

60 

62 

60 

58 

58 

60 

59 

59 

64 

63 

61 

58 

60 

58 

65 

64 

67 

64 

65 

65 

66 

70 

65 

66 

61  .4 

VERNON 

MRX 

76 

81 

83 

73 

80 

80 

74 

71 

82 

84 

84 

85 

85 

84 

84 

81 

77 

81 

83 

89 

90 

92 

93 

93 

94 

92 

94 

90 

89 

87 

64 

84  .4 

•          •  • 

MIN 

66 

52 

59 

55 

62 

59 

62 

69 

60 

64 

55 

60 

65 

55 

6 1 

62 

64 

54 

53 

60 

60 

60 

60 

63 

62 

64 

60 

63 

60 

63 

67 

69.0 

ESSTERN  V«LLET  04 

RNNISTON  FAR  RP 

MRX 

63 

85 

71 

80 

78 

79 

76 

77 

79 

82 

85 

86 

87 

77 

79 

76 

79 

81 

90 

91 

89 

93 

92 

95 

93 

85 

64 

69 

83 

85 

82 

83.6 

MIN 

65 

61 

62 

56 

52 

50 

61 

60 

62 

60 

57 

58 

59 

60 

66 

65 

64 

60 

56 

60 

6S 

64 

63 

65 

65 

66 

63 

64 

69 

67 

66 

61  .6 

CRLERR  2  SH 

MRX 

83 

85 

78 

81 

78 

72 

71 

78 

83 

86 

86 

88 

85 

83 

83 

62 

84 

85 

88 

87 

68 

9! 

92 

91 

93 

92 

66 

87 

60 

80 

78 

84.1 

MIN 

63 

55 

61 

57 

50 

51 

62 

56 

61 

59 

53 

65 

60 

63 

60 

60 

65 

56 

57 

64 

69 

66 

63 

64 

60 

62 

63 

61 

66 

68 

65 

60. B 

CENTRE  5  SH 

MRX 

82 

85 

84 

71 

76 

77 

76 

75 

72 

81 

83 

82 

64 

83 

61 

74 

77 

76 

80 

85 

87 

88 

91 

92 

94 

93 

92 

85 

86 

78 

83 

82  .4 

MIN 

61 

56 

60 

60 

SO 

51 

56 

61 

58 

62 

58 

59 

60 

59 

64 

63 

64 

64 

58 

61 

65 

65 

64 

66 

67 

66 

60 

64 

67 

65 

66 

61  .3 

CHILOERSBURG  HTR  PLRNT 

MRX 

8S 

84 

83 

80 

80 

78 

76 

81 

82 

82 

85 

87 

86 

84 

81 

82 

83 

83 

87 

89 

90 

92 

93 

94 

94 

93 

66 

90 

90 

85 

81 

85.4 

MIN 

63 

56 

50 

46 

53 

50 

61 

58 

63 

62 

55 

57 

SB 

56 

67 

63 

51 

47 

56 

59 

63 

63 

63 

64 

63 

66 

63 

63 

69 

69 

64 

59.4 

GROSOEN  STEfln  PLRNT 

MRX 

81 

85 

82 

71 

78 

79 

76 

75 

72 

80 

82 

84 

84 

81 

79 

74 

75 

79 

81 

86 

88 

89 

91 

90 

93 

93 

90 

86 

8: 

80 

84 

82.4 

MIN 

62 

59 

61 

62 

52 

52 

52 

60 

57 

61 

57 

59 

61 

57 

59 

63 

64 

61 

58 

59 

61 

65 

66 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

67 

65 

60.9 

PELL  CITT   1  NNE 

MRX 

77 

83 

81 

70 

79 

76 

75 

75 

79 

79 

82 

85 

83 

62 

78 

78 

75 

80 

81 

85 

86 

87 

88 

90 

90 

90 

67 

83 

87 

81 

81 

81  .7 

MIN 

60 

58 

58 

61 

SO 

SO 

S3 

58 

57 

60 

SS 

54 

55 

54 

54 

62 

63 

60 

64 

54 

57 

62 

62 

61 

62 

62 

63 

61 

61 

67 

61 

58.7 

STLHCRUGR  4  NE 

MRX 

83 

84 

79 

79 

78 

78 

75 

80 

82 

82 

84 

83 

85 

84 

80 

76 

83 

87 

69 

69 

92 

93 

93 

93 

90 

86 

90 

83 

83 

60 

64. 1 

MIN 

64 

55 

63 

57 

52 

48 

60 

56 

62 

63 

54 

55 

52 

57 

66 

61 

58 

53 

57 

62 

60 

60 

61 

63 

64 

64 

62 

70 

69 

63 

59.7 

TRLLROECR 

MRX 

84 

84 

75 

81 

80 

80 

79 

80 

85 

81 

83 

85 

86 

86 

80 

80 

81 

87 

86 

67 

69 

90 

90 

90 

88 

89 

90 

87 

89 

85 

62 

84  .5 

MIN 

60 

53 

48 

52 

47 

52 

49 

56 

61 

55 

52 

55 

57 

65 

59 

56 

SB 

59 

52 

55 

64 

68 

68 

70 

67 

69 

65 

64 

60 

SB. 6 

PIEDMONT  PLRTERU  OS 

RLEXRNOER  CITY 

MRX 

82 

83 

86 

76 

80 

77 

78 

72 

79 

83 

83 

82 

87 

86 

85 

80 

75 

82 

83 

88 

89 

88 

89 

90 

92 

92 

88 

67 

90 

85 

84 

83.9 

MIN 

62 

59 

63 

59 

53 

53 

57 

59 

62 

65 

56 

57 

60 

59 

63 

64 

62 

60 

57 

60 

64 

63 

64 

54 

65 

67 

62 

63 

66 

69 

65 

61  .4 

RSHLRND 

MRX 

78 

78 

80 

73 

76 

73 

73 

72 

74 

79 

80 

80 

61 

81 

78 

76 

72 

76 

78 

84 

83 

86 

87 

88 

88 

66 

62 

64 

88 

84 

81 

80  .0 

MIN 

60 

60 

61 

60 

52 

52 

54 

58 

60 

64 

58 

56 

59 

60 

6 1 

64 

62 

59 

56 

58 

62 

63 

63 

65 

66 

61 

62 

64 

67 

66 

65 

60.6 

CRMP  HILL  2  NW 

MRX 

82 

80 

84 

77 

78 

73 

78 

70 

77 

80 

82 

84 

84 

65 

64 

BO 

76 

80 

61 

65 

BB 

BB 

90 

91 

91 

92 

88 

85 

89 

83 

82 

82  B 

MIN 

61 

61 

62 

61 

51 

47 

52 

S6 

60 

59 

55 

55 

56 

57 

6 1 

62 

61 

60 

54 

56 

62 

62 

62 

63 

63 

64 

60 

62 

64 

69 

65 

59.6 

HEFLIN 

MRX 

80 

83 

82 

70 

78 

78 

79 

77 

74 

79 

81 

82 

82 

63 

80 

75 

75 

75 

80 

85 

88 

85 

88 

90 

91 

92 

84 

83 

81.4 

MIN 

61 

54 

57 

57 

48 

50 

50 

59 

60 

60 

52 

54 

55 

55 

59 

63 

60 

55 

52 

55 

SB 

61 

62 

60 

61 

60 

60 

66 

64 

57.5 

LRFBTETTE 

MAX 

82 

85 

79 

80 

76 

79 

75 

77 

83 

82 

85 

86 

85 

85 

81 

78 

81 

82 

87 

90 

88 

90 

92 

91 

93 

87 

87 

89 

85 

85 

62 

84  . 1 

MIN 

64 

58 

64 

61 

52 

49 

61 

58 

65 

64 

55 

57 

SB 

59 

65 

6 1 

53 

60 

56 

59 

64 

63 

64 

65 

65 

66 

63 

65 

66 

67 

66 

61  .4 

PIRRTIN  ORM 

MRX 

81 

63 

80 

77 

78 

72 

78 

71 

79 

80 

80 

82 

65 

83 

85 

81 

75 

81 

81 

86 

BB 

88 

92 

90 

92 

90 

90 

84 

89 

85 

60 

82  .8 

MIN 

63 

62 

62 

62 

52 

50 

48 

59 

59 

66 

56 

57 

57 

64 

67 

62 

64 

60 

60 

56 

63 

62 

62 

64 

66 

66 

62 

63 

66 

64 

68 

61  .1 

OPELIKR 

MRX 

80 

81 

83 

79 

72 

78 

80 

74 

82 

79 

83 

85 

86 

83 

81 

74 

78 

82 

86 

66 

88 

90 

91 

91 

94 

86 

BB 

89 

84 

85 

83.3 

MIN 

63 

62 

63 

60 

53 

48 

48 

57 

60 

67 

56 

56 

67 

57 

65 

62 

63 

59 

55 

55 

58 

61 

62 

61 

64 

61 

62 

63 

63 

68 

65 

59.8 

ROCKFORD  2  NNH 

MRX 

79 

81 

84 

74 

78 

72 

75 

70 

78 

81 

82 

83 

84 

85 

83 

79 

75 

80 

82 

85 

86 

87 

89 

90 

90 

90 

89 

84 

83 

81 

82 

82.0 

MIN 

S9 

57 

59 

58 

52 

49 

53 

58 

60 

62 

55 

56 

57 

58 

60 

63 

61 

58 

55 

58 

62 

62 

62 

63 

62 

65 

60 

61 

60 

63 

63 

59.1 

ROCK  MILLS 

MRX 

83 

83 

86 

75 

82 

80 

80 

73 

72 

84 

8S 

85 

86 

88 

83 

80 

80 

80 

83 

88 

90 

90 

93 

94 

96 

95 

79 

90 

86 

81 

86 

84  .5 

■          ■  ■ 

MIN 

63 

59 

58 

59 

47 

48 

58 

57 

63 

65 

SS 

54 

56 

55 

65 

60 

62 

56 

53 

55 

55 

S8 

61 

61 

62 

65 

61 

61 

65 

66 

65 

59.0 

PRRIRIE  06 

DRTTON  I  N 

MRX 

79 

83 

85 

72 

81 

72 

75 

70 

83 

84 

64 

86 

87 

B7 

80 

84 

84 

62 

8S 

85 

88 

B9 

92 

93 

92 

93 

94 

89 

91 

84 

79 

84  .3 

MIN 

57 

60 

65 

59 

54 

57 

60 

S9 

56 

59 

54 

60 

59 

62 

63 

60 

60 

58 

54 

61 

61 

60 

62 

63 

61 

66 

63 

61 

64 

64 

65 

60.3 

OEMOPOLIS  LOCK  RNO  ORM 

MRX 

76 

82 

83 

71 

80 

73 

71 

74 

83 

83 

81 

84 

86 

85 

81 

81 

80 

81 

84 

87 

87 

08 

90 

92 

91 

92 

92 

88 

90 

84 

78 

83  .2 

MIN 

60 

59 

60 

61 

56 

58 

59 

61 

61 

60 

56 

56 

59 

6 1 

64 

62 

62 

60 

57 

57 

64 

63 

63 

64 

64 

64 

66 

64 

63 

67 

67 

61  .2 

GfllNESV ILLE 

MRX 

75 

83 

83 

70 

80 

70 

72 

73 

82 

82 

83 

85 

86 

85 

84 

81 

80 

81 

65 

87 

86 

88 

90 

91 

91 

92 

92 

88 

90 

85 

79 

83.3 

MIN 

60 

59 

62 

61 

58 

59 

61 

63 

62 

61 

58 

60 

60 

6 1 

63 

65 

64 

6 1 

60 

62 

66 

66 

67 

66 

65 

71 

65 

66 

69 

66 

68 

63.1 

OREENSBORO 

MAX 

85 

86 

82 

81 

69 

70 

73 

82 

83 

84 

87 

88 

85 

87 

82 

80 

83 

86 

89 

87 

89 

91 

91 

92 

93 

95 

87 

90 

84 

79 

86 

84  .7 

MIN 

61 

62 

61 

62 

58 

58 

64 

62 

57 

59 

61 

64 

63 

66 

66 

64 

65 

62 

57 

64 

65 

64 

65 

66 

64 

70 

65 

65 

67 

68 

69 

63.4 

MRYNEV ILLE 

MRX 

78 

80 

84 

74 

81 

69 

74 

75 

79 

81 

84 

86 

87 

87 

82 

80 

80 

82 

64 

BB 

66 

88 

90 

92 

90 

92 

92 

85 

90 

85 

63 

83  .5 

MIN 

60 

61 

63 

63 

57 

57 

58 

62 

64 

65 

58 

60 

62 

63 

67 

65 

63 

63 

59 

62 

65 

65 

66 

67 

6S 

68 

65 

65 

68 

68 

68 

63.3 

L I V INGSTON  2  SH 

MRX 

83 

83 

78 

81 

81 

74 

75 

79 

83 

81 

85 

86 

90 

85 

81 

81 

75 

83 

89 

87 

86 

88 

92 

65 

93 

87 

91 

92 

90 

69 

68 

84  .5 

MIN 

57 

58 

64 

59 

56 

58 

63 

61 

57 

60 

54 

58 

58 

59 

65 

6 1 

62 

5 1 

55 

60 

63 

65 

65 

65 

60 

60 

58 

55 

60 

60 

66 

59.8 

HRRION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

79 

83 

85 

71 

79 

69 

70 

73 

79 

83 

83 

84 

87 

86 

81 

83 

79 

81 

84 

87 

87 

67 

90 

91 

90 

92 

93 

88 

9 1 

63 

75 

83.0 

MIN 

60 

61 

62 

61 

57 

58 

58 

61 

63 

62 

57 

59 

61 

62 

62 

64 

66 

62 

58 

S9 

65 

65 

65 

66 

65 

69 

65 

65 

66 

68 

68 

62.5 

MINTER  3  NH 

MRX 

77 

81 

82 

84 

80 

70 

74 

75 

82 

81 

82 

65 

87 

86 

83 

83 

83 

82 

84 

88 

89 

93 

87 

9 1 

62 

84 

82  .9 

MIN 

62 

62 

61 

63 

58 

S8 

60 

62 

62 

64 

60 

S9 

62 

62 

65 

65 

67 

64 

60 

60 

66 

64 

64 

64 

69 

69 

62.8 

nONTOOMERT  HSO  RP 

MRX 

79 

82 

72 

78 

67 

74 

73 

78 

80 

83 

85 

84 

83 

83 

80 

80 

80 

82 

84 

85 

86 

87 

89 

90 

88 

89 

84 

67 

84 

83 

79 

SI  .9 

MIN 

66 

64 

66 

61 

SB 

SS 

61 

61 

65 

64 

58 

63 

62 

67 

66 

64 

66 

64 

60 

63 

68 

67 

67 

67 

66 

68 

65 

66 

70 

67 

67 

64.3 

SELMR 

MRX 

83 

85 

80 

82 

80 

72 

75 

80 

83 

85 

86 

88 

86 

85 

83 

80 

83 

85 

87 

87 

90 

92 

93 

93 

94 

93 

88 

92 

89 

83 

80 

85.2 

MIN 

65 

62 

61 

64 

60 

57 

69 

60 

62 

63 

57 

65 

64 

67 

67 

64 

65 

63 

59 

67 

69 

70 

70 

66 

65 

69 

64 

68 

68 

68 

68 

64.7 

UNION  SPRINGS  4  S 

MRX 

82 

80 

85 

82 

86 

69 

78 

76 

86 

84 

86 

85 

88 

85 

86 

78 

82 

80 

78 

86 

90 

89 

91 

91 

92 

93 

92 

91 

92 

87 

85 

85.0 

■          ■  • 

MIN 

62 

63 

62 

63 

S8 

54 

S6 

60 

63 

62 

52 

58 

59 

65 

64 

62 

64 

63 

60 

62 

63 

64 

67 

65 

67 

64 

63 

64 

65 

66 

66 

62.1 

COflSTRL  PLAIN  07 

RNORLUSIR  1  NH 

MRX 

81 

82 

89 

79 

80 

70 

79 

82 

83 

85 

8S 

88 

89 

88 

82 

84 

63 

88 

83 

89 

90 

91 

92 

94 

92 

94 

92 

89 

92 

87 

87 

86.1 

MIN 

62 

SS 

se 

62 

57 

S3 

61 

61 

57 

60 

54 

60 

59 

59 

61 

63 

64 

59 

55 

SB 

59 

59 

60 

60 

60 

59 

61 

82 

63 

64 

66 

S9.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STRTION  INOEX 


7 


DAILY  TEMPERflTURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

% 
<r 

K 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

g 

1 0 

1  \ 

1  2 

1  3 

\  4 

1  5 

1  6 

1 7 

1  8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UJ 

(E 

RTHORE 

nBX 
MIN 

61 
6 1 

83 
63 

68 

67 

83 
63 

82 
65 

73 
6 1 

80 
66 

60 
63 

82 
66 

67 
65 

65 
62 

87 
66 

88 
66 

69 
66 

63 
62 

84 
64 

86 
63 

83 
63 

87 
60 

90 
64 

90 
65 

89 

93 
67 

93 
67 

92 
65 

93 
67 

94 

65 

91 

92 

87 
67 

83 
68 

86. 4 
64.7 

BERTRICE  1  E 

HBX 
MIN 

64 

66 

80 
67 

86 
69 

85 
69 

80 
67 

78 

74 

67 

76 
68 

79 
67 

61 
69 

82 
67 

84 

70 

63 
69 

66 
66 

67 
69 

89 
69 

90 

89 

90 

69 

90 

91 

91 

90 

90 

BB 

69 

85 

84 

89 

B9 

B5.4 
6B.6 

BRBNTLET 

MBX 
MIN 

62 

63 
56 

66 

63 

86 
62 

61 

57 

73 
54 

79 
59 

BO 
60 

82 
60 

63 
6 1 

85 
64 

67 
62 

68 

6 1 

66 

62 

83 
65 

84 

65 

83 

82 

84 

88 

90 

90 

91 

92 

93 

94 

94 

B9 

92 

BS 

BB 

66. 0 
61  .4 

BREHTON  3  SSE 

MAX 
MIN 

66 
62 

91 
55 

67 
64 

85 
63 

62 
6 1 

80 
56 

93 
66 

84 

62 

87 
60 

87 
65 

90 
57 

90 
62 

89 
6 1 

67 
60 

86 
66 

88 
63 

87 
6 1 

89 
58 

93 
55 

93 
58 

93 
60 

94 

56 

94 

6  ] 

95 
60 

98 
60 

96 
62 

91 
60 

94 

88 

87 

79 

BB.8 
61  .1 

CnnOEN  3  NH 

MBX 
MIN 

77 
60 

81 

60 

84 

60 

73 
60 

63 
56 

72 
55 

77 
59 

76 
6 1 

61 
62 

82 
62 

84 

58 

65 
57 

87 
60 

87 
6 1 

85 
63 

B2 
64 

82 
62 

83 

5d 

85 
57 

89 
SB 

BB 

58 

90 
59 

92 

91 

93 

93 

93 

85 

92 

BS 

BS 

B4.6 

60.7 

CMBTOM  3  N 

MBX 
MIN 

82 

65 

83 

60 

80 

78 

76 

62 

64 

62 

83 
59 

85 
58 

65 
60 

66 
60 

62 
62 

82 
65 

Bl 
6 1 

82 
60 

85 
60 

88 
56 

88 

89 

91 

91 

90 

92 

92 

91 

90 

88 

77 

Bl 

84.9 

61  .7 

MAX 
MIN 

80 
6S 

79 
64 

78 
60 

60 
62 

82 
63 

78 
56 

7B 
6 1 

72 
62 

77 
65 

80 
65 

80 
62 

61 
65 

81 
63 

82 
65 

84 

69 

80 
66 

78 
63 

80 
63 

80 
62 

83 
65 

88 
67 

85 
67 

69 
68 

90 
69 

92 
69 

92 
67 

69 
63 

69 
65 

89 
66 

84 

89 
67 

82. 9 
64.5 

ENTERPRISE 

MAX 
MIN 

EUFflULfi  WILDLIFE  REF 

MAX 
MIN 

83 
65 

62 
59 

85 
S9 

65 
60 

81 
54 

72 
53 

60 
55 

73 
60 

79 
64 

85 
62 

83 

60 

83 
58 

83 
60 

83 
62 

83 
68 

82 
69 

61 
59 

80 
58 

81 
60 

86 
59 

68 

62 

69 
62 

91 
64 

90 
63 

94 

65 

92 
65 

90 
6 1 

89 
63 

9i 
67 

85 
69 

88 
7 1 

64.4 

61  .8 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

79 
64 

61 
62 

84 

63 

72 
65 

79 
63 

67 
58 

77 
6 1 

79 
63 

60 
63 

82 
62 

83 
6 1 

63 
6 1 

84 

62 

86 
62 

82 
65 

61 
62 

83 
66 

82 
62 

63 
59 

86 
60 

69 
63 

66 
64 

88 

55 

89 
66 

90 
66 

91 
66 

90 
65 

88 
64 

89 

65 

83 
68 

82 
68 

83.2 
63.4 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

81 
62 

81 
6 1 

86 
62 

77 
62 

81 
64 

72 
58 

76 
62 

79 
62 

62 
63 

85 
63 

84 

62 

85 
65 

85 
6 1 

86 
63 

85 
66 

82 

65 

83 
63 

83 
59 

85 
58 

88 

62 

69 
65 

90 
62 

91 
64 

94 

65 

92 
64 

93 
65 

92 
64 

88 
64 

91 
67 

BS 
67 

81 

6 1 

BS.O 
62.9 

GENEvn 

MAX 
MIN 

GILBERTOHN 

MAX 
MIN 

81 

83 

80 

81 

80 

75 

75 
67 

76 
56 

83 
6 1 

82 
6 1 

83 
57 

84 

60 

84 

60 

89 
63 

85 
67 

79 
6 1 

80 
64 

84 

56 

66 
56 

65 
64 

87 
64 

66 
62 

90 
64 

86 
64 

89 
64 

69 
64 

89 
64 

90 
65 

90 
64 

87 
67 

83 
69 

84.1 
62. S 

GREENVILLE 

MBX 
MIN 

HEBDLBND 

MAX 
MIN 

67 
65 

83 
63 

67 
68 

85 
63 

84 

59 

72 
56 

62 
62 

76 
62 

82 
61 

86 
66 

83 
62 

87 
64 

69 
65 

86 
65 

87 
70 

84 

65 

76 
64 

85 
65 

63 
62 

88 

65 

90 
65 

90 
67 

92 
68 

94 

68 

95 
67 

93 
68 

92 
64 

90 
66 

92 
69 

86 
68 

BB 
68 

86.3 
64. B 

HIGHLRNO  HOnE 

MAX 
MIN 

82 

80 

66 

77 

60 

69 

77 

76 

80 
62 

63 

85 

86 
62 

67 
6 1 

65 
6 1 

86 
62 

82 
65 

79 
6 1 

81 
6  1 

64 

6 1 

67 
6 1 

69 
62 

89 
64 

92 
65 

93 
66 

92 
66 

93 
68 

94 

6 1 

88 

6 1 

91 
65 

64 

65 

B3 
67 

84. S 
62.2 

OZBRK  6  NNH 

MAX 
MIN 

80 

88 

83 

81 

80 

80 

77 

61 

85 
65 

65 
66 

87 
63 

86 

65 

68 

63 

84 

63 

81 
66 

80 
64 

62 
66 

83 
63 

69 
64 

90 
55 

89 
65 

92 
67 

93 
69 

96 
72 

95 
69 

91 
65 

90 
62 

92 
68 

66 
67 

65 
66 

81 
67 

as. 9 

64.7 

MIN 

THOnflSVILLE 

MAX 

80 
60 

63 
59 

86 
60 

73 
60 

83 
60 

77 
58 

75 
59 

75 
61 

62 
62 

83 
60 

64 

57 

87 
59 

68 
61 

66 
62 

82 
65 

81 
62 

79 
62 

61 
59 

86 
57 

89 
SB 

90 
62 

91 
63 

91 
63 

92 
66 

93 
64 

93 
65 

94 

66 

69 
64 

92 
64 

84 

66 

79 
67 

84.6 
61  .6 

TROT 

MAX 

niN 

80 
64 

86 
62 

79 
65 

79 
62 

76 
60 

78 
56 

75 
63 

74 

61 

61 
63 

83 
65 

65 
59 

66 
65 

85 
61 

84 
64 

82 
67 

78 
63 

Bl 
65 

82 
62 

86 

61 

88 
64 

90 
65 

87 
67 

91 
67 

92 
67 

93 
66 

91 
64 

67 
62 

91 
66 

84 

68 

84 

66 

78 
68 

83. 7 
63.9 

HHBTLET 

■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

89 

87 

86 

68 
59 

85 
58 

84 

55 

77 
62 

72 
6 1 

66 
60 

69 
6 1 

89 
65 

67 
64 

89 
58 

66 
57 

85 
SB 

89 
59 

66 
62 

90 
60 

89 
59 

90 
55 

92 
59 

91 
60 

93 
62 

94 

68 

93 
65 

94 

61 

93 
62 

94 

65 

95 
69 

93 
66 

90 
60 

88  .7 
60.8 

GULF  08 

Bflr  niNETTE 

MAX 
MIN 

65 

88 

61 

82 

79 

83 

60 

80 

85 

63 
64 

88 
63 

86 
68 

87 
65 

80 
68 

62 

65 

82 
64 

81 
65 

86 
64 

BB 

63 

67 
67 

88 

67 

91 
66 

91 
69 

92 
66 

92 
68 

93 

70 

91 
67 

90 
68 

86 
69 

81 

67 

7S 
68 

85.3 
65. 6 

COOEN 

MAX 
MIN 

FfllRHOPE  2  NE 

MAX 
MIN 

80 
60 

66 
62 

61 
66 

80 
64 

78 
66 

63 
64 

64 

73 

79 
64 

84 

66 

B3 
64 

65 
62 

65 
65 

83 
62 

83 
67 

82 
66 

62 
64 

62 
66 

85 
63 

86 
68 

67 
65 

87 
65 

89 
63 

91 
66 

88 
66 

90 
66 

90 
66 

6B 

65 

90 
65 

67 
70 

81 
68 

78 
68 

64. 4 

65.3 

FORT  nORGBN 

MAX 
MIN 

75 
59 

65 
69 

66 
70 

86 
68 

62 
70 

83 
70 

64 

73 

84 

69 

82 
69 

64 

70 

65 
70 

65 
70 

86 
71 

84 

73 

63 
69 

64 

66 

84 

73 

BS 
76 

65 
74 

86 
74 

87 
74 

89 
75 

92 
76 

91 
79 

90 
79 

91 
80 

92 
73 

90 
75 

91 
76 

90 
75 

86 
71 

86.0 
72.3 

MOBILE  NSO  BP 

MAX 
MIN 

80 
62 

87 
63 

63 
69 

82 
65 

75 
66 

83 
70 

62 
66 

82 
68 

65 
67 

85 
64 

86 
65 

65 
69 

86 
66 

81 

70 

80 
68 

61 

67 

84 

67 

87 
64 

BB 

65 

67 
66 

87 
66 

91 
67 

91 
70 

91 

71 

91 
69 

93 
70 

91 
70 

91 
69 

87 
71 

80 
71 

BO 

70 

85.2 
67.7 

ROBERTDBLE 

MAX 
MIN 

82 
61 

62 

6,T 

66 
60 

81 
64 

81 
64 

75 
64 

82 
66 

82 
65 

BO 
66 

84 

65 

65 
63 

86 
63 

84 

63 

66 
63 

61 
67 

61 

67 

82 
64 

82 
62 

86 
62 

86 
65 

87 
65 

88 
64 

91 
64 

90 
66 

91 
66 

92 
67 

93 
66 

92 
66 

91 
66 

as 

69 

Bl 
69 

85.1 
64  .6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INOEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

RLRSnHR 

HBT  1976 


X 

DRT 

OF  MONTH 

UJ 
O 

STRTION 

o 
1  IN  1 

Tini 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

1  s 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

UJ 
C 

nuauRN  ncRONonr  rnRti 

2 

nRx 
niN 

85 
69 

87 
66 

88 

66 

78 
66 

84 

63 

75 
59 

83 
58 

74 

65 

78 
64 

86 
69 

84 
64 

90 
67 

94 

66 

98 
68 

93 
70 

82 
69 

78 
69 

85 
66 

85 
60 

93 
66 

93 
68 

92 
70 

96 
70 

102 
72 

104 

75 

107 
79 

108 

77 

95 
70 

94 

72 

88 

73 

87 
72 

89.2 
68-0 

4 

nnx 
niN 

82 
68 

81 
69 

82 
67 

76 
69 

80 
65 

73 
61 

78 
62 

72 
67 

75 
66 

83 
70 

80 
67 

87 
68 

89 
69 

92 
70 

88 
73 

80 
71 

75 
70 

80 
70 

82 
68 

87 
68 

88 

70 

88 

73 

90 
73 

97 
75 

100 
79 

101 
80 

101 
80 

91 
72 

90 
74 

84 

75 

84 
74 

85.0 
70.4 

e 

MRX 
MIN 

77 
67 

77 
64 

78 
65 

74 

69 

77 
66 

70 
63 

73 
61 

70 
67 

72 
64 

78 
69 

78 
68 

80 
64 

83 

70 

90 
67 

83 
68 

77 
68 

73 
6b 

75 
68 

78 
69 

82 
67 

82 
55 

83 
75 

85 
66 

90 
71 

93 
77 

96 
77 

94 

77 

85 
71 

85 
70 

80 
68 

81 

67 

80.6 
68.3 

HEROLRNO 

4 

HRX 
t1  IN 

86 
69 

83 
71 

87 

70 

85 
69 

84 

69 

71 
65 

80 
64 

75 
69 

79 
68 

83 
69 

83 
73 

86 
72 

89 
74 

89 
73 

90 

72 

82 

72 

7S 
71 

82 

70 

81 

71 

86 
70 

90 
71 

85 

73 

89 
74 

92 
75 

95 
80 

94 

78 

91 
73 

87 
72 

90 
75 

85 
74 

87 
75 

8S.2 
71  .6 

TMORSBT  EXP  SIRTION 

4 

MRX 
MIN 

83 
68 

86 
67 

85 
70 

82 
66 

78 
SS 

73 
62 

71 
68 

80 

65 

81 
69 

84 

65 

85 
66 

86 
65 

88 
68 

86 

67 

83 
71 

82 
70 

82 
68 

81 
69 

85 
66 

87 

70 

88 

70 

91 
71 

95 
71 

95 
73 

98 
73 

101 
76 

95 
73 

98 
74 

90 
73 

87 
72 

88 
72 

86.3 
68.8 

HINFIELD  2  SH 

4 

MRX 
MIN 

73 
64 

80 
63 

81 

62 

71 
64 

81 
62 

78 
62 

68 
64 

70 
65 

77 
65 

78 
64 

80 
62 

83 
64 

65 
66 

86 
66 

80 
66 

77 
68 

75 
68 

80 
66 

85 
66 

87 
65 

88 

70 

91 
72 

92 
72 

93 
74 

93 
74 

91 
74 

94 
74 

91 
73 

90 
75 

84 

73 

79 
72 

82.6 
67.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

2  (r  o 

2 

4 

g 

g 

7 

g 

g 

10 

1 2 

1 5 

1 6 

J  7 

1 8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

3 1 

■     ■  ■ 

PIEDMONT  PLBTERU 

OS 

nnRTIN  ORH 

Evnp 

-0; 

•  IC 

.01 

.02 

.  1  4 

.07 

.00 

.  1 6 

.06 

.  1 6 

.2( 

.2( 

.  16 

.21 

.25 

.2C 

.  1  ( 

.  16 

.  1 6 

.  1 2 

.  12 

■  OS 

.2( 

.  1 5 

-0( 

.02 

3 . 76B 

UINO 

16 

10 

32 

1 3 

I  4 

6 

7 

g 

1  f 

32 

24 

10 

12 

1  e 

9 

14 

1  7 

8 

20 

1  4 

5 

10 

10 

7 

5 

4 

21 

I  1 

5 

16 

5 

402 

■      •  ■ 

PRHIR IE 

06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

ORH 

E»np 

.05 

.25 

.05 

.05 

.08 

.26 

.14 

.17 

.18 

.25 

.21 

.26 

.13 

.  1 1 

.08 

.26 

.27 

.23 

.18 

.29 

.20 

.26 

■  29 

.27 

.33 

.23 

.27 

.  1  1 

.10 

S.56 

H[NO 

3C 

3 

1 

2 

5 

6 

1 1 

16 

26 

12 

2 

10 

0 

1 

8 

9 

12 

3 

8 

6 

1 

2 

2 

0 

4 

2 

9 

1 

3 

8 

e 

2 1 1 

HBX 

71 

84 

87 

78 

88 

75 

70 

71 

87 

88 

90 

95 

95 

96 

84 

87 

88 

91 

96 

99 

95 

96 

99 

100 

98 

99 

100 

98 

98 

91 

78 

69  ■  4 

niN 

62 

62 

63 

63 

63 

62 

63 

64 

65 

65 

64 

66 

67 

67 

67 

68 

68 

66 

65 

65 

75 

70 

69 

69 

72 

70 

71 

70 

70 

70 

69 

66  ■  6 

■      ■  ■ 

OULF 

08 

FfllRMOPE  2  NE 

EVRP 

■  11 

.20 

.12 

.13 

.11 

.07 

.10 

- 

.11 

.16 

.20 

.20 

.17 

.18 

.26 

.27 

.21 

.22 

.21 

.21 

.29 

.27 

.24 

.27 

.25 

.13 

.21 

5.646 

H[NO 

23 

19 

14 

26 

16 

IS 

6 

26 

10 

21 

17 

7 

17 

6 

16 

1  1 

25 

29 

33 

15 

1  1 

12 

9 

14 

13 

17 

18 

15 

6 

18 

24 

510 

HRX 

85 

95 

90 

86 

82 

86 

85 

82 

89 

88 

92 

94 

92 

92 

90 

92 

90 

92 

95 

97 

95 

95 

99 

98 

100 

98 

97 

97 

94 

88 

78 

91  .4 

ntN 

63 

66 

70 

76 

69 

66 

73 

68 

70 

68 

6B 

72 

70 

72 

69 

69 

71 

68 

70 

71 

71 

71 

73 

72 

70 

71 

69 

71 

74 

71 

70 

70-1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


S  T  0  T  T  DM 
u  1  n  1  i  u  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  ni  1  M  T  Y 

U  U  U  In  1  1 

UJ 

o 

~ 

OH 
CD 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

UUUI_I\  V 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIRL 
CSEE  NOTES  1 

RBBEVILLE    1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

1  5 

465 

7A 

C 

JOHN  S  RICHBURG 

flODISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

1  3 

87 

I  I 

795 

C 

PROF.   PALMER  GOOSEY 

flLBERTfl 

0  1  40 

07 

WILCOX 

1 

32 

!  4 

87 

25 

1  75 

7A 

C 

SIDNEY  J.   HARDY.  SR. 

flLBERTVlLLE  2  SE 

0  1  48 

02 

MARSHALL 

12 

34 

1  4 

86 

1  0 

1  :  40 

5P 

5P 

H 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

flLEXflNDER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7A 

H 

HENRY  0  .  DENHAM 

flLICEVILLE 

0  1  78 

03 

PICKENS 

13 

33 

07 

88 

08 

140 

7A 

7A 

H 

ROBERT  FERGUSON 

flNDRLUSIfl   1  NW 

0252 

07 

COV INGTON 

6 

3  1 

1  9 

86 

30 

260 

8A 

8A 

H 

JAMES  P.  GILLIS 

flNNISTON  FAR  flP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

599 

M  I  D 

M  I  D 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

flRLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

1  3 

500 

7A 

MRS.   DORA  R.  DAVIS 

RSHLflND 

0369 

05 

CLAY 

1  1 

33 

1  5 

85 

50 

1080 

7a 

7A 

C 

H 

GEORGE  M.  BURNS 

ATHENS  2 

0395 

01 

L  IMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

flTMORE 

0407 

07 

ESCAMBIA 

8 

31 

01 

87 

30 

294 

9A 

9A 

C 

H 

RADIO  STATION  WATM 

AUBURN  nORONOMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

1  1 

32 

1  5 

85 

30 

652 

C 

LESLIE  J.  JONES 

flUTflUGflVILLE  3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

4  1 

200 

6A 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BONKHEflO  LOCK  AND  DRN 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7A 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

3  1 

44 

87 

1  2 

1  78 

7A 

7A 

MARY  L.  BAYLES 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

0  1 

LIMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

7A 

7A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

c 

CARL  YERBY 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

0 1 

540 

6P 

6A 

H 

PAUL  MOSES 

BILLINGSLEY   I  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  WSO  AP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOAZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

1  3 

86 

1  0 

1070 

7A 

c 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRANTLEY 

1  069 

07 

CRENSHAW 

6 

3 1 

35 

86 

1  6 

274 

8A 

8A 

H 

R.  E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCAMB  I  A 

5 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

6A 

H 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

12 

34 

56 

85 

43 

670 

8A 

8A 

H 

INACTIVE  10/9/74 

BROOKWOOO 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

I  6 

87 

1  7 

605 

7A 

MRS.   WILLIE  M.  STYRON 

BRUNDIDGE 

1  1 78 

07 

PIKE 

5 

3 1 

43 

85 

49 

5  1  0 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

CRLERA  2  SW 

1  288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NW 

1  30 1 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

235 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL  2  NW 

1  324 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

4  1 

680 

6A 

6A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1  377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7A 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  5  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

7A 

7A 

H 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE  WSMO 

1 525 

03 

BIBB 

3 

32 

54 

87 

1  5 

456 

7A 

7A 

WEA  SERV  MET  DBS 

CHATOM  3  N 

1566 

07 

WASH  I NGTON 

1  3 

31 

30 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

GRADY  C  .  YOUNG 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

418 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1 690 

07 

MONROE 

1 

3 1 

32 

87 

3 1 

183 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLANTON 

1 694 

03 

CHILTON 

7 

32 

5  1 

86 

38 

580 

7A 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLINO 

CLAYTON 

1 725 

07 

BARBOUR 

5 

3 1 

53 

85 

28 

596 

8A 

8A 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

COOEN 

1 803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

1  3 

1  2 

5P 

5P 

H 

ROYAL  EAVES 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1 807 

07 

GENEVA 

5 

3  1 

1  I 

85 

56 

250 

7A 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

0  1 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

C 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

1  849 

02 

DE  KALB 

7 

34 

1  5 

85 

53 

750 

5P 

R  0  HEARD 

CORDOVA 

1  940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

1  1 

334 

7A 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

26 

88 

23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

OAOEV ILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

49 

85 

45 

630 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

OADEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

46 

7  30 

c 

RUFUS  P.  PLESS 

DAYTON   I  N 

2  1 88 

06 

MARENGO 

1  3 

32 

22 

87 

38 

230 

7  A 

7A 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

1  1 

33 

26 

85 

42 

1 030 

7A 

WILLIAM  H  EVANS 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

1  3 

32 

3 1 

87 

50 

1  00 

6  A 

6A 

6A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

3  1 

1  2 

85 

2  1 

300 

c 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

0  3 

WINSTON 

2 

34 

1 0 

87 

24 

800 

7  A 

7  A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

ARTHUR  C  BRUNSON 

ELROO 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

1  3 

33 

15 

87 

48 

252 

7A 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

3  1 

1  9 

85 

52 

4  1  0 

5P 

5P 

CGH 

MRS  CLYDE  F  JACKSON 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8A 

8A 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7A 

7A 

H 

SAM  P  ROBISON 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STR 

FALKVILLE    1  E 

2840 

01 

MORGAN 

1  2 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN  M  DUNAWAY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

1  3 

33 

4  1 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

1  2 

34 

48 

87 

4  1 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

1  4 

88 

01 

10 

7R 

7A 

c 

H 

JOAN  M  RIDDLE 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

8A 

c 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7A 

7A 

H 

MERRILL  J  BEARD 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6A 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

1  3 

32 

49 

88 

09 

1  30 

7A 

7A 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

5 

31 

02 

85 

51 

1  10 

7A 

7A 

H 

J  R  BELL 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHIND  STRTION  INDEX 
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STRTION  INDEX 


PLRBRMR 
MPY 


1975 


INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

cr 
z 

a: 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

EVRP. 

SPECIAL 
(SEE  NOTES! 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7R 

T.   E.  MASON 

3308 

07 

CHOCTfiW 

13 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

ALTON  G.  LAND 

3430 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

1  3 

300 

6R 

ALABAMA  POWER  CO. 

351  1 

06 

HRLE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J.  RRRINGTON 

3519 

07 

□  l 1 T|    p  p 

C 
D 

31 

49 

86 

38 

445 

7A 

7A 

C 

H 

Q  cr  "7  o 

MRRSHRLL 

12 

J4 

o  n 

ob 

1  Q 

C  T  Q 

4P 

A  O 

*t  r 

H 

RRDIO  STRTION  WGSV 

3578 

02 

MRRSHRLL 

12 

34 

22 

86 

17 

605 

c 

TVR-765 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

15 

87 

37 

950 

5P 

5P 

c 

H 

JIM  WRLKER 

3645 

03 

MRRION 

13 

34 

06 

87 

59 

435 

7A 

7R 

c 

H 

EDDIE  L.  PERRCE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

c 

JAMES  E  MC  CRRVY 

3748 

06 

LOWNOES 

1 

32 

1  1 

86 

36 

180 

7A 

7fl 

H 

DAISY  D  MITCHELL 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7A 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

377S 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

8A 

H 

CITY  OF  HEFLIN 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

7A 

7A 

H 

CHARLES  R.  PORTER 

3842 

05 

1  1 

I  I 

33 

32 

85 

24 

1  175 

7A 

nnLUiN    L»  UIIO 

Q  Q  Q  Q 

U  1 

FRRNKL  IN 

13 

34 

20 

87 

56 

840 

7  A 

MARY   N.  AVERY 

4064 

01 

MADISON 

12 

34 

42 

86 

35 

600 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

4193 

07 

CLARKE 

13 

31 

30 

87 

52 

220 

8R 

c 

ALLIED  PAPER  INC 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

590 

7A 

c 

MARY  LOU  WILKERSON 

4226 

03 

WRLKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7A 

7fl 

H 

JRMES  R.  BRITAIN 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

4431 

07 

COFFEE 

10 

31 

14 

86 

1  1 

270 

7R 

FRED  W.  WOOD 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS  MRYMIE  LRNDRUM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

6A 

ALRBAMR  POWER  CO. 

4619 

02 

j[irrci\oui'i 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

CHEROKEE 

7 

D  4 

1  1 

85 

4  6 

589 

7  A 

RUFUS  M.  5EWELL 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

12 

160 

7A 

7A 

H 

8.   B.   WILLIAMSON.  JR. 

4884 

07 

BRRBOUR 

5 

31 

48 

85 

33 

470 

8A 

JOHN  8.  ARD 

4976 

01 

MRDISON 

12 

34 

42 

86 

45 

580 

5P 

5P 

H 

CLOSED  4/30/75 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

51 

654 

7fi 

RLABRMA  POWER  CO. 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

173 

7R 

c 

MARION  FISH  HATCHERY 

5121 

06 

DRLLAS 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

7A 

7R 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

5140 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

ALRBAMR  POWER  CO. 

5172 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

14 

86 

01 

190 

7R 

HOUSTON  FLOYD 

5354 

07 

rinnr  tpw 

c^  1  1  Li  I—  1  n  n 

1  3 

31 

56 

88 

27 

350 

7A 

LnNtOl     n.  LHNU 

c^    Q  "7 

c)  J  y  / 

ud 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

3  I 

4  90 

c 

RLFRED  S.  RDRMS 

5439 

06 

MACON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

8A 

JRMES  M.  WALKER 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7A 

7A 

H 

HENRY   J.  YATES 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

41 

88 

15 

21  1 

MID 

MID 

c 

HJ 

NA1L  WEATHER  SERVICE 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7R 

MURICE  P  JETER  JR 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

221 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

5625 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

17 

660 

c 

TVR-381 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

6P 

6P 

H 

JOHN  M.  KELLY 

5749 

01 

rni  RFRT 

u  u  L.  u  t.  r\  1 

1 2 

34 

45 

87 

37 

536 

MID 

MID 

H 

rtU.    HVIHIION  HDENCY 

OOD  / 

n  1 

MADISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

H.   WRYNE   MC  FRRLEN 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

36 

210 

7R 

GRRLRNO  THOMPSON 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7A 

7fi 

H 

LONNIE  R.  NORRIS 

6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

7A 

7A 

H 

RRDIO  STRTION  WJHO 

6218 

07 

ORLE 

5 

31 

31 

85 

41 

470 

5P 

5P 

H 

CHARLES  H.  CRRROLL 

6226 

02 

JRCKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

TVR-69 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86 

4  1 

798 

7R 

GEORGE  T.  POSEY 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

7A 

7R 

H 

NORMRN  A.  VAUGHN 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5R 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

6370 

07 

MnNRflF 

1  1  U  11 1\  U  l_ 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

c 

MRS  .   M I NTA  EDO  I NS 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

5P 

5P 

H 

PHENIX  CITY  WATER  WORKS 

64  1  4 

03 

PICKENS 

13 

33 

13 

88 

15 

165 

7A 

MRS  GRACE  ONEAL 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7A 

MRS.   EVA  R.  RAY 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

MRS  .  ENA  C .  PAUL 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7A 

7A 

GH 

INRCTIVE  4/30/75 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7A 

JAMES  E  FISCHER 

6640 

03 

AUTRUGR 

1 

32 

29 

86 

29 

295 

8A 

8A 

H 

RRDIO  STATION  WPXC 

6805 

01 

FRANKL IN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO 

6833 

01 

MADISON 

12 

34 

35 

86 

36 

573 

MID 

MID 

H 

REDSTONE  RRSENRL 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

88 

01 

228 

7R 

RRIFORD  C .  MC  COOL 

6937 

07 

COV I NGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

7R 

JIMMY  W.  WAGES 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

RLRBAMA  ELECTRIC  COOP 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

32 

87 

39 

155 

6R 

6R 

H 

JOHN  K  LASSITTER 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

1  4 

670 

7R 

7R 

H 

CHARLES  W.  MCEWEN 

STATION 


GEORGIRNNR 
GILBERTOWN 
GORGflS 
GREENSBORO 
GREENV ILLE 
GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  TVfl 
HRLEYVILLE  3  NE 
HRMILTON  3  S 
HRNCEVILLE 

HRYNEVILLE 
HERDLRNO 
HEFL  IN 

HIGHLAND  HOME 

HIGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  WSO  RP 
JACKSON 
JACKSONVILLE 
JASPER  4  N 

JORDAN  DAM 

K  INSTON 

LRFRYETTE 

LRY  DRM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON  2  SW 

LOUISVILLE 

MADISON 

MAGELLR 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DRM 

MRTHEWS  3  SW 

MELVIN 

MIDWAY 

MILSTERD 

MINTER  3  NW 

MITCHELL  DRM 

MOBILE  WSO  RP 

MONTEVRLLO 
MONTGOMERY  WSO  RP 
MOULTON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHORLS  FRR  RP 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTR 

OPEL  IKR 

OZRRK  6  NNW 

PAINT  ROCK  2  N 
PRLMERDRLE  2  W 
PELL  CITY   1  NNE 
PERRYV ILLE 
PETERMRN 

PHENIX  CITY  2  NNW 
PICKENSVILLE 
PINE  RPPLE 
PINE  LEVEL 
PITTSVIEW 

PLRNTERSVILLE  2  SSE 

PRRTTVILLE 

RED  BRY 

REDSTONE  RRSENRL 
REFORM 
RIVER  FRLLS 
RIVER  FRLLS  2  NE 
ROBERTORLE 
ROCKFORD  2  NNW 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STfiTlON  INDEX 
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STATION  INDEX 


RLfiBfiMfi 

MfiY  1975 


STRTION 


COUNTY 


OBSERVftTION 
TIME  RND 
TABLES 


OBSERVER 


ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
SflINT  BERNARD 
SAND  Ml  SUBSTfl  RU 
SRYRE 

SCOTTSBORO 

SELMfl 

SUTTLE 

SYLRCRUGfi  4  NE 
TRLLRDEGR 

THOMflSVILLE 

THORSBV  EXP  STATION 

THURLOW  ORM 

TONEY 

TROY 

TUSCRLOOSR  FRR  RP 
TUSCRLOOSR  OLIVER  DRM 
UNION  SPRINGS  4  S 
UNIONTOWN 
VRLLEY  HERD 

VERNON 

WRDLEY 

WRLLRCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WARRIOR  6  W 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKR 

WHRTLEY 

WINFIELO  2  SW 

CLOSED  STRTIONS 

MRDISON 


7025 
7131 
7157 
7207 
7282 
7304 
7366 
7963 
7999 
8024 

8178 
8209 
8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 

8517 
8605 
8637 
8648 
8670 
8673 
8685 
8809 
8859 
8867 

8998 


4976 


01 


RRNDOLPH 

FRANKL  IN 

CULLMAN 

DE  KALB 

JEFFERSON 

JACKSON 

DALLAS 

PERRY 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 

PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LRUOERDRLE 

BIBB 

ELMORE 

CLRRKE 

FRYETTE 


MRDISON 


12 


33  09 

34  31 
34  12 
34  17 

33  43 

34  4  1 
32  25 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


34  42 


85  18 
87  44 

86  47 

85  58 

86  58 

86  03 

87  00 


87 
86 


86  06 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 

85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  12 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 

87  50 


86  45 


745 
880 
802 
1  195 
304 
615 
147 
145 
490 
565 

405 
680 
288 
750 
580 
170 
152 
460 
265 
1040 

190 
640 
205 
850 
630 
1  10 
458 
500 
190 
170 

468 


580 


6P 
MID 
7A 
7A 

7R 

7A 


5P 


5P 


5P 


6fl 
7A 
MIO 
6P 
7A 
7A 
7A 
7A 
6P 
6P 

7A 
6P 
6A 

6A 
MID 
7A 
7R 
7R 
7A 

7R 
7A 
7fl 
7A 
7A 
6A 
5P 
7A 
7A 
7A 

7A 


5P 


C 

C  H 
H 
C  H 
H 

H 

C  H 


JOHN  T.  BRILEY 
RADIO  STATION  WWWR 
ST  .  BERNARD  COLLEGE 
SAND  MTN  SUBSTATION 
MIRAM  W  PRIDMORE 
RADIO  STATION  WCRI 
ROBERT  J.  CHANDLER 
J.  F.  SUTTLE.  JR. 
CITY  WATER  PLRNT 
C   D.  WEAVER 

LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO. 
TVR-506 

THOMAS  J.  DILLRRD 
FED.   AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JERRY  COPE 
JEPTHR  S.  BRANYON 
C  4  H  LUMBER  COMPANY 

WILLIAM  B.  WHEELER 
ALRBAMR  POWER  CO- 
MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
GILBERT  C  YRRBROUGH 
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ALABAMA 


AHHition-,1  information  recardine  the  climate  of  this  Slate  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N. 
alsir  o^  tranrweither  Service  0«ice  nea?  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


moveme 
direc 


nrwvw^iTnNAT   IINTTS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  'F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 

iifs™^-. -%?-^i-n'?^r"iria?ra:;r^r 

kj:^^^l^^^^  --l^irin^JhriiLowfai^i^d'snor^Soro-d-l^^  ^  ^.^1^7:^  TZs^o. . 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

•lATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasipnal  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatologi cal  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

lZVrZL..n.S  TABI.:     A-uj--onomy  Parm   :  ^^^l^l^^^^^^^^^^ 

SeadJani  Do?hL  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers 

pHtsv^ew  :   Izagora  fine  sandy  loam.  bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  mm  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin, 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication, 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:     1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TErmESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price;     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;   35?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.  28801.       Attn:  Publications. 


CUmaUc%eS?:r:'L%evi?L?"o«h^S?ou'nr*l8^M  Administration,   and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 

Director,   National  tlimatlc  Center 
USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  7/8/75-eeo 
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0 

0 

4  .22 

2.00 

12 

.0 

0 

5 

3 

1 

LRFRYETTE 

64 

76 

3 

93 

1 8 

57 

3 

0 

8 

0 

0 

0 

5  .83 

1  . 30 

1  1 

.0 

0 

10 

4 

1 

MARTIN  ORM 

87 

1 

65 

6 

76 

4 

96 

28 

57 

2 

0 

* 

0 

0 

0 

6.40 

2.15 

2.51 

1  9 

.0 

0 

8 

4 

2 

OPEL IKR 

86 

.8 

65 

2 

76 

0 

92 

19 

58 

3 

0 

4 

0 

0 

0 

7.05 

2.00 

30 

.0 

0 

12 

4 

3 

ROCKFORD  2  NNW 

73 

6M 

9 1 

20* 

S3 

3 

0 

2 

0 

0 

0 

5  .78 

1  . 38 

1  2 

.0 

0 

12 

4 

2 

ROCK  MILLS 

flft 

62 

75 

s 

-  1.3 

96 

20* 

54 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

4  .69 

■  99 

1  .65 

1  1 

.0 

0 

6 

4 

1 

0 1 V  I S I  ON 

75 

2 

1  6 

5.79 

1  .63 

.0 

■       ■  ■ 

PRfilRIE  06 

DRYTON  I  N 

88 

7 

62 

.2 

75 

5 

94 

19 

53 

2 

0 

12 

0 

0 

0 

5.18 

1  .54 

1  .63 

7 

.0 

0 

9 

3 

2 

DEMOPOLIS  LOCK  HND  DBM 

87 

3 

64 

5 

75 

9 

92 

20* 

56 

4 

0 

8 

0 

0 

0 

4.33 

1  .05 

1  .42 

7 

.0 

0 

8 

3 

1 

GAINESVILLE 

87 

8 

66 

1 

76 

9 

93 

20 

59 

3 

0 

10 

0 

0 

0 

5.29 

2.08 

1  .54 

29 

.0 

0 

8 

4 

2 

GREENSBORO 

S3 

4 

66 

5 

78 

0 

-   1  .2 

95 

19 

57 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

3.66 

.  1  1 

1.11 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

MBYNEVILLE 

87 

I 

66 

5 

76 

8 

93 

20 

60 

3 

0 

5 

0 

0 

0 

6. 65 

3.23 

1  .38 

[ 
1 

1 

.0 

0 

1  1 

5 

3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STfiTION  AND  DIVISIONAL  DATA  flLBBBMR 

JUNE  191S 


c  i-Q T  t  nu 

TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

U  3 
OC  — 

>  a 

i 

1 

a 
a 

^  Z 

r 

i 

tt 

NO 

OF 

DAYS 

a 
o 

lo  r 
«  a: 
3  o 

a  o 

o 

s 

1 

a 

SNOU 

SLEET 

NO . 

OF 

DAYS 

MAX  . 

MIN. 

o 

o 
a.  z 
o  6 

z  o 

o 

p 

I 

g 

s 

O 
I 

o 

o 

u 

h  a 

h  i 

LIVINGSTON  2  5H 

ee  .6 

63 

.  IM 

75 

9M 

95 

19 

55 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

5 

35 

1  .96 

1  .10 

7 

.0 

0 

10 

5 

1 

nflRION  JUNCTION  2  NE 

87  .5 

66 

.2 

76 

g 

93 

20 

59 

3 

0 

8 

0 

0 

0 

5 

29 

I  .08 

1  .23 

21 

.0 

D 

10 

4 

1 

MINTER  3  NH 

87  .7M 

66 

.3M 

77 

OM 

92 

20 

59 

4. 

0 

8 

0 

0 

0 

4 

44 

1  .30 

10 

.0 

0 

10 

3 

1 

MONTGOMERY  HSO  flP  R 

86  ■  2 

67 

.9 

77 

1 

-  I  .8 

92 

30* 

6 1 

4  + 

0 

4 

0 

0 

0 

4 

76 

.73 

1  .56 

29 

.  0 

0 

7 

4 

2 

SELMH 

89.4 

66 

.6 

78 

0 

-   I  .9 

97 

20 

60 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

8 

73 

4.71 

I  .92 

7 

.0 

0 

1 1 

5 

4 

UNION  SPRINGS  4  S 

88  .6 

65 

.0 

76 

8 

-   I  .7 

93 

20* 

60 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

6 

68 

2.53 

2  .55 

27 

.0 

0 

10 

5 

1 

DI  V  IS  I  ON 

76 

8 

-  2.2 

5 

49 

1  .61 

.0 

COflSTHL  PLAIN  07 

f^NGPLUSin   1  NH 

89.9 

62 

.7 

76 

3 

-  3.2 

95 

20 

56 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

4 

69 

.1  1 

1  .50 

12 

.0 

D 

ID 

3 

I 

RTMORE 

89.8 

68 

.7 

79 

3 

95 

20 

64 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

4 

69 

2.10 

7 

.0 

0 

10 

3 

1 

BEATRICE  1  E 

BRANTLEY 

90. 1 

65 

.6 

77 

9 

95 

20* 

59 

4 

0 

15 

0 

0 

0 

5 

87 

1  .42 

1.12 

30. 

.0 

0 

9 

6 

2 

BREHTON  3  SSE 

92  .4 

63 

.6 

78 

0 

-  .6 

97 

18* 

58 

4 

0 

27 

Q 

Q 

0 

7 

47 

1  .97 

1  .83 

9 

.0 

0 

15 

6 

2 

CAMDEN   3  NH 

88.3 

64 

.  I 

76 

2 

94 

19 

57 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

3 

4  3 

1  .55 

10 

.0 

0 

8 

1 

1 

CMATOM  3  N 

88.8 

63 

.7M 

76 

3M 

92 

18. 

55 

3 

0 

1  1 

0 

0 

0 

7 

73 

2.22 

30 

.0 

0 

1  1 

7 

1 

CLAYTON 

87  .0 

67 

.  2 

77 

1 

9 1 

1 9 

64 

24  . 

Q 

3 

0 

0 

0 

7 

49 

3.34 

4  .27 

1 0 

.  0 

0 

7 

3 

2 

EUFAULA  HILOLIFE  REF 

88  .6 

66 

.4 

77 

5 

-   1  .8 

93 

21. 

60 

3 

0 

1  1 

0 

0 

0 

4 

99 

.25 

.87 

13 

.0 

0 

10 

5 

0 

EVERGREEN 

87.0 

67 

.2 

77 

1 

-   1  .6 

91 

13 

62 

14. 

0 

3 

Q 

0 

0 

7 

65 

2  .58 

1  .50 

12 

.0 

0 

13 

7 

2 

FRISCO  CITY 

88.3 

65 

.8 

77 

I 

93 

18 

59 

4. 

0 

I  1 

0 

0 

0 

4 

50 

-  .56 

.88 

1 1 

.0 

0 

10 

2 

0 

GENEVA 

7 

22 

2.85 

1  .80 

13 

.0 

0 

13 

4 

2 

G ILBERTOHN 

87.5 

66 

.  8 

77 

2 

9 1 

19. 

56 

3 

Q 

4 

0 

0 

0 

7 

I  5 

2  .SO 

g 

.0 

0 

1 0 

7 

1 

GREENVILLE 

HEADLAND 

89.0 

68 

.2 

78 

6 

93 

19. 

65 

15 

0 

16 

c 

0 

0 

8 

07 

1  .35 

IS 

.0 

0 

12 

7 

3 

HIGHLAND  HOME 

87  .4 

65 

.4 

76 

4 

-  2.1 

93 

20 

60 

4. 

0 

7 

Q 

0 

0 

5 

32 

.67 

1  .43 

1 

.0 

0 

10 

5 

2 

02ARK   6  NNH 

88  .2 

66 

-8 

77 

5 

-  1.8 

95 

18 

63 

IS 

0 

10 

0 

0 

0 

1 1 

04 

6.44 

1  .82 

27 

.0 

0 

16 

7 

5 

PHENU  CITY  2  NNH 

PITTSVIEH 

87.2 

65 

.  IM 

76 

2M 

93 

19 

58 

4 

0 

6 

0 

0 

0 

5 

09 

1  .33 

30 

.0 

0 

9 

3 

2 

THDMRSVILLE 

88  .5 

65 

.2 

76 

9 

-  1.9 

92 

29  + 

57 

3 

D 

IS 

0 

0 

0 

5 

97 

2.34 

.  96 

1  0 

.0 

0 

1  3 

5 

0 

TROT 

87.0 

67 

.2 

77 

1 

-   1  .8 

91 

19. 

63 

4. 

0 

4 

0 

0 

0 

7 

18 

3.65 

2  .15 

20 

.0 

0 

9 

4 

3 

HHRTLET 

91  .4 

62 

.8 

77 

1 

95 

21 

55 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

3 

88 

-  .25 

1  .10 

1  I 

.0 

0 

7 

2 

2 

DIVISION 

77 

2 

-   1  .8 

5 

29 

1  .79 

.0 

■       ■  ■ 

GULF  08 

BAT  MINETTE 

87  .9 

69 

.7 

78 

e 

-   1  .0 

92 

19. 

64 

3 

0 

1  3 

0 

0 

0 

5 

84 

-  .20 

1  .48 

20 

.0 

0 

12 

4 

1 

COOEN 

89.3 

67 

.  1 

78 

2 

92 

18 

62 

30. 

c 

17 

0 

0 

0 

3 

40 

1  .00 

10. 

.0 

0 

5 

4 

2 

FAIRHOPE  2  NE 

88.7 

68 

.7 

78 

7 

-  1.3 

94 

18 

64 

27 

0 

1  1 

0 

c 

0 

3 

52 

-  3.12 

.63 

22 

.0 

0 

1  1 

2 

0 

FORT  IIORCAN 

89  .6 

76 

.0 

82 

8 

94 

21. 

72 

16 

0 

15 

c 

0 

0 

3 

40 

2.14 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

MOBILE  HSO  AP 

89.0 

72 

.3 

80 

7 

.4 

93 

19 

69 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

3 

76 

-  2.33 

.85 

29 

.0 

0 

1  1 

2 

0 

ROBERTDALE 

88.2 

68 

.7 

76 

S 

-  .6 

92 

23 

65 

27 

0 

9 

0 

0 

0 

3 

78 

-  3.25 

1  .05 

20 

.0 

0 

8 

1 

1 

DIVISION 

79 

6 

-  .5 

3 

92 

-  2.14 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


DRY   OF  MONTH 


1     2    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


03 


MORTHEart  VALLEY 


ATXEMS  3 
6ELLE  niNA  2  N 
rALUVlLLC   1  E 
FLOBEHCE 
HOOQCS 

MUMTSVILLE  WSO  i 
mULTOM  3 
tVZClZ  SHOALS  ri 
HEW  MAAKET  3 
RED  BAY 

RUSSCLLVILLC  2 


ALfiERTVILLE  2  S£ 
BESSEMER  3  SSU 

eiRniMGHAn  wsa  ap 

BOAZ 

COLL IHSVILLC 

rORT  PAYNE 
GAflOEN  CITY 
GONTCRSVILLE 
LEEDS 
MAQELLA 

ONEOKTA 

PALFCRDALE  2  U 
SAINT  BERNARD 
SAND  rrr  suBSta  au 
SAYHE 

SCOTTSBOSO 
VALLEY  HEAD 
UARRIOB  6  W 


upper  plains 
aliceville 

ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAn 
BILLIrtOSLCY  1  SE 

BROOK UOOO 
CARBON  r>tLL 
CENTREVILLE  WSMQ 
CL ANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
EL  ROD 
FAYETTE 
OORQAS 

HALEYVILLE  3  N£ 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE 

PLANTCRSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 

REFORM 

THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

KST  BLOC  TON 
UINFIELD  2  SW 


EASTERN  VALLEY 

ANMISTON  FAA  AP 
CALERA  2  SU 
CENTRE  »  SU 
CHILOERSBURG  HTR  PLA 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LEESBURO 
MONTEVALLO 
PELL  CITY  i  NNE 
SYLACAUCA   4  NC 


PIEDM3NT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND 

CAW  HILL    2  NU 

DADEVILLE 

DELTA 

HEFL IN 
HIQHTOhCR 
JORDAN  DAM 
LAFAYtTTE 
MARTIN  DAM 

OPEL  IK A 

ROCKFORD  a  NNW 

rock  mills 
thurlou  dam 

MADLEr 
KTUf^KA 


CUBA 

DAYTON  I  N 

DCM0P3LIS  LOCK  AND  DAM 
GAINESVILLE 


4.63 
3.Tfi 
4.00 
3.61 
5.64 


3.46 
4.93 
7.80 

B.04 
3.77 
4.69 
4.60 

3.77 

4.81 

4.91 

4.sg 


6.83 
3.67 
7.33 
4.67 
9.03 

4.03 
3.70 
5.99 
9.31 
4.30 

5.10 
4.14 
5.76 
4.00 
9.35 

7.70 
4.73 
3.30 
6.54 


9.S5 
3.30 
4.21 
4.30 
4.31 


4.30 

3.35 
3.94 
3.30 


9.70 
6.05 
6.39 
9.63 
7.36 

4.33 
5.39 
0.06 
9.03 
6.40 

7.05 
9.70 
4.60 
9.05 
3.09 

5.55 


1.22  .09 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 


DRILY  PRECIPITnilON 


STflT ION 


GQCENS60Q0 
MftYtiEVILLC 
L  IVIHQSTQN  a  ZU 

nAQION  JUNCTION  3  NC 

rWTHCiA  3  SM 
MiLSTtftO 
niNTCR  3  NU 
r«NT00fCRr  USO  AP 
PEBBrviLLC 

PINC  LEvtL 

SELM* 

lUTTLE 

UNION  ^PRINQl  4  i 
UNIQNT0M1 

UABQIOR  LOCK  ANC  0AM 


COASTAL  PLAIN  0 

ABOEVILLE   1  NNU 
ALOEBTA 

ANDALUSIA    1  nu 
ATnOBE 

eCATBICE   1  E 

BBANTlEt 
BBEWTON  3  S5E 
6BUN0I0GE 
CArWEN  3  NW 
CMATOM  3  n 

CLAieODNE 

CL AfTOH 

COfEE  SPBIN05  2  NW 

COTTONTON 

ELBA 

EUfAULA  WILDL I^E  BEF 

EvEBOBEEN 

TBISCO  CITY 

GENEVA 

QEOBQIANNA 

QILBEBTQun 
GBEENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOrC 
JACKSON 

KINSTQN 
LOUISVILLE 
^CLVIN 
NEHTON 
OZABK  B  NNW 

PWENIX    CITY   a  NNH 

PINE  APPLE 
PITT5VICW 
aivCR  FALLS 
TWOMASvlLLE 

TROY 

WALLACE  a  £ 
l*ATi.EY 


QULF 

BAY  HlflETTE 
COOEN 

FAiBMOPc  a  nt 

rORT  rOBQAN 
nOBlLE  WSO  AP 

ROfiEBTDALE 


3.66 
6  .69 
4.3B 
S.BB 

s.aa 

S.67 
9  .OB 
4.44 
4.7B 

4.  as 

B.sa 

e.73i 

4.06 
B.BO 
5.03 


s.oe 

4.50 

5.a7 


DAY  OF  MONTH 


5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


l.SB  .a4 


.43  1.09  .41 
1.00  .60  t.23 
l.aO  .16 


3.36  .07 

i.oa  .10 

.60     .Oa  1.50 


.09      .14  .03 


.44  .33 
.  J5 

.06    . oa 


.10  .14 


.30   1.10  .22 


. as   1 . 48  .04 


.05     .63  .06 


.27     .09  .01 


SEE  REFERENCE  NOTES  FQLLOMlNG  STfiTION  INDEX 
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DniLY  TEMPERnTURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

I  1 

1  2 

1  3 

14  1 

1  5 

1  6 

1  7 

1  6 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30  j  3 1 

cr 

NORTHERN  VBLLEr  01 

HTHENS  2 

MSX 

81 
56 

84 

SO 

S2 

88 

90 
51 

87 
63 

65 
63 

83 
58 

85 
59 

83 
67 

84 

68 

84 
65 

83 
53 

87 
58 

88 

65 

83 
57 

88 
68 

90 
66 

93 
66 

98 
62 

90 
65 

90 
65 

87 
61 

66 
57 

89 
60 

89 
64 

88 
62 

88 

62 

87  . 1 
60.9 

BELLE  MINS  2  N 

MBX 

ei 

60 

77 
54 

81 
56 

85 
60 

90 
63 

87 
68 

85 
68 

82 
61 

85 
61 

82 
63 

82 
63 

80 
68 

82 
58 

86 
61 

89 
65 

83 
61 

87 
64 

90 
70 

92 
69 

97 
63 

88 
66 

87 
69 

85 
64 

88 
64 

88 
65 

66 
66 

85 
65 

87 
65 

87 
67 

90 

67 

85  .8 
63.8 

FBLKVILLE   1  E 

MBX 

80 
61 

79 
SI 

62 
54 

85 
SB 

89 
58 

87 
66 

86 
65 

87 
61 

85 
60 

81 
67 

83 
68 

81 
66 

83 
56 

86 
60 

88 
64 

88 

61 

88 
66 

88 
69 

92 
69 

93 
65 

89 
66 

87 
69 

85 
62 

85 
61 

8E 
64 

67 
65 

86 
63 

88 
68 

82 
56 

90 
66 

85  .9 
63.2 

FLORENCE 

MBX 

79 
51 

83 
46 

86 

53 

90 
66 

88 
61 

85 
61 

85 
69 

86 
55 

86 

55 

82 
61 

81 
62 

85 
63 

89 
52 

88 
56 

84 

56 

90 
S6 

91 
64 

94 
64 

93 
62 

89 

57 

90 
64 

88 
62 

88 

59 

90 
58 

90 
57 

89 

62 

87 
62 

87 
61 

89 
59 

90 
60 

87  .4 

59.1 

HUNTSVILLE  WSO  BP 

MBX 

77 
58 

81 
52 

84 

57 

88 
59 

88 

65 

86 

67 

82 

66 

84 

62 

82 
61 

82 
67 

79 
69 

81 
61 

87 

S7 

87 
62 

86 
64 

86 

63 

88 

70 

91 
72 

91 
58 

89 
67 

89 
69 

87 
69 

86 
66 

88 
65 

88 
66 

88 

71 

88 
67 

88 

70 

91 
68 

91 
70 

86  .  1 
65.0 

nOULTQN  i 

MBX 
MIN 

79 
S9 

78 
52 

85 
57 

89 

59 

88 

71 

85 
66 

85 
65 

87 
63 

84 

62 

84 

67 

80 
70 

83 
57 

86 
58 

84 

65 

84 

63 

86 
61 

89 

71 

92 
70 

92 
67 

91 
65 

91 
64 

88 
67 

68 
62 

89 
63 

89 
64 

87 
67 

88 

71 

85 
69 

91 
67 

91 

67 

86.6 
64  .4 

MUSCLE  SHOBLS  FBB  BP 

MBX 
MIN 

79 
57 

82 

SO 

86 
56 

90 
SB 

91 
64 

87 
68 

87 
64 

87 
62 

87 
63 

83 
68 

84 

68 

85 
59 

88 
56 

89 
60 

85 
63 

87 
60 

91 
71 

93 
70 

93 
66 

91 
66 

90 
69 

88 
68 

87 
63 

90 
62 

90 
62 

88 
70 

87 
66 

87 
67 

89 

67 

91 
66 

87  .7 
63.7 

NEH  MBRKET  2 

MAX 

84 

59 

83 
58 

81 

57 

64 

59 

85 
59 

84 

60 

81 
58 

82 
60 

81 
59 

80 
58 

81 
60 

83 
66 

84 

55 

83 

62 

81 
63 

84 

61 

86 

70 

90 

57 

91 
58 

89 

60 

85 
67 

85 
65 

88 
65 

87 
64 

90 
70 

89 
69 

90 
69 

91 
70 

90 
58 

91 
69 

85.4 
62.2 

RED  BBr 

MBX 
M  I N 

80 
60 

83 
55 

84 

59 

89 
60 

87 
66 

84 
68 

84 
64 

87 
63 

86 
65 

84 

68 

84 

70 

84 

67 

87 
60 

87 
62 

83 
64 

87 
62 

90 
72 

91 
71 

92 
67 

90 
65 

91 
71 

88 
68 

87 
65 

90 
66 

87 
64 

89 
68 

88 

67 

88 
68 

89 
68 

90 
68 

87.0 
65.4 

RUSSELLVILLE  2 

■          ■  ■ 

MAX 

80 
S5 

78 
49 

81 
SO 

85 

55 

87 
57 

86 
64 

85 
64 

84 

61 

86 
62 

84 
63 

82 

67 

82 

67 

82 

53 

86 

50 

89 

56 

82 
58 

86 
58 

89 
69 

90 
65 

90 
61 

89 
58 

90 
65 

87 

60 

87 
61 

89 
59 

86 
61 

87 
64 

86 
59 

86 
58 

91 
65 

85  .7 
59.8 

BPPflLBCHIBN 
nOUNTB[NS  02 

BLBERTVILLE  2  SE 

MBX 
M  I N 

80 
62 

81 
SS 

84 

58 

87 
62 

85 
63 

83 
57 

84 

67 

83 
61 

80 
61 

85 
68 

79 
66 

81 
66 

86 
58 

89 
62 

80 
63 

85 
64 

86 
68 

90 
68 

90 
71 

89 
65 

88 
64 

87 
67 

86 
62 

87 
61 

90 
67 

85 
63 

87 
64 

86 
63 

88 
68 

88 
67 

85  . 3 
64  .0 

BESSEMER  3  SSH 

MAX 

aiRMINGHBM  WSO  BP 

MAX 

84 

62 

84 

57 

86 

57 

90 
60 

91 
68 

84 

69 

89 
65 

87 
65 

82 
69 

87 
70 

81 
69 

85 
62 

87 
58 

88 
61 

81 
65 

87 
63 

89 

73 

91 

70 

92 
69 

89 

67 

88 

69 

87 
71 

86 
67 

87 
64 

88 

67 

85 
66 

87 
66 

88 
68 

89 
68 

91 
69 

87  .0 
65.8 

GUNTERSVILLE 

MAX 
M  I N 

79 
63 

85 
60 

84 

58 

89 
63 

89 
66 

88 
68 

87 
67 

84 

65 

83 
65 

83 
68 

80 
62 

83 
68 

86 
59 

88 
60 

82 
63 

86 

65 

89 
69 

92 

71 

91 
69 

90 
67 

87 
68 

88 
69 

85 
65 

86 
64 

88 

69 

86 

73 

88 
63 

87 
69 

90 
68 

91 

67 

86  .5 
65.7 

ONEONTfl 

MAX 
MIN 

79 
61 

81 
S4 

83 
54 

86 
56 

90 
64 

89 

67 

84 

65 

88 

62 

87 
64 

82 
64 

85 
68 

80 
66 

85 
55 

88 
55 

90 
62 

82 
63 

87 
66 

90 
67 

94 

67 

93 
64 

90 
64 

88 
66 

86 
59 

89 
59 

87 
64 

89 
65 

85 
63 

86 
63 

82 
66 

88 
55 

86  .5 
62.6 

SBENT  BERNBRO 

MAX 
MIN 

81 
62 

80 
54 

82 
54 

85 
56 

69 
59 

89 
64 

85 
64 

65 
64 

86 
61 

89 
64 

82 
68 

80 
65 

84 

56 

87 
56 

88 

60 

83 
59 

87 
63 

90 
66 

92 
67 

91 
64 

90 
66 

89 
65 

88 

60 

86 
59 

87 
60 

86 
64 

85 
62 

89 
64 

81 

65 

90 
66 

86  .2 
61  .9 

SBND  MT  SUBSTB  BU 

MBX 
MIN 

77 
58 

78 
51 

80 
54 

83 
57 

87 
62 

85 
64 

83 
64 

83 
59 

83 
60« 

76 
62 

84 
64 

78 
65 

81 
54 

64 

59 

85 
61 

81 
62 

84 
62 

86 
67 

89 
68 

89 

62 

87 
65 

85 
60 

83 
57 

85 
59 

86 
66 

84 
61 

86 
63 

85 
66 

89 
64 

83.7 
61  .2 

SCOTrsBORO 

MAX 

60 

SO 

52 

55 

60 

60 

60 

64 

59 

63 

66 

68 

54 

58 

63 

60 

63 

67 

68 

63 

64 

69 

60 

58 

63 

66 

65 

65 

66 

66 

86.6 
61  .8 

VBLLET  MEBO 

MAX 
MIN 

76 
61 

78 
48 

81 
51 

82 
54 

87 
57 

84 
58 

83 
60 

82 
57 

81 
55 

78 
61 

85 
65 

78 
66 

81 
52 

85 
54 

86 
61 

80 
63 

83 
64 

87 
64 

91 
67 

90 
61 

85 
64 

86 
66 

83 
61 

83 
58 

85 
61 

86 
S7 

84 

61 

82 
64 

85 
67 

88 

61 

83.5 
60.3 

UPPER  PLBINS  03 

BLICEVILLE 

MAX 
M I N 

84 
64 

84 

SB 

85 
56 

89 
57 

92 
60 

88 
68 

85 
62 

90 
63 

88 
68 

83 
64 

68 
64 

92 
70 

88 

60 

89 
59 

90 
63 

89 
59 

90 
63 

91 
69 

93 
69 

98 

65 

87 
66 

90 
66 

88 
68 

89 
65 

90 
60 

88 

61 

91 
61 

88 
68 

91 
66 

91 

67 

88  .6 
63.6 

BBNKHEBO  LOCK  BND  DBM 

MAX 
M  I  N 

89 
58 

90 
57 

91 
58 

89 
55 

89 
55 

89 
60 

89 

65 

89 
69 

87 
65 

88 
65 

93 
66 

84 

69 

93 
59 

88 
58 

88 

61 

85 
65 

90 
68 

93 

70 

95 
71 

95 
63 

91 
63 

88 
66 

89 
63 

90 
62 

90 
62 

90 
67 

90 
65 

92 
66 

92 
66 

93 
68 

90  .0 
63.5 

CENTREVILLE  HSMO 

MAX 
M  I  N 

81 
65 

84 

61 

85 
61 

86 

62 

89 
63 

88 
68 

86 
62 

87 
63 

66 
70 

82 
66 

85 
67 

81 
71 

85 
61 

88 
65 

88 
64 

80 
62 

88 
63 

89 
69 

91 
69 

91 
64 

87 
65 

87 
67 

86 
65 

85 
67 

87 
67 

67 
66 

66 
64 

88 
64 

91 
65 

90 
67 

86  .6 
65.1 

CLBNTON 

MAX 

78 
64 

86 
60 

86 
56 

87 
58 

89 
61 

86 

66 

86 
60 

BB 
64 

87 
68 

82 
64 

86 
66 

84 

68 

85 
60 

86 
62 

88 
63 

84 

61 

86 

66 

90 
66 

92 

70 

93 
65 

90 
65 

88 
65 

85 
62 

86 
62 

85 
62 

66 
63 

87 
63 

86 

65 

91 
65 

90 
66 

87.1 
63.5 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

76 
60 

76 
54 

79 
55 

81 
SB 

86 
63 

84 

65 

81 
63 

62 
62 

84 

65 

80 
64 

78 
66 

75 
66 

78 
55 

84 
58 

86 
62 

80 
61 

83 
63 

85 

70 

88 
68 

88 
62 

82 
65 

86 
67 

85 
63 

85 
63 

87 
63 

83 
65 

82 
65 

82 
67 

82 
65 

85 
67 

82  .4 

63.0 

FBTEITE 

MAX 
MIN 

60 

50 

55 

90 
68 

67 

56 

82 
61 

88 

65 

83 
65 

87 
68 

80 
59 

87 
57 

90 

55 

90 
59 

90 
54 

90 
56 

93 
69 

95 
69 

96 
64 

89 
65 

90 
65 

90 
62 

90 
62 

90 
61 

89 
61 

90 
66 

91 
66 

90 
66 

93 
66 

69.3 
62.3 

HflLETVILLE  3  NE 

MAX 
M  I  N 

S3 

47 

51 

55 

63 

62 

59 

65 

58 

61 

64 

62 

52 

57 

56 

63 

65 

62 

58 

61 

67 

59 

60 

S7 

59 

59 

62 

59 

62 

85  .9 
59.2 

MBMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

81 

57 

80 
48 

83 
48 

87 
52 

89 
55 

87 
62 

BS 
60 

67 
60 

BB 
60 

84 

60 

es 

66 

81 
65 

83 
51 

87 
51 

88 

57 

83 
56 

88 

57 

90 
66 

93 
65 

92 
62 

88 
62 

91 
62 

87 
59 

88 

59 

90 
57 

86 
57 

90 
63 

89 
66 

88 

67 

91 
65 

87.0 
59.2 

JASPER  4  N 

MAX 
M  I  N 

77 
62 

80 
54 

81 
S4 

84 

55 

88 
55 

85 
62 

61 
60 

83 
62 

85 
64 

80 
64 

83 
68 

78 
71 

80 
54 

84 

57 

85 
64 

80 
60 

84 

61 

87 
67 

91 
68 

92 
65 

88 
65 

88 
65 

88 
62 

86 
62 

88 
63 

87 
64 

67 
65 

86 
65 

86 
65 

87 
67 

84  .6 

62.3 

PRBTTVILLE 

MBX 
MIN 

78 

74 

74 

84 

84 

84 

83 

84 

85 

83 

60 

76 

78 

90 

85 

90 

90 

91 

92 

92 

88 

89 

84 

86 

89 

86 

64  .6 

FHORSBr  EXP  STATION 

MBX 
MIN 

85 
65 

87 
6 1 

87 
59 

90 
6 1 

89 
66 

86 
66 

88 
6 1 

88 
69 

86 
68 

84 

65 

84 

72 

85 
69 

89 
62 

88 
63 

93 
63 

88 
64 

90 
69 

92 
67 

93 
70 

89 
65 

88 
66 

86 
66 

87 
63 

87 
63 

86 
66 

86 
66 

87 
63 

90 
66 

90 
66 

90 
66 

87  .9 

65.3 

ruSCBLOOSB  FBB  BP 

MAX 
MIN 

83 
64 

84 

SB 

85 
56 

89 
59 

86 
67 

64 

68 

84 

61 

86 

67 

78 
69 

BS 
68 

79 
72 

84 
64 

85 
58 

86 
62 

84 

68 

89 
65 

92 
74 

92 
72 

91 

70 

90 
66 

90 
70 

89 
70 

88 
69 

90 
69 

86 

66 

87 
68 

87 
67 

87 
69 

89 

67 

91 
71 

86.7 
66.5 

TUSCBLOOSfl  OLIVER  DBM 

MAX 
MIN 

84 
64 

63 
58 

84 

57 

87 

57 

90 
61 

87 
66 

S6 
63 

87 
62 

89 
67 

80 
66 

87 
66 

80 

71 

81 
61 

87 
60 

83 
65 

83 
65 

90 
67 

93 
68 

91 
63 

93 
65 

90 
69 

91 
65 

89 
67 

88 
63 

67 
65 

89 
61 

89 
61 

90 
66 

89 
66 

87.1 
64  .0 

VERNON 

MAX 
MIN 

84 

S9 

74 
50 

85 
53 

90 
57 

92 
64 

90 
66 

86 
60 

89 
62 

89 
61 

85 
68 

88 
68 

62 

67 

85 
58 

90 
59 

90 
63 

86 

60 

90 
70 

93 
68 

96 
67 

93 
64 

89 

67 

92 
66 

88 
62 

90 
62 

90 
59 

89 
64 

91 
66 

91 
66 

90 
64 

92 
67 

88.6 
62.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INDEX 
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DniLY   TEMPERATURES  ~ 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

EfiSTERN  VBLLEr  04 

RNNISTON  Fnn  RP 

fiflx 

84 
64 

85 
58 

87 
54 

92 
60 

91 
64 

84 

68 

89 
68 

88 
63 

82 
64 

89 
70 

83 
69 

86 
67 

90 
61 

91 
59 

81 
65 

89 
65 

92 
68 

95 
68 

93 
68 

90 
67 

88 
68 

87 
67 

88 
60 

87 
62 

90 
67 

83 
68 

91 
65 

86 
69 

88 
69 

92 
70 

65.2 

CBLERB  7  SH 

MBX 

as 

62 

86 
56 

94 

58 

95 
59 

88 
64 

83 
64 

89 
66 

92 
69 

90 

71 

87 
64 

87 

72 

88 

70 

90 
57 

87 
58 

80 
64 

97 
63 

94 

69 

92 
71 

95 
72 

95 
66 

92 
65 

89 

67 

84 

60 

88 
60 

89 
62 

86 
61 

90 
64 

91 
68 

89 
62 

91 
64 

64.3 

CENTRE  S  SW 

HBX 

79 
63 

82 
58 

84 

58 

85 
61 

89 
65 

88 

67 

86 
66 

87 
63 

88 
64 

82 
68 

87 
57 

81 
69 

84 

59 

86 
60 

88 
64 

85 
63 

87 
66 

90 
68 

94 

69 

95 
65 

90 
68 

87 
67 

85 
63 

86 
60 

90 
66 

91 
69 

87 
65 

90 
69 

91 
67 

92 
69 

64.9 

CHILDERS8UR0  WTR  PLANT 

MBX 
H  IN 

86 

65 

86 
59 

88 

55 

91 
58 

91 
63 

88 

66 

90 
63 

91 
66 

86 

67 

83 
65 

84 

70 

86 
69 

88 

63 

90 
58 

85 
64 

89 
62 

91 
68 

94 

68 

95 
67 

93 
65 

90 
66 

87 
65 

88 

60 

87 
60 

90 
64 

90 
65 

90 
65 

91 
67 

90 
67 

94 

67 

64.2 

GSOSOEN  STERn  PLBNT 

MAX 
MIN 

80 
63 

83 
58 

84 

59 

85 
61 

89 
62 

88 

65 

85 
68 

89 
65 

85 
64 

80 

65 

88 
68 

80 
69 

84 

60 

88 
61 

88 
64 

87 
63 

87 
65 

89 
66 

94 

69 

91 
66 

87 
68 

87 
67 

87 
64 

87 
62 

85 
65 

88 

70 

84 

66 

87 
67 

87 
69 

89 

71 

65.0 

PELL  CITY   1  NNE 

nBx 

MIN 

80 
62 

84 

56 

84 
54 

86 
53 

89 

57 

87 
62 

87 
65 

87 
62 

86 
63 

81 
65 

85 
68 

80 
68 

84 

57 

87 
57 

87 
67 

80 
63 

8? 
63 

90 
65 

91 
65 

90 
64 

88 
64 

87 
64 

86 
58 

86 
58 

85 
58 

88 
64 

83 
65 

87 
65 

87 
65 

88 
65 

85  .9 
61  .7 

STLfiCBUGB  «  NE 

nBx 

85 
65 

86 
57 

87 
52 

88 

56 

87 
60 

87 
63 

87 
65 

87 
64 

84 

65 

85 
65 

84 

69 

84 

67 

86 
56 

88 

56 

8 1 
64 

88 
58 

89 
67 

93 
66 

93 
67 

91 
65 

88 
64 

87 
67 

87 
67 

86 
59 

89 
61 

88 
64 

89 
64 

9 1 
64 

9 1 
64 

92 

87.7 
62.9 

TBLLBDECB 

MBX 

85 
61 

86 
55 

89 
59 

89 

57 

89 

67 

88 
65 

88 

66 

89 
64 

83 
64 

85 

67 

86 
67 

84 

71 

90 
64 

84 

60 

87 
69 

89 

65 

89 
64 

93 
65 

93 

t.7 

93 
67 

94 

63 

92 
62 

93 
60 

92 
56 

32 
56 

88 

57 

90 
60 

92 
66 

93 
61 

92 

89.2 
62.9 

PIEOnONT  PLBTEBU  05 

BLEXBNOER  CITY 

riBx 

78 
67 

84 

61 

86 
58 

87 
60 

90 
64 

89 
66 

87 
65 

88 

67 

86 
67 

85 
66 

88 
67 

85 
68 

86 
61 

89 
60 

90 
65 

80 
62 

89 
66 

90 
68 

93 
68 

92 
65 

90 
65 

87 
66 

87 
63 

89 
60 

87 
63 

89 
65 

85 
63 

88 
65 

90 
66 

90 
66 

54.4 

BSHLBNO 

MBX 

76 
65 

80 
60 

81 
56 

82 
59 

85 
63 

86 
68 

83 
64 

84 
54 

83 
67 

83 
67 

83 
68 

78 
67 

82 
60 

83 
58 

85 
62 

78 
62 

83 
66 

85 
68 

88 

67 

89 
66 

88 
65 

86 
65 

84 

59 

84 

60 

61 
63 

86 
63 

83 
64 

83 
65 

85 
66 

87 
67 

63.5 

CBMP  HILL   2  NH 

MBX 

80 
68 

84 

61 

85 
54 

85 
57 

89 
64 

87 
67 

88 

65 

87 
65 

87 
66 

87 
67 

88 
66 

87 
69 

86 
61 

88 
57 

89 
64 

79 
64 

86 
66 

89 
67 

92 
66 

92 
64 

91 
64 

86 
65 

89 
64 

88 
59 

86 
60 

88 
64 

85 
63 

86 
64 

88 

65 

89 
64 

63.7 

HEFLIN 

MBX 

80 
62 

84 

56 

84 

52 

84 

56 

87 
59 

86 
64 

84 

65 

87 
60 

89 
60 

83 
64 

88 

67 

84 

69 

84 

66 

85 
54 

85 
53 

88 

59 

85 
64 

89 
65 

94 

63 

92 
64 

92 
65 

88 

65 

86 
59 

87 
66 

85 
59 

89 
65 

85 
63 

89 
64 

87 
65 

90 

62.0 

LBFBTETTE 

(1BX 

niN 

85 
65 

87 
63 

87 
57 

89 
SO 

90 
64 

89 
65 

89 
65 

87 
65 

86 
66 

88 

67 

88 
67 

85 
69 

88 
63 

90 
60 

84 

65 

86 
64 

90 
67 

93 
68 

92 
66 

91 
63 

87 
65 

87 
66 

87 
61 

87 
61 

89 
82 

84 

69 

87 
65 

88 
66 

90 
66 

90 
67 

64.6 

MBRTIN  OBM 

nBx 

MIN 

82 
68 

85 
57 

84 

58 

88 
62 

89 

67 

89 
65 

88 
68 

88 
68 

84 

65 

87 
69 

85 
69 

86 
64 

85 
59 

89 
65 

80 
63 

85 
65 

88 
67 

92 
65 

92 
65 

89 
68 

89 
68 

89 
68 

86 
63 

85 
62 

85 
68 

84 

69 

87 
69 

96 
68 

88 
66 

90 
70 

65-6 

OPEL  1KB 

MBX 
MIN 

81 
67 

86 

65 

88 
58 

89 

65 

89 
69 

88 
68 

88 
65 

90 
66 

89 
68 

85 
68 

88 

67 

86 
69 

85 
62 

87 
59 

89 
60 

80 
68 

88 
66 

90 
57 

92 
65 

91 
65 

86 
67 

89 
65 

85 
65 

85 
61 

85 

61 

88 
64 

82 
65 

84 

67 

86 
69 

84 

66 

86.8 
65.2 

ROCKFORD  2  NNH 

MBX 

78 
66 

84 

57 

84 

53 

84 

56 

88 
64 

87 
66 

85 
67 

86 
64 

85 
66 

8 1 
61 

84 

65 

83 
65 

84 

58 

66 
58 

87 
62 

61 

88 
63 

9 1 
64 

9 1 
62 

88 
63 

86 
64 

85 
57 

86 
57 

85 
59 

86 
62 

84 

60 

86 
62 

89 
53 

87 
64 

85.4 
61  .7 

ROCK  HILLS 

■           ■  ■ 

MBX 

81 
65 

86 
60 

89 
54 

89 
56 

91 
59 

90 
65 

89 
65 

89 
62 

88 

65 

86 
65 

87 
65 

84 
64 

85 
58 

91 
55 

90 
64 

80 
63 

90 
63 

92 
65 

96 
65 

96 
63 

94 
64 

89 
66 

87 
57 

90 
58 

88 
58 

90 
56 

85 
62 

89 
64 

92 
65 

91 

88.8 
52.2 

PRBIRIE  06 

OBYTON   I  N 

MAX 

82 
62 

87 
53 

87 
54 

89 
58 

92 
67 

91 
66 

87 
60 

88 
61 

85 
66 

87 
63 

85 
63 

85 
63 

88 
63 

90 
64 

91 
63 

84 

60 

92 
65 

93 
64 

94 

63 

92 
59 

89 
60 

89 
64 

86 
62 

88 

63 

88 

59 

89 
61 

91 
63 

90 
63 

92 
66 

90 
69 

62.2 

OEHOPOL IS  LOCK  BND  DBM 

MBX 

85 
66 

85 
62 

84 

57 

88 
56 

90 
59 

90 
67 

85 
62 

88 
62 

86 
67 

63 
65 

87 
67 

80 
70 

86 
65 

88 
66 

87 
65 

81 
63 

90 
63 

92 
68 

92 
69 

92 
64 

85 
65 

89 
62 

87 
67 

86 
68 

88 
61 

87 
65 

90 
65 

89 
67 

90 
66 

89 
67 

64  .5 

OBINESVILLE 

MBX 
M  1  N 

83 
86 

84 

60 

84 

59 

88 
61 

90 
64 

89 
68 

86 
63 

90 
65 

85 
69 

84 

67 

87 
69 

79 
72 

86 
64 

88 
66 

87 
62 

81 
64 

90 
66 

91 
70 

92 
69 

93 
66 

87 
67 

90 
68 

88 
66 

88 

67 

89 
64 

88 

65 

90 
68 

88 
69 

92 
69 

90 
71 

66.? 

GREENSBORO 

MBX 

87 
65 

88 
63 

89 
57 

93 
61 

92 
70 

87 
68 

90 
63 

90 
70 

84 

70 

85 
89 

87 
57 

88 

72 

90 
64 

87 
65 

83 
66 

91 
64 

92 
72 

92 
70 

95 
67 

90 
64 

90 
65 

89 
66 

89 
65 

88 

65 

89 
66 

90 
67 

91 
68 

92 
69 

92 
68 

91 
67 

66.5 

HBYNEVILLE 

MBX 

79 
68 

88 
66 

89 
60 

d9 
61 

90 
64 

89 
69 

85 
64 

88 
65 

88 
69 

85 
65 

83 
68 

83 
70 

85 
70 

89 
67 

89 
68 

79 
64 

89 

66 

90 
68 

91 
71 

93 
66 

88 
66 

89 
68 

86 
65 

86 
65 

86 
67 

88 
67 

84 

67 

88 
68 

87 
68 

90 
65 

66.5 

LIVINGSTON  2  SN 

MBX 

f'  1  N 

84 

63 

85 
S7 

86 
55 

90 
60 

90 
67 

88 
60 

86 
64 

91 
70 

84 

67 

84 

63 

90 
66 

85 
61 

87 
64 

89 
62 

85 
65 

90 
61 

89 
65 

85 
65 

95 
60 

94 
63 

90 
62 

89 
66 

87 
63 

90 
65 

90 
58 

91 
63 

92 
63 

90 
65 

89 
67 

92 

63.  1 

HBRION  JUNCTION  2  NE 

MBX 
MIN 

79 
66 

86 
63 

87 
59 

88 

61 

92 
63 

91 
69 

86 
69 

88 

69 

87 
70 

83 
67 

85 
69 

85 
71 

85 
66 

89 
67 

90 
67 

83 
63 

89 
64 

90 
68 

91 
70 

93 
64 

87 
66 

88 
66 

86 
66 

85 
66 

87 

65 

86 
66 

89 

66 

89 
68 

91 
67 

90 
66 

66.2 

niNTER   3  NH 

MBX 
MIN 

78 
68 

85 
6S 

85 
S9 

89 
59 

91 
62 

90 
70 

89 

86 

71 

87 

66 

86 

67 

85 

71 

85 
70 

91 

86 
62 

91 
67 

90 
67 

90 
67 

92 
65 

88 
56 

89 
68 

86 
65 

85 
66 

86 
66 

88 

66 

89 
67 

90 
65 

89 
69 

88 

71 

66.3 

nONTGOMERY  HSO  BP 

MBX 
MIN 

83 
70 

85 
67 

84 

61 

68 

61 

87 
67 

84 

69 

85 
66 

86 

70 

83 
68 

84 

66 

84 

72 

85 
70 

86 
68 

86 
66 

80 
67 

85 
67 

87 
69 

89 
68 

89 
69 

85 
68 

87 
68 

85 
69 

86 
66 

82 
65 

89 
66 

87 
71 

90 
69 

90 
71 

92 
71 

92 
72 

86.2 
67.9 

SELHB 

MBX 
M  I N 

87 
57 

88 

67 

89 
60 

92 
64 

90 
68 

87 
70 

88 
64 

89 
68 

87 
71 

88 
65 

86 
74 

88 
72 

89 
65 

90 
65 

85 
67 

90 
63 

92 
68 

94 

68 

95 
66 

97 
64 

90 
66 

89 
67 

89 
64 

88 
65 

86 
66 

88 
68 

90 
66 

90 
68 

89 
65 

91 
66 

89.4 

66-6 

UNION  SPRINGS  4  S 
. 

MBX 
M  I N 

80 
67 

86 
66 

87 
60 

88 
62 

90 
64 

92 
64 

90 
63 

92 
62 

89 
67 

86 
67 

69 
62 

87 
65 

84 
64 

86 
66 

90 
65 

91 
64 

91 
66 

92 
67 

93 
64 

93 
65 

90 
65 

87 
67 

86 
65 

87 
64 

88 
65 

89 
67 

90 
65 

89 
88 

86 
67 

90 
66 

88.6 
65.0 

COBSTHL  PLBIN  07 

BNOBLUSIB   1  NU 

MBX 
MIN 

80 
62 

86 
82 

89 
62 

89 
57 

92 
56 

92 
62 

90 
61 

90 
66 

88 

65 

90 
66 

90 
65 

89 
68 

88 
66 

90 
62 

91 
59 

85 
63 

90 
62 

93 
63 

94 

60 

95 
64 

91 
63 

93 
63 

90 
62 

89 
64 

90 
61 

90 
62 

92 
63 

90 
66 

90 
62 

90 
64 

89.9 
62.7 

BTnORE 

MBX 
MIN 

79 
69 

88 
66 

88 
64 

91 
66 

93 
67 

92 
72 

91 
67 

87 
70 

85 
72 

90 
71 

89 
73 

89 

72 

85 
69 

91 
68 

91 
70 

84 

66 

93 
72 

93 
70 

93 
68 

95 
67 

93 
68 

92 
69 

89 
69 

89 
70 

90 
69 

91 
69 

91 
65 

90 
67 

91 
67 

90 
69 

89.6 
68.7 

BEBTRICE   1  E 

MBX 
MIN 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTE! 

FOLLOHING  S 

TBTION  INOE) 

7 


DniLY  TEMPERniURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
<z 

cr 

n 
C 

g 

-J 

Q 

U 

g 

1  0 

1 2 

1  3 

1  4 

1 5 

1 6 

J  ~] 

1  8 

1  9 

2D 

2 1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRflNTLET 

MBX 

80 

88 

89 

89 

91 

93 

91 

91 

88 

90 

89 

89 

e9 

90 

90 

92 

91 

95 

94 

95 

94 

94 

88 

86 

86 

89 

88 

89 

69 

9 1 

90 

1 

MIN 

68 

65 

60 

59 

60 

69 

66 

69 

68 

64 

70 

68 

67 

68 

69 

65 

67 

65 

69 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

6E 

55 

66 

65 

65 

■  6 

BREHTON  3  SSE 

MAX 

90 

92 

91 

95 

95 

94 

91 

85 

92 

91 

90 

90 

93 

92 

85 

94 

97 

97 

96 

95 

94 

91 

90 

93 

92 

96 

89 

95 

94 

92 

92 

MIN 

64 

62 

59 

SB 

61 

66 

65 

66 

68 

66 

69 

68 

65 

62 

65 

6  1 

64 

64 

64 

63 

62 

65 

63 

54 

6 1 

62 

5 1 

63 

62 

64 

63 

.6 

CflMOEN  3  NH 

MBX 

82 

85 

BB 

89 

91 

90 

85 

SB 

66 

BB 

65 

85 

83 

90 

90 

84 

90 

91 

94 

92 

90 

92 

87 

87 

90 

89 

91 

88 

89 

90 

88 

•  3 

niN 

63 

63 

57 

59 

61 

69 

63 

63 

66 

64 

66 

59 

68 

66 

65 

63 

63 

66 

66 

63 

64 

65 

62 

63 

64 

65 

63 

64 

64 

65 

64 

.1 

CHflTOM  3  N 

MAX 

86 

86 

89 

92 

91 

90 

87 

84 

89 

87 

85 

86 

89 

90 

90 

92 

92 

92 

91 

89 

90 

90 

87 

87 

89 

89 

89 

88 

89 

99 

88 

•  8 

niN 

63 

63 

56 

61 

66 

67 

61 

66 

68 

64 

66 

75 

62 

63 

6  1 

63 

6 1 

65 

62 

62 

64 

63 

63 

64 

65 

62 

63 

62 

65 

63 

.7 

C  LPT  TON 

MBX 

86 

85 

84 

86 

89 

90 

89 

89 

87 

B3 

84 

85 

87 

86 

87 

88 

87 

89 

91 

90 

88 

88 

86 

86 

85 

86 

88 

87 

86 

87 

MIN 

68 

69 

64 

65 

66 

69 

67 

67 

68 

66 

68 

67 

69 

68 

67 

66 

69 

70 

67 

67 

67 

67 

65 

64 

66 

68 

68 

69 

67 

67 

67 

.2 

EUFflULfi  HILDLIFE  REF 

MAX 

88 

84 

88 

89 

88 

91 

91 

90 

90 

83 

88 

89 

84 

89 

93 

89 

88 

91 

93 

91 

93 

89 

80 

88 

87 

89 

87 

90 

90 

69 

88 

■  6 

MIN 

65 

67 

60 

62 

63 

69 

67 

68 

68 

64 

71 

70 

65 

65 

65 

68 

67 

67 

68 

65 

69 

65 

73 

62 

63 

68 

67 

67 

66 

66 

66 

.4 

Evergreen 

MAX 

78 

83 

87 

86 

88 

89 

88 

87 

84 

89 

89 

83 

91 

86 

89 

80 

86 

89 

90 

89 

90 

89 

87 

87 

86 

86 

88 

87 

89 

87 

87 

■  0 

MIN 

69 

66 

62 

62 

63 

67 

67 

68 

70 

69 

71 

7  I 

70 

62 

67 

65 

66 

68 

68 

57 

68 

69 

68 

66 

68 

67 

68 

68 

67 

67 

67 

.2 

FRISCO  CITY 

MAX 

83 

86 

87 

89 

90 

91 

89 

87 

84 

88 

86 

85 

86 

88 

90 

83 

91 

93 

91 

92 

89 

91 

88 

68 

69 

89 

90 

86 

90 

90 

88 

■  3 

MIN 

64 

65 

59 

59 

65 

70 

66 

68 

67 

68 

70 

70 

66 

54 

68 

63 

67 

68 

65 

65 

64 

68 

65 

67 

65 

56 

64 

65 

65 

67 

55 

.8 

GENEVB 

MAX 

MIN 

G1L8ERT0MN 

MAX 

85 

86 

87 

89 

89 

BB 

86 

83 

87 

85 

80 

88 

88 

88 

81 

90 

91 

90 

91 

88 

69 

BB 

87 

89 

89 

89 

89 

88 

88 

69 

87 

■  5 

MIN 

67 

64 

56 

60 

71 

66 

66 

65 

70 

69 

7  1 

7  I 

67 

68 

67 

62 

69 

69 

69 

66 

65 

67 

67 

69 

64 

66 

68 

65 

68 

71 

66 

.8 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

HERDLflNO 

MAX 

83 

86 

90 

88 

90 

91 

93 

90 

89 

86 

87 

68 

88 

91 

90 

82 

90 

92 

93 

91 

92 

90 

86 

86 

88 

90 

89 

66 

91 

9 1 

89 

•  0 

MIN 

68 

69 

66 

69 

68 

73 

67 

70 

70 

67 

70 

70 

70 

66 

65 

66 

70 

69 

68 

67 

67 

70 

67 

66 

67 

69 

67 

69 

68 

59 

68 

.2 

HIGHLRNO  HOME 

MAX 

80 

86 

87 

88 

90 

89 

86 

87 

87 

84 

86 

88 

84 

89 

90 

81 

89 

91 

92 

93 

84 

90 

87 

B7 

68 

67 

86 

67 

88 

90 

87 

MIN 

68 

67 

60 

60 

64 

57 

64 

67 

68 

64 

65 

68 

67 

67 

62 

66 

66 

68 

69 

65 

64 

65 

63 

62 

66 

65 

66 

67 

66 

67 

65 

.4 

02RRK  6  NNW 

MAX 

87 

87 

87 

90 

90 

89 

89 

88 

83 

88 

81 

84 

89 

89 

80 

89 

94 

95 

87 

93 

91 

86 

66 

86 

87 

90 

91 

90 

90 

89 

88 

■  2 

MIN 

69 

68 

65 

65 

67 

70 

67 

68 

69 

65 

69 

68 

68 

68 

63 

67 

68 

69 

65 

65 

65 

66 

54 

64 

67 

58 

66 

67 

56 

68 

66 

■  8 

PHENIX   CITY   2  NNH 

MBX 

MIN 

P I T  TSV lEW 

MAX 

84 

83 

85 

87 

88 

89 

89 

88 

68 

84 

86 

87 

84 

87 

89 

84 

87 

91 

93 

91 

91 

88 

85 

85 

86 

89 

82 

86 

90 

90 

87 

•  2 

MIN 

70 

66 

59 

58 

64 

66 

68 

68 

67 

67 

70 

65 

64 

66 

66 

66 

67 

68 

64 

64 

67 

62 

60 

59 

64 

66 

67 

66 

66 

65 

■  1 

THOHHSVILLE 

MAX 

78 

87 

88 

90 

92 

91 

87 

88 

86 

89 

85 

82 

86 

89 

89 

81 

92 

90 

92 

90 

90 

91 

89 

88 

90 

90 

92 

92 

92 

90 

88 

.5 

M  I  N 

65 

64 

57 

58 

64 

69 

65 

65 

67 

65 

69 

70 

66 

66 

67 

63 

63 

69 

66 

64 

64 

65 

64 

64 

65 

67 

67 

66 

66 

67 

65 

•  2 

TROY 

84 

86 

86 

90 

89 

88 

87 

85 

87 

85 

88 

85 

87 

89 

82 

87 

90 

91 

91 

86 

89 

67 

86 

86 

66 

82 

86 

87 

89 

87 

87 

•  0 

MIN 

68 

67 

63 

63 

67 

67 

67 

69 

68 

66 

72 

68 

67 

68 

65 

68 

70 

68 

68 

65 

67 

68 

6E 

66 

69 

67 

67 

68 

67 

68 

67 

.2 

WMRTLEY 

MAX 

91 

92 

94 

94 

92 

91 

94 

93 

92 

91 

85 

87 

89 

90 

85 

90 

92 

93 

92 

94 

95 

94 

93 

92 

91 

92 

91 

90 

90 

92 

91 

.  4 

... 

MIN 

59 

60 

SS 

57 

56 

57 

62 

6 1 

64 

56 

67 

69 

69 

65 

63 

67 

53 

63 

65 

65 

57 

63 

65 

67 

64 

65 

64 

63 

61 

62 

62 

.8 

GULF  06 

BAY  MINETTE 

MAX 

86 

87 

90 

90 

90 

90 

85 

84 

88 

87 

86 

81 

68 

88 

82 

91 

92 

92 

92 

90 

91 

89 

86 

90 

91 

86 

86 

88 

80 

90 

87 

•  9 

MIN 

68 

67 

64 

68 

71 

73 

67 

71 

72 

74 

73 

72 

71 

70 

69 

67 

74 

73 

70 

67 

67 

69 

68 

71 

73 

7  I 

66 

68 

68 

69 

69 

.7 

CODEN 

MAX 

91 

90 

88 

90 

90 

91 

BB 

88 

89 

90 

68 

81 

89 

88 

88 

91 

91 

92 

91 

91 

90 

91 

90 

91 

90 

90 

89 

87 

89 

88 

89 

.  3 

MIN 

64 

63 

65 

65 

69 

69 

70 

70 

62 

70 

68 

70 

71 

67 

68 

70 

66 

66 

70 

68 

66 

69 

67 

68 

68 

C 

66 

65 

64 

62 

87 

.1 

FRIRHOPE  2  NE 

MAX 

86 

88 

87 

90 

90 

90 

85 

82 

88 

89 

BB 

87 

88 

90 

87 

90 

92 

94 

92 

91 

91 

87 

87 

90 

89 

89 

88 

89 

67 

89 

88 

.7 

MIN 

69 

67 

65 

67 

69 

66 

67 

70 

71 

73 

75 

73 

69 

69 

70 

56 

72 

72 

70 

66 

67 

69 

67 

70 

69 

69 

64 

67 

67 

67 

68 

.7 

FORT  nORGRN 

MAX 

83 

86 

90 

69 

90 

90 

92 

90 

89 

89 

89 

90 

89 

89 

88 

88 

90 

91 

92 

94 

94 

93 

88 

09 

89 

90 

90 

89 

89 

90 

89 

.6 

MIN 

74 

75 

77 

75 

78 

77 

78 

77 

76 

76 

74 

74 

77 

79 

77 

72 

77 

78 

78 

78 

79 

74 

74 

76 

76 

76 

74 

74 

75 

74 

76 

.0 

MOBILE  HSO  BP 

MAX 

68 

88 

90 

90 

91 

92 

86 

83 

90 

87 

88 

79 

88 

90 

85 

90 

91 

91 

93 

92 

92 

91 

90 

89 

91 

91 

90 

84 

89 

90 

89 

•  0 

MIN 

71 

70 

69 

72 

74 

72 

71 

72 

7f 

78 

74 

73 

72 

72 

71 

70 

77 

75 

73 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

70 

72 

70 

71 

72 

.3 
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F  Q  Y  F  T  T  F 

r  n  1  r,  1  1  L. 

2883 

03 

Ffl  YE  T  T E 

1  3 

33 

4  1 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN  J .  BLACK 

F 1  ORF  M  r  F 

2971 

01 

1  RiinFRnfll  F 

1  2 

34 

48 

87 

4  1 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHARDS 

3035 

08 

D  M  L  U  n  I  1 1 

g 

30 

14 

88 

01 

10 

7A 

7A 

C 

H 

in  AN  M  R I  nni  F 

FORT  PRYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

8A 

c 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7H 

7A 

H 

MERRILL  J  BEARD 

GRDSDEN  STEAM  PLRNT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6A 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7fl 

7fl 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8R 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

5 

31 

02 

85 

51 

1  10 

7A 

7R 

H 

J  R  BELL 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
1  1 


STfiTION  INDEX 


RLRBfiMR 
JUNE 


1975 


STRTION 

1  

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

ORPINRGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q- 

PRCCIP. 

EVflP. 

SPECIBL 
ISEE  NOIESl 

GEORGIRNNR 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7A 

T  .   E  .  MASON 

GILBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

ALTON  G.  LAND 

GORGPIS 

3430 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

1  3 

300 

6R 

ALABAMA  POWER  CO- 

GREENSBORO 

35  1  1 

06 

HRLE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE   J.  RRRINGTON 

GREENVILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

49 

86 

38 

445 

7A 

7R 

C 

H 

WILLIE  P  CRUTCHFIELD 

CUNTERSVILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

1  2 

34 

20 

86 

1  9 

578 

4P 

4P 

H 

RRDIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVILLE  TVfl 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34 

22 

86 

17 

60S 

c 

TVA-765 

HflLEYVILLE  3  NE 

3620 

03 

W  I  NSTON 

2 

34 

15 

87 

37 

950 

5P 

5P 

c 

H 

J  I M  WALKER 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

MAR  I  ON 

1  3 

34 

06 

87 

59 

435 

7A 

7fl 

c 

H 

EDDIE  L  .  PE ARCE 

HflNCEV ILLE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

c 

JAMES  E  MC  CRRVY 

HRYNEV ILLE 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

1  1 

86 

36 

180 

7A 

7A 

H 

DAISY  0  MITCHELL 

HEflDLflND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7A 

7A 

GH 

RUBURN  UNIVERSITY 

HEFL  IN 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

SA 

H 

CITY  OF  HEFL  I  N 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

CRENSHRW 

6 

31 

57 

86 

1  9 

594 

7A 

7A 

H 

CHARLES  R  •  PORTER 

H IGHTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  175 

7A 

RRLON  L  .  OTTS 

HODGES 

3899 

01 

FRRNKL  IN 

1  3 

34 

20 

87 

56 

840 

7A 

MRRY   N.  RVERY 

HUNTSVILLE  WSO  flP 

4064 

01 

MRD  ISDN 

12 

34 

39 

86 

46 

624 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

JACKSON 

4193 

07 

CLARKE 

1  3 

31 

30 

87 

52 

220 

8A 

c 

ALLIED  PAPER  INC 

JflCKSONV ILLE 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7A 

c 

MARY  LOU  WILKERSON 

JASPER  4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7A 

7fl 

H 

JAMES  A  .  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6A 

RLRBRMR  POWER  CO- 

K INSTON 

4431 

07 

COFFEE 

10 

31 

1  4 

86 

1  1 

270 

7fl 

FRED  W-  WOOD 

LAFAYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS  MRYMIE  LANDRUM 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

6A 

RLRBRMR  POWER  CO- 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

MRS-    MRRY   K-  LEE 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

7A 

RUFUS  M-  SEWELL 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

12 

160 

7R 

7A 

H 

B-   8-   WILLIAMSON.  JR. 

LOUISVILLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31 

48 

85 

33 

470 

8A 

JOHN  B .  ARD 

MRGELLA 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

51 

654 

7A 

RLRBRMR  POWER  CO. 

MARION  6  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

173 

7fl 

c 

MARION  FISH  HATCHERY 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

1  3 

200 

7A 

7A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5140 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POWER  CO- 

MATHEWS  3  SW 

5172 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

1  4 

86 

01 

190 

7A 

HOUSTON  FLOYD 

MELV  IN 

5354 

07 

CHOCTAW 

1  3 

31 

56 

88 

27 

350 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

M I DWAY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

c 

ALFRED  S.  RORMS 

MILSTEAO 

5439 

06 

MACON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

20  I 

8A 

JRMES  M.  WRLKER 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7fl 

7A 

H 

HENRY   J.  YRTES 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6fl 

RLRBRMA  POWER  CO. 

MOBILE  WSO  AP 

5478 

08 

MOB  I  LE 

9 

30 

4  1 

88 

15 

21  1 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONTEVRLLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7R 

MUMCE  P  JETER  JR 

MONTGOMERY  WSO  AP 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

I 

32 

18 

86 

24 

221 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOULTON 

5625 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

17 

660 

c 

TVR-38 1 

MOULTON  2 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

6P 

6P 

H 

JOHN   M-  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

536 

MID 

MID 

H 

FED-   RVIRTION  AGENCY 

NEW  MARKET  2 

5867 

01 

MADISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

H.   WAYNE  MC  FRRLEN 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

3 1 

20 

85 

36 

2  1  0 

79 

GRRLRND  THOMPSON 

ONEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7A 

7R 

H 

LONNIE  R-  N0RRI5 

OPEL  IKA 

6129 

OS 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

8A 

8A 

H 

RRDIO  STATION  WJHO 

OZARK  6  NNW 

6218 

07 

DALE 

5 

31 

31 

85 

41 

4  70 

5P 

5P 

H 

CHARLES  H.  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

TVR-69 

PALMERORLE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86 

4  1 

798 

7A 

GEORGE  T-  POSEY 

PELL  CITY   1  NNE 

6329 

04 

ST  CLR  I  R 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

7A 

7A 

H 

NORMRN  R-  VRUGHN 

PERRYV  ILLE 

8362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5R 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMRN 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

c 

MRS.   MINTR  EDOINS 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

5P 

5P 

H 

PHENIX   CITY   WATER  WORKS 

PICKENSVILLE 

6414 

03 

PICKENS 

13 

33 

1  3 

88 

15 

165 

7A 

MRS  GRACE  ONEAL 

PINE  RPPLE 

64  36 

07 

WILCOX 

1 

3 1 

53 

87 

00 

230 

7A 

MRS-   EVA  R.  RAY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

MRS  -   ENR  C  .  PRUL 

PITTSVIEW 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7R 

7A 

GH 

FRRNK  TURNER 

PLRNTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7R 

JRMES  E  FISCHER 

PRRTTVILLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

29 

86 

29 

295 

8R 

8A 

H 

RADIO  STATION  WPXC 

RED  BAY 

6805 

01 

FRRNKL I N 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

01 

MAD  I  SON 

12 

34 

35 

86 

36 

573 

MID 

MID 

H 

CLOSED  5/31/75 

REFORM 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

88 

01 

228 

7fl 

RRIFORD  C-   MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

7R 

JIMMY  W-  WRGES 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

L  U  V  1  IN     1  U  f>l 

6 

31 

22 

86 

31 

1  90 

c 

RLRBRMR  ELECTRIC  COOP 

ROBERTDALE 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

32 

87 

39 

155 

6A 

6A 

H 

JOHN  K  LRSSITTER 

ROCKFORO  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

14 

670 

7A 

7A 

H 

CHRRLES  W.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6A 

6A 

H 

JOHN   T.  BRILEY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
1  2 


SinilON  INDEX 


RLflBOMP 
JUNE 


1975 


STATION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  RND 
TABLES 


OBSERVER 


RUSSELLVILLE  2 
SflINT  BERNARD 
SAND  MT  SUeSTR  flU 
SFIYRE 

SCOTTSBORO 

SELMR 

SUTTLE 

SYLflCRUGfl  4  NE 
TflLLRDEGP 
THOMflSV  ILLE 

THORSBY  EXP  STRTION 

THURLOW  DflM 

TONEY 

TROY 

TUSCflLOOSFI  FRfl  RP 

TUSCRLOOSR  OLIVER  DRM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HERD 

VERNON 

WRDLEY 

WRLLRCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WARRIOR  6  W 

WARRIOR  LOCK  RND  DRM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKR 

WHRTLEY 

WINFIELD  2  SW 

CLOSED  STATIONS 

REDSTONE  ARSENAL 


7131 
7157 
7207 
7282 
7304 
7366 
7963 
7999 
8024 
8178 

8209 
8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 

8605 
8637 
8648 
8670 
8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


6833 


01 


FRRNKL  IN 

CULLMRN 

DE  KRLB 

JEFFERSON 

JRCKSON 

DALLAS 

PERRY 

TALLADEGA 

TRLLRDEGR 

CLARK 

CHILTON 
ELMORE 
MADISON 
PIKE 

TUSCRLOOSR 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KRLB 

LRMAR 

RRNDOLPH 

ESCRMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


MADISON 


12 


34  31 

34  12 

34  17 

33  43 

34  4  1 
32  25 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


34  35 


87  44 

86  47 

85  58 

86  58 

86  03 

87  00 
87  1  1 
86  12 

86  06 

87  44 

86  42 

85  54 

86  44 

85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  12 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


86  36 


880 
802 
1  195 
304 
615 
147 
145 
490 
565 
405 

680 
288 
750 
580 
170 
152 
450 
265 
1040 
190 

540 
205 
850 
630 
1  10 
458 
500 
190 
170 
468 


573 


6P 
MID 
7A 
7A 

7A 
7A 


5P 


5P 


MID 


7A 
MID 
6P 
7A 
7A 
7A 
7A 
6P 
6P 
7A 

6P 
6A 

6R 
MID 
7R 
7R 
7R 
7R 
7R 

7R 
7R 
7R 
7R 
6R 
5P 
7R 
7R 
7R 
7R 


MID 


RADIO  STATION  WWWR 
ST  .  BERNARD  COLLEGE 
SAND  MTN  SUBSTATION 
MIRAM  W  PRIDMORE 
RRDIO  STATION  WCRI 
ROBERT  J.  CHANDLER 
J.   F.   SUTTLE.  JR. 
CITY  WATER  PLANT 
C   0.  WEAVER 
LEROY  GATES 

AUBURN  UNIVERSITY 
ALRBRMR  POWER  CO. 
TVR-506 

THOMRS  J.  DILLARD 
FED.   AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JERRY  COPE 
JEPTHfl  S.  BRRNYON 
C  4  H  LUMBER  COMPANY 
WILLIAM  B.  WHEELER 

ALABAMA  POWER  CO. 
MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
GILBERT  C  YRRBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 

INRCTIVE  5/31/75 
MRS  ELIZfi  J.  BEARDEN 
FLOYD  BUTLER 
MRS   VRLMR  G  COLEMRN 
ROBERT  R.   MOORE.  JR. 


CLOSED  5/31/75 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  3 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


•  *  • 

NOVEMBER  1974 


FORT  MORGAN 


*       *  * 

DECEMBER  1974 


CENTREVILlE  WSMO 
CUNTERSVILLE 


*       «  * 

JANUARY  1975 


*       *  » 

FEBRUARY  1975 


RUSSELLVILLE  2 


Temperature 


Precipitation 


59, OM 
53.1 


57, 7M 


56.2 


36. 7M 
31.6 


47.9m 
42.4 


519 
592 


No.  ol  Days 


55 
a  5 


6.28| 
3.S4 


3.56 
1.30 


1.41 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
A-1 


OECEHBER  1974 


JANUARY  19T9 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


■MM      4  I  5      6      7  I  8  I  9   I  10  I  11  I  12 


Day  o(  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


28     29     30  31 


NOVEMBER 
fORT  MORGAN 


•20  ,ir  .07  .03  .3* 


T         T  T 


.07  ,21 


FERRUARY  1975 
RUSSELLVILLE  2 


•17     .32  .03 


l.Al     ,30     .26  ,02 


Sm  raI*T*ac*  qoim  lolloving  Sutton  l^fax. 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  oi  Month 


N0V6N8ER  197* 
FORT  MORGAN 

•  *  * 
DECEMBER  1974 

CENTREVILLE  WSHO 
BUNTfRSVlLLE 

•  »  » 
J4NU4RY  1975 

F4YETTE 

•  •  • 
FEBRUiRV  1975 

RUSSElLVULE  2 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MJIX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MD) 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


ao  81 

65  68 


34  36  39 
25     29  30 


56  5* 
34     33  43 


54  5T 
30  28 


4»     5*  59 

33  23 


42      42  40 


68  65 
55  53 


46     44  42 


58  68 
50  37 


70  73  68 
56     63  51 


48  47  52 
32     20  37 


67  51  36 
37     36  35 


35  45  59 
19     17  25 


61 
27 


76  70 
59  55 


51  53 
27  27 


65  66  63 
33     50  46 


52  57  55 
39     34  33 


37  50 
30 


46  57 
26  27 


62  62  64 
29     41  54 


57  57 
35  33 


68     68  70 


59     64  77 


42  60  56 
32     28  32 


76  75 
00  58 


74  67 
53  59 


59,0 
36,7 


53.1 
31.6 


57.7 
36.9 


S«*  R»i»T«oc«  Nol«B  FoUowLnq  SUUon  Ind»x 


LATE  REPORTS 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

■3 

Day  of  month 

& 
Q 

1  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

*     *  * 

J4NU4RV  197! 
iUBUBN  4CRDN0MY  f^HH 

2 

MAX 

HI^ 

72 
59 

68 
AO 

5S 
38 

51 
40 

57 
41 

55 
41 

57 
40 

60 
40 

53 
51 

67 
52 

69 
53 

63 
49 

49 

38 

48 

35 

49 
34 

5* 
34 

53 
47 

58 
38 

62 

49 

61 
47 

47 
36 

50 
34 

57 
43 

49 
48 

55 
48 

62 
46 

62 
46 

67 
45 

71 
53 

72 
52 

70 
55 

58,7 
44.1 

MA) 
Mlh 

»g 
»i 

6! 
*5 

55 
44 

51 
44 

iS 
41 

53 
43 

54 
43 

57 
43 

54 
52 

64 
54 

64 
55 

63 
53 

53 

42 

51 
38 

49 

37 

52 

37 

52 
40 

56 
42 

58 
46 

59 
51 

51 
40 

50 
38 

55 
44 

51 
50 

56 
49 

60 
48 

60 
48 

63 

46 

67 
55 

67 
55 

66 
58 

57.5 
46.6 

MA> 

64 
!( 

62 
*7 

52 

4; 

50 
44 

53 
42 

49 
39 

51 
40 

52 
42 

52 

49 

60 
50 

60 
55 

60 
52 

52 
43 

50 
39 

45 
37 

48 
3i 

49 
39 

51 
40 

94 
43 

54 
49 

50 
40 

57 
39 

50 
41 

48 
45 

53 
48 

56 
48 

56 
46 

57 
47 

61 
52 

63 
51 

63 
57 

54.3 
45,3 

•       •  • 

JANUARY  1973 
HEADLAND 

< 

MAX 

»9 
5E 

66 
50 

56 
46 

57 
49 

57 
45 

55 
42 

56 
46 

58 
45 

58 

52 

68 
58 

65 
58 

64 
50 

59 
46 

50 
40 

49 

53 
39 

55 
40 

57 
43 

57 
49 

57 
49 

55 
40 

53 
3{ 

52 
46 

52 
50 

60 
50 

61 
53 

62 
50 

65 
5  j 

66 
54 

67 
53 

70 
56 

59.0 
47,8 

•       *  * 

FEXnUARV  1979 
AUBURN  ACRDNOMV  FARM 

MAX 
MIN 

72 

72 

60 

67 
52 

52 
45 

46 
43 

57 
41 

58 
40 

52 
36 

58 

43 

50 
36 

48 
35 

66 
41 

70 
42 

64 

40 

65 
41 

66 
48 

63 
56 

72 
57 

69 
60 

65 
47 

62 
43 

66 
41 

70 
52 

72 
49 

59 
39 

63 
38 

66 
43 

68 
45 

62.9 
45.3 

MAX 
MI^ 

H 
56 

67 
60 

65 
55 

55 
48 

46 
46 

55 
46 

57 
43 

52 
40 

54 
46 

49 

40 

47 
39 

62 
44 

68 
46 

61 
45 

62 
45 

63 
49 

62 
59 

68 
59 

67 
62 

63 

51 

60 
47 

64 
46 

68 
54 

69 
54 

58 
4i 

60 
43 

66 
46 

64 
49 

60.6 
48.6 

t 

MAX 

6! 

64 
54 

63 
56 

5i 

47 

46 
46 

53 
45 

53 
44 

48 
40 

50 
41 

47 
41 

45 
39 

55 

40 

62 
48 

57 
47 

57 
45 

58 
46 

59 
56 

63 
56 

64 

58 

61 
51 

55 
48 

56 
46 

62 
53 

64 
55 

56 
45 

65 
44 

60 
46 

5  9 
48 

57.4 
47.9 

•       •  * 

FEBRUARY  1975 
HEADLAND 

4 

MAX 

70 
5<i 

70 
55 

66 

6C 

62 
53 

57 
50 

60 
50 

62 
48 

53 
43 

52 

40 

56 
48 

55 
49 

63 
45 

68 
50 

61 
46 

62 
49 

65 
46 

63 
55 

68 
58 

70 
61 

67 
55 

61 
48 

69 
55 

65 
56 

70 
53 

62 
49 

62 
49 

67 
46 

66 
50 

63.2 
50.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Stattoa 

Da7  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•  •  » 

DECEMBER  1974 

CUNTFRSVIllE 

•  •  • 

FEBRUARY  1975 

RUSSFLLVILLE  2 

SNOWEILL 
SN  ON  aiD 

SNOWFiLL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
A-5 


REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  ■.  J;^^^"^^^^' 

28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the     HOURLY  PRECIPITATION  DATA     for  this  itate. 


DIMENS 

movemen 
direct 


lONAL  milTS      Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in     F,   precipitation  and  evaporation  Jn  Ih^hes  and  wind 
n?  tn  ^'es      Monthly  degree  day  totals  kre  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65^F.     In   'Supplemental  Data"  table 
?ons  enterei  in  "gures  a^e  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

:t;.s;".:;";r..™,::,s;°:"  ^Hirt-nhr".^;.!.*;:;  s..:":      s;;~"..:';:t.,.E.i.'.,, ».  2. »..,. .... ........... 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

 —    Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation      Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 


inches  above  the  pan.  j       o       ,  * 

WATER  EQUIVALEMT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obtalnSg  measurements  a?e  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the    "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  ana'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES.     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

n.,..VSCIL  TEMPERATURES  table:     --rn  Agronomy  Farm  :  C-sterfield  sandy^loam.^bare^ 

S  ^^^H  :  Dothan  sandy  loam    bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

p!??sview  ;  ?^ago?a  nne  sanS^  loam,  bare"     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AKD  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  Included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield, 

t     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing^   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T    Trace,   an  amount  too  small  to 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tf    Thermometers  aie  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

«   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TEVNESSEE  13-TOMBIGBEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  In  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
*  station  History  *  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
I  of  Local  Cllmatological  Data,   price  15  cents^  These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;   35?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Hake  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     .National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


;I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center ,  Ashevl 1 le ,  North  Carolina     28801 . 

Director,  National  Climatl 
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TEMPERflTURE   AND  PREC I P I TRT I  ON  EXTREMES 


HIGHEST   TEMPERATURE:  CflLERR  2  SW 
LOWEST   TEMPERATURE:  2  STATIONS 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION:  BAY  MINETTE 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION:  LEESBURG 

GREATEST   1   DRY  PRECIPITATION:  BAY  MINETTE 
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DniLY  PRECIPITATION 
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NORTHERN  VALLEY 


ATHEMS  a 
eCLLE  niNA  a  rt 
FALKVILLE  1  E 
FLOBEHCE 
HODOES 

MUMTSVILLE  W50  AP 
MOULTOH  3 
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QUNTERSVILLC 
LEEDS 
^«OElLA 

OMCONTA 

PALfCRDALC  Z  H 
SAINT  fiERMABO 
SAND  WT  SUBSTA  AU 
SATfiE 

SC8TTSB0RB 
VALLEY  HEAD 
UARRIOR  6  M 


UPPER  PLAINS 


03 


AL  ICEVILLC 
ARLEY  3  S 
AUTAUQAVILLE  3  N 
BANK,HEAO  LOCK  AND  OAfI 
BILLINGSLEr  1  SE 

BROOKUOOD 
CARBON  HILL 
CENTREVILLC  WSriO 
CUANTON 
CORDOVA 

OOUBLC  SPRINGS 
EL  ROD 
rAYETTE 
GORQAS 

MALEYVILLC  3  NE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICHENSVILLE 

PLANTERSVILLE  3  55E 

PBATTvlLLE 

REFORM 

TH0RS6Y  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAn 
VERNON 

WEST  BUOCTON 
UINFIELD  3  SU 


EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 
CALERA  3  SW 
CENTRE  5  SW 
CHILOERSBURG  UTR  PLANT 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LEESBJRC 
MONTEVALLO 
PELL  CITY  I  NNE 
SYLACAUGA  4  NE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND 

CAF*  HILL  2  NH 
OAOZVILLC 
DEL  TA 

MEFl IN 
HIQHTOI^R 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 

OPELIKA 

ROCKFORD  2  NNH 
ROCK  MILLS 
THURLOM  DAM 
UADLCY 


kCTUr«>KA 


CUBA 

DAYTON  I  N 
OEMOPOLIS  LSI 
GAINESVILLE 


6.50 

e.33 

5. OA 
8.08 
i.33 

Q.33 

s.es 

M.40 


7.33 
9.8B 
».  10 


0.04 
7.54 
5.66 

5.  SB 
8.73 
7.21 


0.76 
5.69 
10.03 


3.68 
6.02 
4.78 
0.68 


6.04 
8.31 
10.65 
8.76 
5.63 

6.64 


8.  OB 
6.66 
6.56 


DRY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  !5    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


1.45  .50  1.42 
.33 

1 . 32  .06  .06 

.43  .22 

I.Bl  .42 

.61  .03 

.00  3.46  T 
.58 

1.16  .04  .01 

.50  .15  1.20 
.40 


.15  1.97 
.OS 

1.33  1.30 


.  ;o  T 
T  2.49 


.06 


.06 


.60 


.50  .55 
.22 

.21  .75 
.06  2.07 


.02  1.06 
.Ori  1.58 
.87  2.56 

.50  .10 

.15   1 .33 


.10     .32  .IB 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWINI 
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IG  SIRTION  INDEX 


STRT ION 


GftCCnSBOftO 

L  IVtNQSTOrt  9  SM 

MSBION  JUMCTION  a  we 

li«TWCM5  3  SU 
MILSTEAD 
muTEB  3  hU 

PCBOYVILLC 

PINE  LtVCL 

SUTTLC 

union  spazHOS  4  s 

UNIONTOiM 

WAQfllOR  LOCK  ANO  OAM 


CflASTAL  PLflrn  1 

AB6CVILLC   1  HHU 
AL6EBTA 

AnOALUSIA   1  »u 
A-m09E 

6CAT8ICE   i  E 

BBANTLEV 
SQCUTOM  3  SSE 

eauno I OQE 

CA»«EN  3  PiU 
CMAT8M  3  H 

CLAIftOitNE 
CtArrON 

COrrEE  SPHINQS  3  hU 

COTTONTfln 

ELBA 

CU'"AULA  UILDL  ITE  HEF 

EvEBOBEEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

QEOPGJANNA 

QlLBCRTOun 
QOCEMVILLE 
HEADLAND 
mIGhlAMO  MOrC 
JACKSON 

Kins TON 
LOUISVILLE 

fCLvin 

NEWTON 
OZABK  e  HHU 

pwENix  CITY  a  nnu 

PINE  APPLE 
PITT^viEW 
aivEQ  TALLS 
TNOmSviLLE 

TBOY 

WALLACE  3  £ 
HHATLEv 


OULf 

BAY  MIHETTE 
COOEN 

fAIBMBPE  2  NE 
rom  MOBGAN 
MOBILE  MSO  AP 

nOBEBTDALE 


DRiirZRECI  P  I  T  fl  T  I  0  N 


2  3 


9.03 
4. S3 

B.ai 


B.se 

B.57 
6.52 
0.49 
4.TQ 

7.03 


13.73 

B.oa 

10.S3 

11  .77 


B.Ba 
le.oe 

8.07 
11.49 
12.  OB 

6.49 
6.74 
10.3a 

B.ea 

7.32 

B.74 
14. QS 
12.69 
13.20 

B.S8 


10.  70 
10.61 

a.  12 

13.01 

T.a2 

4.08 


7.27 
7.74 
13.34 
0.72 

11 .77 
13.79 
e.33 


DAY   OF  MONTH 


5  6 


7  8 


10  1112 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25 


26 


27 


28 


29  30 


31 


-21    1 .20  3.23 


a. 30     .02  .17 


■as     .92  .10 


10.03 
7.01 
11.02 


.03  .04 
.20 
■33  .03 


2.09 
3.69 
4.09 
9.30 


2.73 
7.60 
2.49 
4.40 
3.40 

3.04 
t.9B 
2.02 


6.90 
9.39 

1.7a 

2.93 


.63     .74  9.36  B.S4 


3.  19 
1  .30 

.18  3.00 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOMiNO  STflTlON  INDEX 

5 


.36  a. 

.64  3.46 


3.79 
4.  19 
2.94 


TOini   SNOWFRLL  AND  NUMBER  OF  DflYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1974   -   1975  PLflBflMP 


STRTION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTRL 

lOTOL 
PBECIPITOTION 

m          m  m 

NORTHERN  VRLLEY  01 

RTHENS  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

BELLE  MINH  2  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

1  .0 

4.0 

T 

5.0 

FRLKVILLE   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

.8 

2.5 
4 

3.3 
4 

FLORENCE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

1  .0 
2 

T 

T 

T 

T 

1  .0 

2 

HODGES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

.3 

1 

.3 

1 

HUNTSVILLE  WSO  RP 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

.8 

1  .0 

3.7 
4 

T 

T 

5.5 
4 

MRDISON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .0 

1 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MOULTON  2 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

1  .0 

3.0 

T 

T 

4  .0 

3 

MUSCLE  SHORLS  FAR  RP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.4 

1  .9 

3 

T 

T 

2.3 

3 

NEW  MARKET  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

1 

5.0 

T 

T 

6.0 

RED  BAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

1  .5 

1 

2.3 

T 

3.6 

REDSTONE  ARSENAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

" 

RUSSELLVILLE  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.8 

1 

3.0 

T 

T 

3.8 

WATERLOO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

.  1 

T 

4  .0- 

2.0 

.2 

- 

- 

■         ■  ■ 

RPPRLRCHIRN 
MOUNTRINS  02 

RLBERTVILLE  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

BESSEMER  3  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BIRMINCHAM  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

.4 

T 

T 

T 

.4 

BOAZ 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

T 

COLL INSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

FORT  PAYNE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

1  .0 

GARDEN  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

GUNTERSV  ILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

LEEDS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

MfiOELLfl 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTflL   SNOWFALL   RND  NUMBER  OF  DRYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF   1974   -  1975 


flLfiBflMfi 


STflT  ION 


JULY  RUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JFIN    FEB    MflR    RPR    MAY  JUNE  TOTRL 


fueciPlinnoN 


QNEONTfl 

PflLMERDRLE  2  W 
SfiINT  BERNRRD 
SfiNO  MT  SUBSTR  flU 
SflrRE 

SCOTTSBORO 
VRLLEY  HERD 
WARRIOR  6  W 

m  m  m 

UPPER  PLAINS 


03 


RLICEVILLE 

HRLEY  3  S 

flUTRUCflVILLE  3  N 

BRNKHERO  LOCK  RNO  DRM 

BILLINGSLEY   I  SE 

BROOKUOOD 

CARBON  HILL 

CENTREVILLE  WSMO 

CLANTON 

CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
ELROD 
FRYETTE 
GORGRS 

HHLEYVILLE  3  NE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  OHM 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1   IN  ON  00 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  00 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


1  .0 

1 


1  .0 

1 


3.0 


2.0 

1 


2.7 

1 


1  .0 


1  .0 

1 


4  .0 


2.0 

1 


4.0 

1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTnL   SNOWFniL  AND  NUMBER  OF  DflYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SERSON  OF   1974   -  1975 


RLflBflflP 


STflT ION 


MITCHELL  DRM 

PICKENSVILLE 

PLRNTERSVILLE  2  SSE 

PRHTTVILLE 

REFORM 

THORSBr  EXP  STATION 
TUSCBLOOSR  FRR  flP 
TUSCRLOOSR  OLIVER  DRM 
VERNON 

WEST  BLOCTON 
WINFIELD  2  SW 


EASTERN  VRLLEY 


04 


RNNISTON  FRR  RP 
CHLERR  2  SW 
CENTRE  5  SW 

CHILOERSBURG  WTR  PLRNT 

GHDSOEN  STERM  PLANT 

JRCKSONVILLE 

LEESBURG 

MONTEVALLO 

PELL  CITY   1  NNE 

SYLACfiUGA  4  NE 

TALLADEGA 

WALNUT  GROVE 

■        ■  ■ 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 


JULY  HUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JflN    FEB    MRR    APR    MAY  JUNE    fOTHL  p,Ecipn«iioN 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  00 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 


SNOWFRLL 
;l    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  00 


2.0 


2.0 


2.0 


2.0 


.2 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTflL   SNONFflLL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF    1974  -  1975 


STRT ION 


fiSMLRNO 

CRMP  HILL  2  NW 
DRDEVILLE 
OELTfi 
HEFL  IN 
MIGHTOWER 
JORORN  DRM 
LRFRYETTE 
MARTIN  DRM 
OPEL IKfl 

ROCKFORO  2  NNW 
ROCK  MILLS 
THURLOW  DRM 
WROLEr 
WETUMPKR 

■  m 

PRRIRIE 


06 


CUBA 

DRYTON   I  N 

DEMQPOLIS  LOCK  AND  OHM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HRYNEVILLE 

LIVINGSTON  2  SW 

MRRION  6  NE 

MRRION  JUNCTION  2  NE 

HRTHEHS  3  SW 

MILSTERD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  . 0 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


JULY  RUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JflN    FEB  I  MRR  I  flPR  I  MRY  IjuNeI  TOTAL 


RLRBAMA 


'"ECIPITRirOK 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOini   SNOWFnLL  RND  NUMBER  OF  DRYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SERSON  OF  1974 


flLflBPinfl 


STFIT  ION 


JULY  RUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JflN    FEB   MflR    RPR    MRY  JUNE  TOTAL 


pneciPitPiioN 


MINTER  3  NH 

riONTGOMERr  WSO  OP 

PERRYVILLE 

PINE  LEVEL 

SELMfl 

SUTTLE 

UNION  SPRINGS  4  S 
UNIONTOWN 

WARRIOR  LOCK  AND  DflM 

M  ■  ■ 

COnSTRL  PLAIN  07 
ABBEVILLE   1  NNW 
ALBERTO 

RNOALUSIA   1  NW 
ATMORE 

BEATRICE   1  E 
BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRUNDIOGE 
CAMOEN  3  NW 
CHATOM  3  N 
CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  00 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
I   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  CN  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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STATION 


EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIRNNn 

CILBERTOWN 

GREENVILLE 

HEHDLflND 

HIGMLHND  HOME 

JACKSON 

KINSTON 

LOUISVILLE 

MELVIN 

NEWTON 

OZHRK  6  NNW 

PHENIX  CITC  2  NNW 

PINE  APPLE 

PITTSVIEW 

RIVER  FALLS 

THOMRSVILLE 


TROr 

WALLACE  2  E 
WHRTLEr 

m  m 

GULF 
BAY  MINETTE 
COOEN 

FfllRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 


TOTAL   SNOWFALL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF   1974  -  1975 


OB 


SNOWFALL 
1    IN  ON  00 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  CO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


JULY 


ALABAMA 


PUG 


SEPT 


OCT 


NOV 


DEC 


JON 


FEB 


MflR 


APR 


MfiY 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  INDEX 
1  1 


JUNE 


TOTAL 


PRCCIPITOIION 


1  .0 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF    1974   -    1975  RLRBfiMR 


STflT  ION 

JULY 

RUG 

5EPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTRL 

lOtOL 
PRECIPI TBT ION 

OULF  SHORES  P  0 
MOBILE  WSO  RP 
ROBERTOflLE 

5N0WFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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DAILY   TEMPERflTURES  ~ 


STOTION 

DRY   OF  MONTH 

o 

(Z 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a: 

(T 

•        "  ■ 

NORTHERN  VflLLEr 

01 

ATHENS  2 

nnx 

tllN 

92 
6S 

92 
65 

92 
63 

93 
63 

91 
68 

93 
63 

88 
64 

85 
66 

64 
64 

88 

65 

81 
64 

83 
SO 

83 
52 

81 

60 

63 

59 

88 
82 

86 
64 

66 
62 

84 

62 

68 

65 

75 
63 

86 

65 

89 
66 

90 
69 

87 
65 

87 
64 

88 

63 

88 
64 

90 
67 

84 
64 

83 

67 

86.8 
63  ■  3 

BELLE  niNB  2  N 

NBX 
MIN 

90 
67 

90 
69 

90 
67 

89 
66 

89 
68 

90 
66 

82 
66 

88 

67 

86 

67 

86 

69 

82 
68 

82 

57 

64 

58 

83 
64 

84 

65 

88 

65 

86 

67 

88 

67 

88 
68 

66 
69 

78 
67 

86 
69 

89 
68 

90 
70 

90 
70 

86 
70 

88 
68 

88 

69 

90 
69 

86 
69 

85 

70 

86.7 
67 . 1 

FBLKVILLE   1  E 

NBX 

niN 

89 

67 

88 

70 

90 
65 

89 
67 

89 

70 

90 
65 

85 
66 

89 

67 

87 
68 

90 
66 

65 
67 

82 
54 

64 

57 

84 

59 

65 
63 

85 
65 

86 

67 

86 

67 

87 
68 

65 
68 

60 
67 

88 
60 

91 
66 

91 
69 

90 
70 

88 
68 

6B 
68 

90 
69 

90 
70 

BS 
69 

85 
68 

87.1 
66  .2 

FLORENCE 

nBx 
niN 

91 
66 

93 
64 

92 
61 

93 
62 

93 
62 

85 
58 

91 
63 

88 

63 

92 
62 

87 
62 

83 

60 

84 

52 

85 
51 

64 
54 

89 
56 

89 

55 

88 
61 

90 
63 

90 
62 

79 
61 

87 
61 

86 
63 

89 
63 

90 
64 

81 
63 

85 
62 

89 
61 

90 
60 

88 

65 

85 
62 

83 

65 

87.7 
60.9 

HUNTSVILLE  HSO  BP 

Max 

MIN 

90 
70 

91 

70 

86 

69 

68 

69 

88 
66 

83 
66 

88 

66 

85 
69 

67 
67 

82 

67 

82 
62 

83 
36 

62 
58 

84 
64 

86 
67 

86 

67 

88 

67 

66 

70 

84 

69 

80 
69 

87 
59 

88 

71 

90 
70 

89 

70 

86 

70 

88 

70 

68 

68 

91 
70 

87 

71 

87 
70 

78 
70 

86.1 
67.8 

NOULTON  2 

MBX 
MIN 

92 
69 

92 
70 

91 
66 

91 
69 

93 
70 

88 
66 

91 
69 

88 
69 

90 
71 

87 
69 

82 
67 

85 
56 

65 
59 

85 
S9 

86 
60 

91 
62 

89 
67 

66 
69 

91 
69 

77 
69 

89 
67 

91 
71 

89 
69 

89 

73 

85 
71 

90 
69 

90 
71 

92 
69 

89 

71 

66 
68 

81 
67 

88.2 

nUSCLE  SHOBLS  FBB 

BP 

Max 

MIN 

S3 
67 

93 
66 

94 

67 

93 
67 

94 

67 

83 
65 

91 
71 

90 

71 

93 
68 

85 
69 

83 
61 

84 

59 

64 

56 

64 

62 

86 

62 

87 
65 

88 

68 

88 
69 

88 
59 

7S 
69 

66 
69 

88 

70 

88 
68 

92 
70 

83 

71 

88 

71 

90 
70 

89 

70 

88 

71 

86 
70 

74 

68 

87.4 
67  .4 

NEH  MARKET  2 

MBX 
MIN 

RED  BBr 

MBX 
MIN 

93 
68 

92 
69 

92 
68 

94 

70 

92 

71 

89 
66 

91 

70 

89 

70 

92 
70 

88 

65 

83 
69 

85 
60 

65 
60 

66 
63 

88 
66 

89 
67 

88 
67 

91 
69 

92 
68 

92 
68 

92 
67 

93 

67 

88 
72 

88 

72 

88 
72 

90 
73 

92 
71 

90 

70 

89 

71 

85 

70 

79 
69 

89.2 
68.4 

RUSSELLVILLE  2 

m          m  a 

MAX 
MIN 

91 

65 

92 
66 

90 
66 

90 
60 

90 
64 

90 
54 

64 

67 

89 
69 

89 
59 

90 
68 

85 
66 

80 
55 

63 
53 

84 

58 

83 
60 

88 

60 

65 
60 

87 
63 

91 
65 

90 
68 

78 
68 

88 
69 

91 
67 

88 

67 

90 
70 

83 
69 

90 
66 

69 
66 

91 
60 

88 
68 

64 

69 

87.5 
64  -5 

BPPBLflCHIBN 
HOUNTBINS 

02 

BLBERTVILLE  2  SE 

MBX 
MIN 

87 
70 

85 
69 

85 
66 

87 
69 

90 
71 

69 
65 

BO 
64 

85 
69 

88 
66 

84 

56 

82 

67 

84 

56 

83 
57 

87 
62 

88 

61 

88 

67 

87 
63 

87 
66 

81 
68 

80 
66 

87 
67 

89 

71 

91 
71 

87 

70 

80 
67 

BS 
70 

89 
69 

91 
70 

87 

70 

SS 

66 

73 

67 

86.5 
66  .8 

BESSENER  3  SSH 

MBX 
MIN 

BIRMlNCHBn  HSO  BP 

MBX 
MIN 

90 
73 

86 

70 

90 
69 

91 
70 

91 
72 

90 
66 

79 
69 

66 

70 

86 

71 

64 

70 

85 
64 

66 
58 

84 

62 

87 
64 

87 
68 

86 
69 

es 

69 

BS 
69 

86 
70 

86 
7! 

89 
69 

90 
73 

88 
72 

91 
74 

87 
72 

67 
72 

89 

71 

90 
73 

85 
74 

62 
72 

73 
70 

86-6 
69  .6 

GUNTERSVILLE 

MBX 
MIN 

89 
72 

89 

71 

89 
69 

88 

68 

90 
68 

88 

65 

90 
63 

85 
70 

86 
72 

88 
69 

83 
68 

64 

58 

86 
50 

85 
61 

88 
68 

88 
66 

66 
69 

88 
70 

87 
68 

60 
68 

86 
70 

89 
72 

92 
70 

90 
56 

90 
69 

67 
70 

90 
69 

90 
73 

89 

72 

69 
70 

87 
68 

87.6 
68 . 3 

ONEONTB 

MAX 
MIN 

89 
6S 

90 
68 

89 
65 

89 
65 

90 
69 

90 
63 

66 
64 

82 
65 

84 

67 

89 
66 

85 
65 

85 
53 

85 
57 

65 
58 

86 
60 

89 

60 

90 
64 

83 
65 

89 
65 

87 
65 

85 
65 

89 
67 

91 
67 

92 
70 

90 
68 

65 
69 

89 
67 

90 
69 

91 
70 

85 

67 

82 
66 

87.5 
65  .0 

SBINT  BERNRRO 

MAX 
MIN 

91 
67 

89 
67 

92 
64 

90 
65 

90 
66 

90 
64 

87 
64 

87 

66 

85 
66 

90 
67 

64 

65 

83 
54 

85 
S3 

85 
59 

86 
62 

69 
53 

69 
64 

89 
63 

90 
65 

67 
65 

82 
65 

66 

SS 

91 
66 

92 
66 

92 
68 

84 

67 

89 
66 

91 
66 

92 
66 

87 
66 

64 

66 

86.1 
64  . 4 

SBNO  «T  SUBSTfl  BU 

MBX 
MIN 

65 

67 

62 

64 

67 

64 

64 

56 

66 

65 

53 

56 

57 

60 

64 

64 

66 

65 

63 

65 

67 

88 
68 

70 

65 

84 

67 

84 

65 

68 
64 

68 

86 
65 

82 
56 

85.2 
64.3 

SCOTTSBORO 

MBX 
MIN 

90 

89 

88 

87 

89 

92 

82 

85 

88 

90 

66 

84 

87 

84 

87 

69 

89 

88 

88 

67 

83 

90 

92 

92 

90 

67 

92 

91 

92 

88 

66 

88.2 

65.5 

VBLLET  HEAD 
■ 

MBX 
MIN 

88 
66 

66 
68 

8S 
64 

86 
65 

87 
64 

89 
56 

79 
65 

81 
67 

85 
65 

89 

67 

85 
66 

82 
53 

84 

57 

82 

57 

8S 

61 

85 
64 

86 

67 

84 

69 

85 
65 

85 
63 

80 
66 

87 

67 

91 
67 

90 
70 

89 
68 

84 

69 

84 

64 

87 
66 

89 

67 

85 
68 

83 

69 

85  .4 
64  .8 

UPPER  PLAINS 

03 

BLICEVILLE 

MBX 
MIN 

91 
68 

91 
70 

91 
70 

92 
71 

94 
69 

93 
72 

95 
70 

89 

70 

95 
69 

93 
66 

91 
67 

85 
59 

86 
60 

88 
60 

88 
64 

90 
67 

90 

eg 

91 
69 

90 
66 

95 
68 

93 
69 

92 
59 

93 
69 

94 

70 

93 
69 

87 
70 

90 
71 

91 
72 

91 

71 

67 
63 

87 

70 

90-8 
68 .  1 

BBNKHEBD  LOCK  AND 

OBn 

MBX 
MIN 

95 
69 

93 
70 

94 

68 

90 
72 

93 
70 

95 
65 

94 

71 

91 
65 

92 
66 

93 
6fi 

88 

70 

88 
62 

88 
63 

90 
65 

86 

70 

69 
66 

92 
71 

91 
66 

88 
66 

93 
64 

67 
63 

92 
65 

95 
71 

94 

72 

92 
69 

90 
71 

93 

70 

95 
72 

94 

73 

85 

70 

87 
69 

91  .3 
66 . 2 

CENTREVILLE  HSMO 

MBX 
MIN 

90 
69 

89 
69 

90 
69 

90 
69 

91 
69 

93 
66 

90 
67 

82 
57 

85 
67 

90 
66 

69 
68 

86 
60 

66 
62 

86 
63 

87 
61 

87 
66 

87 
66 

87 
56 

85 
69 

90 
69 

68 
66 

90 
69 

92 
69 

90 
72 

88 

72 

88 

70 

88 

70 

90 
70 

89 
70 

82 
69 

7S 
69 

87.7 
67  .9 

CLBNTON 

MBX 
MIN 

90 
68 

89 
66 

88 

67 

88 
66 

91 
68 

93 
65 

89 
66 

82 
65 

86 
66 

85 
65 

86 

67 

86 
59 

67 
62 

67 
60 

66 
63 

88 
65 

86 
66 

87 
66 

87 
66 

86 
68 

66 

67 

89 

67 

91 
70 

87 
70 

90 
70 

SB 
70 

89 
69 

90 
68 

90 
70 

83 
68 

75 
66 

87.4 
66 . 4 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

87 

67 

87 
68 

87 
65 

86 
64 

85 
66 

87 
64 

84 

67 

84 

68 

61 
69 

65 
66 

73 
66 

80 
57 

79 
56 

82 
62 

80 
64 

85 
65 

85 
68 

83 
69 

86 
69 

86 
65 

87 
66 

83 
67 

85 

70 

88 

70 

86 
70 

84 

67 

83 
70 

85 

70 

88 

70 

85 
66 

82 
66 

84.1 

66 . 5 

FBTETTE 

MAX 
MIN 

93 
6B 

94 

68 

94 

66 

94 

66 

95 
69 

9S 
66 

93 
69 

91 
68 

92 
69 

94 

66 

85 
66 

87 
57 

88 

59 

88 
58 

89 
58 

91 
64 

93 
66 

94 

67 

92 
68 

94 

66 

92 
68 

89 
68 

91 
66 

94 

68 

94 

70 

90 
70 

89 

71 

92 
71 

93 
71 

86 
72 

80 
72 

91  .2 
67 .  1 

MBLETVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

91 
61 

90 
63 

89 
60 

90 
59 

86 
62 

88 
63 

89 
64 

89 

60 

60 
61 

84 

50 

84 

51 

83 

57 

68 

57 

88 

60 

88 

62 

89 
63 

90 
62 

89 

61 

88 

60 

88 
62 

90 
63 

87 
65 

84 
64 

87 
61 

88 
64 

90 
63 

86 
64 

63 

62 

79 
60 

67.1 
60  .8 

hBHIlTON  3  S 

MBX 
MIN 

92 
65 

93 
66 

92 
65 

91 
65 

91 
66 

91 
63 

90 
64 

91 
68 

88 

70 

92 
65 

77 
64 

82 
54 

85 
54 

85 
56 

36 
60 

90 
60 

90 
63 

89 

65 

91 
66 

92 
67 

88 
65 

92 
65 

94 

67 

92 
68 

90 
68 

87 
69 

89 
69 

89 
68 

93 
68 

86 
68 

84 

68 

89-2 
54.8 

JASPER  4  N 

MAX 
MIN 

90 
67 

89 

69 

91 
65 

88 

65 

69 
69 

90 
6S 

89 
68 

87 
69 

66 
70 

89 
67 

61 
67 

83 
54 

63 
56 

84 

60 

85 
64 

88 
64 

69 
66 

86 
68 

66 
66 

90 
66 

84 

69 

66 

59 

90 
70 

91 
70 

90 
70 

66 

70 

86 

72 

87 
72 

90 
72 

87 
69 

83 
69 

87.3 
67  .0 

PRBTTVILLE 

MBX 
MIN 

THORSBT  EXP  STATION 

MBX 
MIN 

68 
68 

88 
68 

88 
68 

91 
68 

92 
70 

90 
65 

66 
65 

66 
66 

88 

75 

88 
68 

86 
68 

88 
60 

66 
64 

87 
62 

88 

63 

88 

62 

87 
66 

87 
67 

85 
66 

88 
69 

90 
68 

93 
69 

92 
73 

30 
71 

89 
71 

86 
72 

86 
70 

90 
68 

84 

72 

Bl 
69 

73 
67 

87. 4 

67  .7 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MBX 
MIN 

89 

73 

91 
70 

91 
70 

91 
70 

93 

71 

92 
68 

91 
70 

85 
70 

90 
69 

86 

70 

84 

71 

85 
60 

85 
63 

86 
65 

89 
67 

89 
68 

86 

70 

88 

71 

92 
70 

89 
70 

69 

70 

94 

69 

92 
74 

88 
74 

87 
73 

89 
72 

91 
72 

93 
72 

BS 
76 

79 
72 

72 
69 

88-2 
70.0 

TUSCBLOOSa  OLIVER 

OBM 

MBX 
MIN 

91 
69 

90 
69 

93 
68 

89 
69 

91 
69 

91 
65 

92 
66 

91 
69 

86 

67 

91 
68 

88 

67 

88 

62 

86 
61 

87 

63 

88 

66 

89 
63 

89 

67 

89 
68 

90 
72 

91 
71 

89 
69 

90 
69 

93 
74 

92 
74 

91 
70 

88 

70 

89 
70 

91 

71 

93 

71 

86 

71 

80 

70 

89.4 
66. 3 

VERNON 

nnx 
niN 

93 
70 

9S 
68 

89 
65 

91 
67 

92 
69 

92 
66 

93 
70 

90 
69 

SEE 

90 
71 

REf 

90    84  BS 

67    66  55 

ERENCE  NOTE! 

87     67  87 
57    64  63 

FOLLOWING  : 

91     92  91 
65    67  70 

TBTION  INDE) 

93 
70 

95 
69 

91 
68 

92 
68 

95 
71 

95 
71 

90 
73 

BB 

71 

90 
70 

89 
69 

94 

71 

87 
72 

84 

70 

90.4 

67.8 

1  3 


DniLY  TEMPERATURES 


STPT ION 

Dflr   OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  t 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

cr 

. 

EASTERN  VflLLEr  04 

RNNISTON  FBB  BP 

tlBX 

niN 

92 
71 

88 

69 

88 
68 

91 
71 

91 
72 

89 

es 

79 
68 

88 

S9 

88 

71 

88 

70 

84 

66 

88 
60 

BS 
63 

90 
61 

90 
64 

83 
69 

89 
69 

86 

70 

88 
68 

89 
68 

88 
69 

32 

70 

87 
72 

34 

71 

68 

71 

90 
73 

92 

71 

91 

70 

87 
71 

81 

70 

75 
69 

87.8 
68.7 

CBLERB  2  SH 

NBX 
MIN 

99 
SB 

89 
67 

88 
64 

91 
72 

92 

76 

90 
64 

81 
62 

87 
64 

85 
58 

31 
60 

86 
69 

86 

55 

85 
58 

88 

59 

90 
64 

95 
63 

88 

70 

86 

69 

91 
70 

88 

70 

30 

94 

83 

75 

32 

70 

87 

70 

86 
71 

93 

91 
70 

87 
73 

80 
70 

76 
68 

88.4 

66  . 8 

CENTRE  5  SM 

NBX 

niN 

94 

69 

88 
68 

69 
67 

88 

69 

89 
68 

93 
68 

86 
67 

82 
69 

87 
68 

89 

69 

87 
68 

85 
64 

66 
61 

85 
60 

90 
64 

89 

67 

85 
68 

69 
70 

88 
64 

90 
68 

84 

69 

88 
68 

92 
72 

91 
72 

90 
68 

87 
70 

88 
71 

9) 
63 

90 
71 

86 

67 

83 
69 

88.0 
67  .8 

CHILOERSBURG  HTR  PLBNT 

nfix 

(1IN 

94 

71 

91 
68 

89 
68 

91 
67 

93 
71 

93 
67 

87 

67 

87 
67 

90 

71 

91 
67 

87 
68 

88 
58 

89 
62 

90 
61 

90 
65 

91 
66 

90 
66 

90 
67 

90 
63 

90 
69 

30 
68 

34 

70 

95 
74 

33 
72 

92 
70 

90 
70 

93 
69 

92 
70 

92 
73 

84 

72 

77 
68 

90.1 
68  . 1 

GflOSOEN  STEBU  PLBNT 

NBX 

niN 

92 
71 

89 

70 

88 

69 

89 
71 

91 
69 

31 
68 

89 
69 

81 
69 

87 
70 

87 

70 

85 
68 

86 
60 

87 
64 

87 
63 

90 
64 

89 

66 

86 
68 

87 
69 

68 

69 

88 

70 

85 

70 

88 

72 

92 
73 

90 
74 

30 
70 

86 

71 

87 
72 

30 
72 

83 

72 

88 
68 

85 
68 

88.0 

PELL  CITY  1  NNE 

nnx 
niN 

91 
67 

68 
68 

87 
67 

85 
66 

90 
66 

89 
67 

87 
65 

78 

66 

86 
67 

85 
66 

84 

66 

84 

55 

85 
S5 

85 
59 

86 
59 

88 
63 

84 

64 

86 
65 

87 
65 

85 
68 

85 
66 

87 
66 

91 
66 

85 
71 

90 
68 

86 
69 

87 
68 

69 
68 

88 
69 

85 
70 

80 
69 

86.3 
65  .7 

STLBCBUGfl  4  NE 

MAX 

niN 

89 
70 

88 

69 

88 
66 

89 
64 

92 
89 

89 

67 

81 
61 

86 
67 

86 
67 

88 
65 

84 

68 

87 
57 

87 
61 

89 
58 

89 
64 

84 
64 

87 
68 

88 
67 

88 

67 

88 

67 

89 
67 

92 
66 

87 
72 

92 

70 

88 

70 

89 
70 

92 
67 

91 
68 

89 
74 

80 
66 

75 
68 

87. S 
66.6 

TBLLBDEOB 

■          ■  • 

nnx 

MlN 

92 
63 

88 

65 

90 
60 

92 
65 

90 
61 

87 
60 

85 
64 

86 

63 

87 
63 

83 
63 

84 

64 

90 
66 

91 
60 

89 
54 

89 
62 

85 
61 

87 
61 

90 
63 

90 
61 

88 
66 

88 
63 

31 
64 

30 
64 

90 
66 

30 
61 

89 
66 

91 
64 

92 
64 

30 
70 

84 

73 

86 

63 

88.7 
63.3 

PIEOtlONT  PLBTEBU  OS 

BLEXBNOER  CITY 

MBX 
MIN 

92 
69 

90 
68 

88 

65 

85 
65 

91 
69 

92 
66 

90 
67 

85 
65 

84 

67 

87 

65 

89 
67 

85 
60 

88 

63 

87 
62 

88 
6S 

89 
66 

86 
68 

67 
66 

89 
68 

91 
67 

30 
66 

30 
70 

30 
71 

85 
71 

92 
70 

87 
69 

86 
67 

90 
69 

91 
70 

85 
68 

80 
67 

8B.0 
67.0 

RSHLBNO 

NBX 
MIN 

se 

69 

83 

6S 

88 

65 

88 
68 

90 
68 

85 
65 

78 
65 

83 
66 

85 
66 

87 
65 

83 

67 

85 
56 

84 

61 

86 
60 

86 
63 

83 
65 

85 
66 

85 
68 

83 
66 

87 
65 

87 
65 

88 

67 

83 
63 

88 

71 

86 
69 

86 
69 

86 

67 

87 
68 

92 

71 

88 

63 

73 
66 

85.4 

66.2 

CBMP  HILL  2  NH 

MBX 
MIN 

90 
66 

88 

65 

82 
63 

81 

65 

89 

67 

91 
68 

88 

S7 

83 
66 

83 
67 

87 
66 

89 
68 

85 
60 

66 
62 

88 

62 

88 

63 

87 
66 

84 

66 

88 

67 

87 
67 

83 
66 

30 
68 

83 
69 

90 
70 

86 
71 

91 
73 

86 
69 

86 

67 

89 
68 

89 

71 

85 
63 

79 
68 

86.7 
66  . 6 

HEFLIN 

MBX 
MIN 

90 
68 

89 
64 

85 
64 

89 

65 

89 
69 

92 
68 

87 
66 

80 
66 

85 
66 

87 
66 

88 

65 

82 
54 

86 

57 

88 

55 

89 

53 

89 
62 

83 
66 

83 
67 

85 
65 

88 

65 

87 
68 

88 

67 

31 
70 

86 
72 

93 

70 

87 
70 

86 

67 

93 
68 

90 
66 

83 
68 

85 
69 

87.6 
65.6 

LflFBYETTE 

MBX 
MIN 

88 
68 

81 
67 

86 
65 

90 
66 

90 
69 

87 
68 

83 
66 

84 

66 

89 
68 

90 
67 

86 
68 

87 
62 

88 

62 

87 
65 

87 
64 

83 
69 

87 
78 

86 
69 

87 
67 

91 
67 

87 
68 

87 
70 

89 
71 

92 
71 

87 
72 

87 
70 

89 

67 

89 
69 

86 

71 

80 

70 

77 
62 

86.7 
67  .8 

NBRTIN  OBN 

MBX 
MIN 

88 
66 

87 
66 

89 
66 

89 
65 

90 
70 

88 

70 

82 
66 

83 
67 

89 
65 

89 
65 

90 
69 

85 
63 

86 
63 

68 
63 

86 
67 

64 

69 

88 
67 

86 
68 

87 
67 

90 
68 

88 
68 

89 
72 

83 
70 

91 

70 

89 

72 

85 
68 

88 

70 

88 

73 

83 
66 

78 
70 

74 

68 

86.7 
67  .6 

OPEL  1KB 

««% 

niN 

89 

69 

86 
68 

77 
64 

85 

65 

90 
67 

89 
68 

86 
66 

81 
68 

86 
63 

86 
68 

88 

68 

83 
64 

86 
65 

88 
64 

85 
67 

86 
67 

78 
67 

87 
69 

85 
66 

85 
66 

90 
69 

87 
70 

86 

71 

87 
72 

88 

71 

89 

71 

88 

70 

86 

67 

66 
67 

62 
69 

80 
69 

85.6 
67.8 

ROCKFORO  2  NNW 

MAX 
MIN 

89 
6S 

89 
66 

86 
66 

88 
66 

88 

70 

90 
68 

90 
85 

83 
66 

84 
64 

84 

66 

87 
68 

83 

57 

85 
62 

84 

61 

86 
62 

87 
65 

83 

67 

86 
65 

86 
68 

87 
66 

88 

67 

83 
67 

90 
68 

85 
70 

83 

71 

85 
70 

86 

67 

90 
68 

30 
68 

84 

69 

75 
68 

86.3 
66  .3 

ROCK  MILLS 

■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

93 
66 

90 
65 

79 
62 

94 

67 

93 
68 

92 
69 

90 
65 

81 
67 

87 
67 

90 
67 

90 
67 

83 
61 

89 
61 

83 
62 

30 
64 

88 
68 

84 

66 

90 
68 

88 
65 

89 
65 

90 
68 

89 
68 

88 

67 

89 
67 

32 
70 

89 
70 

89 

67 

91 
69 

30 
72 

87 
70 

78 
66 

88.4 
66.6 

PRBIRIE  06 

DBYTON  I  N 

MAX 
MIN 

90 
71 

90 
70 

91 
69 

91 
69 

92 
72 

93 
68 

94 

68 

95 
69 

86 
69 

89 

70 

91 

70 

87 
62 

89 
65 

89 

67 

87 
68 

88 
68 

89 

70 

90 

67 

89 
68 

93 

67 

92 

69 

90 
70 

34 

70 

93 

72 

33 
72 

90 
69 

89 

70 

91 
70 

91 

71 

85 

70 

76 
69 

89.9 

63 . 0 

DEMOPOLIS  LOCK  SND  Dm 

MAX 
MIN 

90 
69 

89 
69 

91 
66 

90 
66 

91 
68 

92 

67 

93 
67 

95 
68 

85 
68 

90 
68 

89 
58 

84 

64 

86 
60 

88 

62 

87 
64 

89 
68 

88 
68 

89 
68 

88 
68 

30 
67 

83 

87 

92 
67 

30 
63 

9? 
71 

31 
71 

89 
68 

89 
69 

98 

70 

90 
70 

84 

70 

83.3 
67.4 

OBINESVILLE 

MBX 
MIN 

91 
71 

90 
71 

92 
69 

91 
70 

92 
72 

96 
69 

92 
72 

95 
70 

86 
70 

90 
70 

90 
70 

87 
62 

88 

63 

88 
65 

87 
66 

90 
69 

88 
68 

88 

70 

91 
71 

92 

70 

93 

70 

92 

70 

92 

71 

92 
74 

31 
73 

88 

71 

30 
73 

92 
73 

32 

73 

87 
71 

75 
7  1 

89-9 
69  .9 

CREENSaORO 

MAX 
MIN 

91 
72 

92 
67 

92 
68 

92 
69 

94 

72 

95 
66 

95 
67 

90 
68 

91 
65 

89 
65 

91 
61 

30 
62 

89 
63 

88 

66 

30 
63 

83 
63 

89 
68 

88 

71 

94 

65 

90 
72 

92 
72 

90 

71 

89 

75 

92 

75 

33 

71 

94 

73 

90 
64 

92 
72 

88 

70 

81 
72 

72 
69 

90.1 
68  .7 

HHYNEVILLE 

MAX 
MIN 

89 
68 

87 
70 

88 
63 

88 

66 

90 
68 

93 
69 

89 
69 

87 
70 

83 
69 

90 
70 

90 
69 

85 

6S 

88 
67 

89 
67 

85 
68 

87 
69 

89 
68 

88 
69 

88 
68 

88 
67 

91 
68 

89 
67 

91 
70 

88 
72 

90 
71 

89 

71 

85 
71 

88 

70 

83 
72 

82 

71 

74 

68 

87.6 
68 . 9 

LIVINGSTON  2  SH 

MAX 
MIN 

95 
58 

91 
68 

93 
64 

94 

66 

93 
67 

92 
65 

95 
70 

95 
66 

89 
SS 

89 
66 

85 
68 

80 
58 

86 
58 

89 
62 

32 
64 

90 
65 

85 
65 

90 
66 

90 
66 

95 
65 

93 
66 

91 
65 

93 
66 

93 
63 

34 

71 

91 
65 

92 
66 

94 

67 

91 
69 

86 
65 

76 
66 

30.5 
6S .  4 

NBRION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

88 
69 

88 

69 

91 
70 

90 
67 

90 
69 

93 
67 

92 
68 

93 
70 

84 

68 

90 
69 

92 
70 

87 
63 

88 
62 

87 
65 

84 

66 

87 
68 

87 
68 

86 
69 

85 
69 

90 
69 

91 
63 

90 
70 

91 
72 

92 
72 

32 
72 

90 
72 

88 

70 

30 
70 

30 
71 

84 

71 

74 

69 

88-5 
68  .8 

niNTER  3  NH 

nnx 
niN 

nONTOOHERT  HSO  BP 

nnx 

MIN 

91 
73 

91 
74 

91 
72 

91 
70 

94 

75 

92 

73 

88 
73 

87 
73 

91 
73 

92 
73 

89 
72 

89 

70 

89 

71 

88 

72 

30 
71 

89 
72 

89 
72 

89 
73 

90 
73 

92 

73 

91 
74 

92 

75 

90 

76 

31 

75 

32 

75 

87 
74 

90 

75 

32 
74 

85 
78 

79 

75 

77 
72 

83.3 
73.2 

SELHB 

nnx 

MIN 

91 
71 

90 
69 

89 

71 

91 
70 

93 

71 

92 
68 

90 
70 

90 
70 

91 

70 

92 
69 

85 
69 

82 
66 

84 

68 

81 
67 

82 
68 

89 
66 

83 
68 

89 
68 

90 
70 

91 
69 

88 
68 

32 
70 

91 
72 

90 
71 

32 
73 

90 
70 

92 
70 

31 
70 

86 
73 

77 
69 

70 
68 

88.1 
69.4 

UNION  SPRINGS  4  S 
■           a  ■ 

MAX 
MIN 

90 
67 

89 
69 

89 
67 

90 
65 

83 

70 

90 
71 

89 

70 

85 
68 

86 
69 

31 
70 

90 
67 

86 
65 

88 
66 

89 
67 

89 
69 

87 

71 

85 
70 

89 
68 

90 
70 

91 
69 

32 
70 

31 
7  1 

90 
70 

90 
72 

31 
72 

92 
71 

31 
73 

92 
72 

87 
71 

83 

70 

74 

69 

88.5 
63.3 

COBSTBL  PLBIN  07 

BNOBLUSIB   1  NH 

MAX 
MIN 

92 
64 

94 
64 

92 
62 

88 

61 

90 
64 

93 
62 

91 
68 

94 

65 

65 
7" 

94 

63 

93 

84 

68 

89 
62 

32 
63 

87 
65 

89 
67 

88 
68 

89 
66 

89 

67 

90 
68 

33 
68 

84 

70 

90 
69 

93 
71 

90 
66 

93 
69 

89 
69 

90 
69 

30 
69 

79 
69 

73 
68 

83.3 
66.7 

BIMORE 

MAX 
MIN 

91 
70 

91 

70 

91 
69 

91 
67 

93 
72 

95 
72 

90 
75 

94 

73 

90 

70 

93 

70 

92 
72 

84 

63 

90 
67 

93 
70 

87 
63 

89 
69 

90 
69 

89 

70 

92 

B9 

92 

70 

34 

72 

86 

72 

94 

70 

92 

72 

91 
72 

92 
72 

83 
72 

86 

72 

32 
73 

85 
72 

78 

70 

30.3 
70.7 

BEBTRICE  1  E 

MAX 
MIN 

SEE 

REF 

ERENCE  note; 

FOLLOWING  S 

TATION  INOE) 

1  4 


DAILY   TEMPERATURES  ~ 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

a: 
<x 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

BRRNTLET 

PIBX 

92 

90 

90 

90 

9  1 

94 

92 

9 1 

84 

92 

9 1 

84 

9 1 

68 

9  1 

90 

90 

~9I 

93 

94 

~88l 

90 

92 

~9I 

93 

~91 

9\ 

90 

74 

90 

.0 

M  I  N 

68 

68 

66 

64 

67 

69 

74 

67 

70 

69 

70 

67 

63 

67 

67 

66 

66 

68 

68 

70 

70 

70 

71 

68 

71 

70 

70 

70 

68 

66 

.3 

BREHTON  3  SSE 

nBs 

93 

93 

90 

93 

96 

93 

98 

94 

96 

97 

9 1 

92 

95 

88 

90 

69 

90 

92 

9  3 

96 

93 

93 

9 1 

92 

95 

93 

92 

92 

90 

78 

76 

91 

.7 

MIN 

65 

64 

63 

61 

67 

66 

71 

69 

67 

69 

68 

66 

60 

63 

60 

65 

65 

68 

67 

64 

68 

69 

66 

68 

66 

68 

68 

67 

71 

69 

68 

66 

.4 

cnnoEN  3  NH 

nBx 

91 

93 

69 

90 

91 

94 

92 

94 

85 

9 1 

92 

6S 

89 

88 

85 

69 

89 

90 

90 

92 

92 

88 

9 1 

92 

92 

90 

89 

92 

9 1 

83 

75 

69 

■  6 

MIN 

6S 

67 

66 

64 

66 

66 

67 

66 

67 

66 

68 

62 

65 

64 

64 

64 

65 

67 

67 

65 

65 

67 

69 

89 

69 

67 

66 

68 

69 

59 

67 

66 

.5 

CMSTOM  3  N 

MBX 

91 

91 

69 

90 

92 

92 

92 

9 1 

90 

90 

90 

88 

86 

87 

89 

89 

90 

90 

9 1 

9 1 

90 

9 1 

9 1 

92 

90 

90 

91 

9 1 

86 

79 

6 1 

89 

.5 

MIN 

61 

62 

63 

67 

62 

63 

70 

66 

70 

65 

67 

62 

63 

62 

62 

65 

65 

65 

64 

64 

63 

65 

66 

62 

68 

66 

65 

60 

66 

63 

60 

64 

.3 

CLRTTON 

RBX 

66 

86 

66 

86 

89 

92 

90 

64 

86 

88 

89 

66 

86 

87 

86 

86 

84 

87 

65 

89 

e- 

86 

87 

89 

86 

66 

86 

88 

64 

87 

75 

86 

.6 

niN 

69 

70 

70 

66 

67 

66 

68 

68 

69 

69 

67 

67 

68 

67 

68 

68 

68 

69 

70 

69 

70 

72 

72 

72 

64 

70 

70 

71 

69 

69 

68 

.7 

EUFHULfl  HILOLIFE  REF 

MBX 

9  1 

69 

90 

92 

93 

93 

90 

85 

84 

88 

92 

84 

86 

88 

88 

86 

82 

89 

89 

89 

8^ 

89 

86 

90 

69 

69 

86 

82 

78 

67 

.8 

MIN 

71 

69 

66 

68 

70 

71 

69 

68 

69 

73 

70 

65 

66 

54 

67 

70 

69 

69 

68 

71 

70 

72 

73 

72 

70 

71 

69 

70 

73 

71 

72 

69 

.5 

EVEROREEN 

MBX 

88 

89 

86 

89 

87 

90 

69 

9 1 

89 

89 

82 

85 

88 

84 

85 

66 

63 

82 

66 

89 

64 

89 

90 

87 

90 

86 

69 

90 

79 

76 

66 

.8 

MIN 

69 

70 

69 

68 

67 

70 

71 

71 

72 

72 

71 

69 

68 

68 

69 

69 

69 

70 

71 

69 

71 

72 

72 

73 

71 

72 

73 

72 

74 

73 

71 

70 

.5 

FRISCO  CITY 

MBX 

90 

93 

90 

88 

90 

93 

89 

94 

82 

92 

92 

84 

86 

89 

88 

89 

86 

88 

69 

90 

92 

65 

90 

93 

90 

92 

92 

90 

90 

82 

76 

89 

.0 

MIN 

67 

68 

67 

66 

70 

70 

71 

69 

67 

69 

66 

66 

65 

65 

66 

67 

67 

66 

66 

66 

69 

69 

69 

69 

67 

65 

70 

70 

70 

71 

69 

67 

.9 

OENEVB 

MBX 

MIN 

GILaERTOHN 

MBX 

91 

90 

87 

90 

92 

9  1 

92 

69 

69 

69 

87 

87 

65 

86 

88 

67 

MIN 

67 

70 

68 

70 

69 

72 

75 

71 

68 

65 

71 

68 

67 

68 

67 

66 

GREENVILLE 

MBX 

MIN 

MEBDLBND 

MBX 

90 

90 

69 

90 

92 

95 

93 

87 

69 

93 

94 

87 

88 

88 

89 

66 

90 

89 

88 

9 1 

89 

66 

90 

9 1 

92 

93 

89 

69 

87 

78 

76 

89 

.0 

MIN 

70 

69 

68 

65 

72 

68 

74 

74 

69 

73 

69 

59 

66 

67 

69 

66 

68 

65 

70 

69 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

69 

69 

69 

.7 

HIGMLBNO  HOtlE 

MBX 

90 

69 

69 

90 

89 

9 1 

89 

89 

84 

90 

90 

82 

68 

90 

86 

66 

87 

88 

88 

89 

9 1 

87 

89 

92 

65 

90 

88 

91 

90 

81 

73 

87 

.8 

MIN 

67 

68 

68 

65 

66 

66 

67 

68 

68 

69 

69 

65 

65 

66 

66 

65 

66 

66 

67 

74 

67 

68 

71 

70 

70 

69 

70 

71 

71 

70 

67 

68 

.0 

OJRRK  E  NNH 

MBX 

69 

69 

88 

69 

9 1 

9 1 

89 

66 

68 

90 

84 

88 

87 

87 

87 

85 

87 

67 

90 

69 

89 

65 

89 

89 

9 1 

89 

89 

87 

78 

73 

75 

86 

.9 

MIN 

69 

68 

69 

64 

71 

67 

71 

69 

63 

72 

66 

68 

65 

58 

67 

66 

67 

67 

70 

69 

68 

59 

71 

71 

71 

70 

70 

69 

70 

69 

67 

68 

■  6 

PMENIX  CITT  2  NNH 

MBX 

MIN 

PITTSVIEH 

MBX 

90 

88 

87 

89 

90 

9 1 

89 

82 

85 

88 

90 

83 

87 

87 

86 

87 

89 

89 

88 

87 

88 

88 

86 

87 

85 

63 

79 

87 

.0 

MIN 

66 

67 

65 

65 

68 

66 

66 

68 

67 

66 

68 

65 

65 

65 

66 

68 

69 

67 

71 

72 

70 

69 

70 

69 

67 

69 

71 

66 

67 

.9 

THOnRSVILLE 

MBX 

92 

93 

91 

92 

9 1 

95 

93 

96 

65 

93 

92 

86 

9 1 

90 

65 

90 

90 

93 

93 

93 

92 

68 

93 

93 

92 

87 

90 

93 

93 

83 

76 

90 

.5 

MIN 

67 

69 

69 

66 

66 

69 

70 

70 

66 

68 

66 

64 

63 

66 

66 

67 

67 

67 

68 

67 

67 

68 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

70 

71 

70 

68 

■  1 

TROT 

MBX 

86 

87 

65 

86 

89 

89 

86 

85 

89 

90 

85 

86 

88 

87 

86 

85 

87 

86 

89 

89 

86 

89 

89 

87 

90 

86 

91 

66 

81 

76 

74 

86 

.4 

MIN 

71 

70 

68 

65 

7 1 

69 

7 1 

68 

69 

68 

69 

66 

65 

68 

67 

68 

68 

68 

68 

66 

69 

7 1 

7 1 

72 

71 

70 

72 

7  1 

7 1 

69 

67 

69 

■  0 

HMBTLET 

MBX 

95 

90 

90 

93 

95 

94 

95 

95 

94 

94 

95 

92 

94 

93 

95 

94 

9  i 

95 

93 

92 

94 

95 

95 

94 

95 

94 

93 

92 

83 

83 

8 1 

92 

.6 

■          ■  • 

MIN 

69 

67 

66 

69 

71 

70 

72 

72 

73 

74 

70 

70 

74 

72 

74 

72 

71 

74 

71 

68 

65 

68 

69 

69 

70 

70 

69 

72 

70 

73 

68 

70 

.4 

GULF  08 

BBT  niNETTE 

MBX 

90 

90 

69 

90 

93 

86 

92 

85 

91 

90 

82 

90 

90 

83 

90 

88 

9 1 

90 

90 

92 

85 

88 

86 

90 

9 1 

90 

90 

90 

65 

77 

76 

68 

.1 

MIN 

70 

71 

70 

69 

72 

74 

73 

74 

70 

72 

73 

68 

69 

69 

70 

70 

69 

70 

72 

69 

72 

72 

72 

73 

72 

73 

72 

71 

74 

73 

69 

71 

.2 

COOEN 

MBX 

90 

89 

88 

88 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

9 1 

92 

9 1 

9 1 

92 

9 1 

9 1 

92 

90 

90 

9 1 

90 

90 

91 

90 

89 

88 

89 

88 

88 

89 

89 

.9 

MIN 

68 

68 

65 

63 

67 

67 

68 

66 

70 

68 

68 

67 

66 

55 

66 

66 

68 

69 

67 

68 

67 

69 

67 

68 

66 

66 

67 

68 

67 

68 

69 

67 

■  2 

FBIRMOPE  2  NE 

MBX 

90 

89 

89 

90 

93 

87 

90 

69 

90 

9 1 

88 

90 

9 1 

88 

90 

86 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

88 

69 

92 

9 1 

91 

9 1 

85 

8 1 

78 

88 

.9 

MIN 

68 

70 

68 

70 

73 

69 

76 

76 

74 

70 

73 

68 

67 

68 

67 

68 

67 

68 

69 

66 

69 

71 

70 

72 

72 

71 

71 

69 

71 

71 

69 

70 

.0 

FORT  MORGBN 

MBX 

91 

91 

90 

92 

94 

91 

90 

91 

92 

92 

92 

92 

91 

91 

90 

93 

90 

91 

92 

91 

89 

87 

89 

90 

91 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

■  6 

MIN 

73 

74 

73 

76 

77 

74 

73 

74 

73 

74 

72 

76 

74 

74 

73 

75 

74 

73 

76 

74 

73 

72 

77 

75 

76 

78 

76 

77 

77 

75 

74 

.7 

NOaiLE  HSO  BP 

MBX 

91 

90 

91 

92 

95 

89 

94 

90 

93 

92 

84 

90 

90 

85 

89 

89 

91 

91 

90 

93 

86 

91 

91 

90 

93 

92 

91 

92 

91 

67 

77 

90 

.0 

MIN 

72 

73 

72 

71 

74 

76 

78 

7b 

73 

74 

73 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

72 

73 

71 

75 

73 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

76 

76 

72 

73 

.6 

ROBERTDBLE 

MBX 

91 

69 

88 

90 

91 

92 

86 

90 

87 

89 

68 

82 

90 

91 

83 

91 

39 

91 

92 

92 

93 

81 

88 

66 

88 

91 

92 

91 

92 

65 

80 

86 

.7 

MIN 

68 

69 

69 

68 

68 

71 

73 

77 

73 

74 

73 

66 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

66 

70 

70 

71 

72 

71 

71 

71 

70 

74 

71 

70 

.3 

SEE  REf 
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FOLLOHINC  ! 
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MONTHLY  AND  SEflSONni  HEfiTING  DEGREE  DRYS 


SERSON  OF   1974  -   1975  RLflBRMP 


STRTION 

JULY 

nuG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY- JUNE 

■       ■  ■ 

NORTHERN  VOLLEY  01 

RTHENS  Z 

0 

0 

74 

245 

467 

713 

637 

551 

539 

255 

2 

0 

3483 

BELLE  MINfl  2  N 

0 

0 

40 

191 

410 

65! 

566 

469 

520 

250 

1 

0 

3098 

FflLKVILLE    1  E 

0 

0 

56 

248 

454 

693 

631 

531 

505 

280 

6 

0 

3404 

FLORENCE 

0 

0 

81 

232 

486 

705 

654 

561 

534 

239 

12 

0 

3504 

HIINTSV  IMF   USn  PP 

Q 

0 

33 

1 8 1 

4  1  4 

646 

587 

537 

520 

199 

3 

0 

3120 

3302 

fIRDISON 

0 

0 

44 

176 

399 

559 

3225 

flOULTON  2 

0 

0 

37 

178 

420 

616 

559 

467 

440 

202 

0 

0 

2919 

MUSCLE  SHORLS  FRR  flP 

0 

0 

59 

205 

460 

667 

637 

528 

504 

237 

3 

0 

3300 

3199 

NEW  MRRKET  2 

Q 

Q 

20 1 

458 

723 

650 

564 

468 

I  94 

0 

RED  BHT 

0 

0 

28 

110 

397 

595 

536 

442 

399 

D 

0 

REDSTONE  RRSENRL 

0 

0 

42 

198 

445 

654 

601 

505 

474 

0 

Q 

Q 

72 

249 

484 

750 

674 

549 

532 

290 

2 

1 

3603 

WRTERLOO 

0 

0 

76 

262 

516 

689 

601 

510 

482 

245 

■         ■  ■ 

RPPHLfiCHIHN 

M0UNTRIN5  02 

RLBERTVILLE  2  SE 

0 

0 

40 

192 

4  19 

559 

577 

466 

453 

191 

5 

0 

3002 

3406 

BESSEMER  3  SSW 

0 

0 

19 

146 

355 

597 

499 

BIRMINGHRM  WSO  RP 

0 

0 

19 

159 

378 

542 

493 

412 

361 

190 

2 

0 

2556 

2844 

GUNTERSVILLE 

0 

0 

34 

156 

370 

692 

578 

447 

464 

198 

0 

0 

2939 

ONEONTR 

Q 

0 

4  4 

235 

4  3 1 

57 1 

586 

507 

483 

258 

5 

0 

3220 

3233 

SflINT  BERNRRD 

0 

2 

65 

298 

510 

780 

685 

590 

580 

314 

1  1 

0 

3835 

3374 

SRND  MT  SUBSTfl  RU 

0 

0 

37 

216 

431 

678 

569 

567 

557 

291 

12 

0 

3358 

SCOTTSBORO 

0 

0 

49 

245 

474 

747 

558 

553 

540 

275 

8 

0 

3549 

3341 

VRLLEY  HERD 

0 

0 

63 

302 

527 

763 

692 

568 

5C7 

322 

1  4 

2 

3860 

3755 

■         ■  ■ 

UPPER  PLRINS  03 

RLICEVILLE 

0 

390 

599 

512 

412 

366 

193 

1 

0 

BRNKHERD  LOCK  RND  DRM 

0 

0 

24 

159 

379 

610 

536 

439 

407 

216 

2 

0 

2772 

CENTREVILLE  WSMO 

519 

522 

407 

373 

190 

4 

0 

CLRNTON 

0 

0 

16 

163 

394 

616 

534 

445 

391 

21  1 

4 

0 

2774 

2776 

nnnRi  f  *5PR  i  Nir;9 

Q 

Q 

69 

249 

449 

67 1 

652 

546 

4  6  1 

24  4 

g 

Q 

3359 

FHYETTE 

0 

0 

36 

196 

417 

646 

553 

480 

381 

187 

0 

0 

2895 

2887 

HRLEYVILLE  3  NE 

0 

0 

65 

212 

462 

598 

645 

523 

233 

10 

0 

3283 

HRMILTON  3  S 

0 

0 

60 

236 

484 

717 

655 

521 

484 

266 

4 

1 

3428 

JASPER  4  N 

0 

0 

31 

257 

456 

594 

627 

531 

478 

263 

7 

0 

3344 

PROTTV 1 1  I  f 

Q 

g 

1  28 

Q 

2280 

THORSBY  EXP  STRTION 

0 

0 

16 

120 

344 

550 

455 

383 

309 

138 

0 

0 

2325 

TUSCRLOOSR  FRR  HP 

0 

0 

6 

110 

360 

502 

457 

359 

322 

136 

0 

0 

2252 

2626 

TUSCRLOOSR  OLIVER  DRM 

0 

0 

28 

174 

382 

594 

509 

392 

357 

1R5 

0 

0 

2621 

VERNON 

0 

0 

39 

213 

448 

684 

603 

481 

424 

212 

1 

3 

3108 

■         ■  ■ 

EASTERN  VALLEY  04 

RNNISTON  FAA  RP 

0 

0 

25 

189 

402 

574 

494 

426 

377 

170 

0 

D 

2657 

CALERA  2  SW 

0 

0 

22 

158 

358 

546 

449 

272 

319 

163 

4 

0 

2291 

CENTRE  5  SW 

0 

0 

26 

202 

371 

558 

554 

475 

472 

234 

3 

0 

2995 

PHII  nFRSRllRP.  UTR   PI  RNT 

Q 

Q 

1 6 

170 

357 

538 

4  4  9 

353 

3  I  2 

1 62 

Q 

2350 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

0 

0 

40 

206 

445 

675 

552 

514 

483 

246 

1 

0 

3162 

3059 

PELL  CITY   1  NNE 

0 

0 

30 

262 

444 

709 

600 

497 

453 

256 

3 

0 

3254 

SYLRCRUGA  4  NE 

0 

0 

16 

191 

408 

563 

496 

397 

339 

175 

2 

0 

2587 

TALLADEGA 

0 

0 

33 

171 

396 

583 

496 

452 

349 

193 

5 

0 

2678 

2760 

■        ■  ■ 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

0 

0 

15 

141 

366 

471 

413 

360 

170 

0 

0 

fiSHLRND 

0 

0 

36 

197 

401 

648 

554 

494 

453 

209 

4 

0 

2996 

CRMP  HILL  2  NW 

0 

0 

37 

240 

429 

640 

541 

467 

421 

212 

6 

0 

2993 

HEFLIN 

0 

0 

31 

270 

463 

729 

636 

564 

528 

266 

5 

0 

3492 

LAFAYETTE 

0 

0 

22 

140 

340 

530 

456 

356 

313 

135 

2 

0 

2294 

MARTIN  DAM 

0 

0 

7 

117 

320 

504 

474 

373 

313 

161 

6 

0 

2275 

OPELIKfl 

0 

0 

14 

165 

375 

574 

510 

434 

392 

178 

7 

0 

2649 

ROCKFORD  2  NNW 

0 

0 

33 

195 

403 

638 

537 

440 

41  1 

188 

6 

0 

2851 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY   RND   SEfiSONflL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SEfiSON  OF   1974  -   1975  PLfiBRMfi 


STflT  I  flN 

III!  Y 

M  U 

P  T 

Our  1 

nr  T 

U  \^  1 

IN  U  V 

U  L.  L 

1  Q  M 
J  n  IN 

F  P  R 

M  D  R 

1  1  n  r\ 

QP  R 

n  r  r\ 

MQ  Y 
1 1  n  T 

II  IMF 
J  U  IN  t 

T  n  T  Q  1 
1  U  1  n  L 

NORMRLS 
JULY-JUNE 

ROCK  MILLS 

■         ■  ■ 

0 

0 

20 

193 

406 

520 

528 

444 

432 

172 

1 

0 

2816 

2886 

PRRIRIE  06 

QfirTON  I  N 

0 

0 

16 

128 

355 

536 

467 

358 

338 

196 

0 

0 

2394 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DflM 

0 

0 

28 

169 

365 

554 

488 

367 

325 

194 

0 

0 

2490 

GAINESVILLE 

0 

0 

23 

144 

357 

557 

488 

397 

342 

194 

0 

0 

2502 

GREENSBORO 

0 

0 

6 

1  18 

365 

524 

466 

355 

271 

125 

2 

0 

2232 

2260 

HflYNEV ILLE 

0 

0 

9 

147 

360 

534 

435 

366 

332 

175 

2 

0 

2360 

LIVINGSTON  2  SW 

0 

0 

28 

136 

362 

547 

474 

312 

362 

189 

0 

0 

2410 

MPRION  JUNCTION  2  NE 

0 

0 

19 

155 

384 

565 

493 

393 

348 

191 

2 

0 

2550 

HINTER  3  NH 

0 

0 

1 6 

1  30 

342 

53  1 

4  4  3 

339 

307 

1  40 

1 

0 

2249 

MONTGOMtRr  WSO  RP 

0 

0 

5 

115 

315 

452 

385 

303 

269 

122 

2 

0 

1968 

2269 

SELMfi 

0 

0 

6 

89 

303 

432 

380 

286 

225 

93 

0 

0 

1814 

2000 

UNION  SPRINGS  4  S 

0 

0 

2 

114 

299 

146 

3 

0 

2262 

>         ■  ■ 

COflSTRL  PLAIN  07 

RNGflLUSIfl   1  NW 

0 

0 

0 

202 

389 

531 

469 

316 

338 

179 

3 

0 

2427 

2054 

RTMORE 

0 

0 

1 

58 

244 

397 

342 

225 

233 

96 

0 

0 

1596 

BEATRICE   1  E 

0 

0 

0 

BRANTLEY 

0 

0 

0 

155 

367 

507 

4  1  4 

310 

334 

165 

I 

0 

2253 

BREWTON  3  SSE 

0 

0 

1 

163 

348 

437 

358 

21  1 

222 

97 

0 

0 

1837 

1934 

CRMDEN  3  NW 

0 

0 

16 

167 

394 

525 

465 

303 

270 

150 

1 

0 

2291 

CHRTOM  3  N 

0 

0 

7 

97 

297 

4  1  4 

357 

249 

210 

91 

0 

0 

1  722 

CLAYTON 

0 

0 

8 

1  1  1 

287 

478 

410 

336 

324 

142 

0 

0 

2096 

ENTERPRISE 

0 

EUFRULR  WILDLIFE  REF 

0 

0 

2 

167 

326 

488 

425 

361 

347 

1  47 

2 

0 

2265 

2133 

EVERGREEN 

0 

0 

1 

120 

329 

476 

412 

292 

293 

146 

2 

0 

2071 

2196 

FR I  SCO  C I TY 

0 

0 

7 

1  1  3 

319 

455 

412 

289 

295 

1  44 

0 

0 

2034 

GENEVR 

1957 

GILBERTOWN 

0 

0 

5 

1  34 

317 

427 

396 

275 

243 

1  17 

0 

0 

1914 

GREENV  ILLE 

0 

0 

5 

106 

540 

512 

2000 

HEADLAND 

0 

0 

0 

96 

275 

402 

384 

28  1 

284 

1  1  1 

1 

0 

1840 

HIGHLAND  HOME 

0 

0 

5 

1  19 

291 

500 

339 

327 

155 

3 

0 

2167 

OZRRK  6  NNW 

0 

0 

2 

75 

243 

391 

339 

232 

233 

80 

0 

0 

1595 

18S9 

PHENIX  CITY  2  NNW 

0 

0 

7 

98 

PITTSVIEW 

0 

0 

9 

223 

402 

532 

483 

382 

0 

THOMASVILLE 

0 

0 

13 

108 

334 

518 

422 

318 

315 

164 

0 

0 

2192 

2285 

TROY 

0 

0 

288 

423 

362 

260 

104 

0 

0 

2024 

WHRTLEY 

0 

0 

4 

83 

340 

389 

392 

295 

278 

127 

0 

0 

1908 

■         ■  ■ 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

0 

0 

0 

35 

234 

357 

301 

190 

204 

71 

0 

0 

1392 

1661 

COOEN 

0 

0 

254 

0 

FAIRHOPE  2  NE 

0 

0 

0 

43 

232 

341 

295 

180 

187 

78 

0 

0 

1356 

1573 

FORT  MORGAN 

0 

0 

0 

14 

285 

117 

190 

82 

0 

0 

MOBILE  WSO  RP 

0 

0 

0 

58 

215 

336 

276 

185 

183 

70 

0 

0 

1323 

1684 

ROBERTDRLE 

0 

0 

0 

47 

217 

417 

320 

215 

221 

100 

0 

0 

1537 

1664 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DniLY  SOIL  TEMPERATURES 

JULY  1975 


X 

Dflr 

OF  MONTH 

a 

STRTION 

a. 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

1 1 

12 

13 

M 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a: 

UJ 
CE 

RUBURN  RGRONOnr  FRRH 

2 

nnx 

MIN 

97 
75 

95 

74 

82 
72 

91 
72 

94 

75 

98 
74 

95 
72 

83 
73 

90 
73 

90 
74 

93 
74 

90 
72 

95 
73 

95 
73 

95 
73 

95 
72 

90 
74 

94 

75 

96 
75 

99 
76 

108 
76 

93 
75 

93 
76 

93 
76 

98 

76 

98 

76 

90 
75 

93 

75 

94 
74 

86 
74 

81 
73 

93 
74 

0 
1 

4 

MRX 

niH 

93 
76 

90 
76 

81 
76 

87 
74 

89 
78 

93 
77 

90 
76 

80 
76 

86 

76 

87 
76 

91 
75 

88 

76 

91 

76 

90 
76 

91 

75 

90 
76 

85 
76 

90 
76 

92 

77 

93 

73 

102 
78 

91 
79 

90 
79 

88 

77 

93 
78 

90 
79 

88 

77 

88 

77 

91 
78 

84 

76 

80 

76 

89 
76 

0 
4 

e 

MRX 

MIN 

B6 
73 

87 

77 

80 

75 

83 

75 

85 

76 

88 
78 

86 
76 

79 
75 

83 

75 

83 
74 

86 

75 

84 

73 

86 
74 

87 
73 

87 
72 

86 

71 

82 
70 

86 

71 

87 
74 

89 

79 

93 
80 

86 

76 

86 

76 

84 

79 

87 

75 

87 

79 

84 

77 

85 
78 

87 
78 

83 

77 

78 
75 

86 
76 

2 
4 

HEHDLHNO 

4 

MRX 
MIN 

95 
78 

91 
80 

95 
80 

95 
80 

93 
80 

94 

81 

95 
BI 

88 
81 

93 
80 

93 
80 

95 
80 

88 

75 

89 
78 

87 
77 

89 

78 

88 

78 

86 
76 

88 

75 

85 
78 

88 

78 

89 
78 

84 

77 

86 

77 

89 

77 

92 
79 

88 
80 

90 
79 

86 

78 

85 
79 

80 
75 

78 
74 

89 
78 

1 
3 

THORSBT  EXP  STATION 

4 

MRX 
MIN 

89 

76 

92 
75 

90 
79 

91 
75 

91 

76 

90 
76 

90 
75 

87 
75 

87 
68 

90 
75 

90 
78 

90 
74 

90 
76 

88 

73 

89 

72 

87 

75 

90 

75 

94 

76 

96 
76 

92 
78 

91 
76 

94 

80 

89 
80 

92 

77 

93 
90 

90 
88 

88 

87 

90 

77 

85 
78 

84 

75 

77 
74 

89 

76 

5 
9 

HINFIELO  2  SH 

4 

MRX 
MIN 

92 
76 

91 
77 

93 
76 

92 
76 

94 

77 

95 
76 

66 

75 

82 
74 

88 
74 

90 
75 

80 

72 

84 

69 

82 

67 

86 
67 

86 

72 

94 

72 

92 
76 

93 
75 

94 

75 

92 
76 

87 
75 

87 
79 

92 
74 

92 

76 

66 
76 

90 
76 

89 

75 

91 
75 

94 

76 

86 
74 

79 
75 

89 
74 

0 
5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVflPORflTION  RNO  WIND 


nLnennn 

ML1  I916 


STflT ION 


PIEDMONT  PLBTESU 
nflRIlN  OHM 


PRRIRIE  06 
OEnOPQLIS  LOCK  AND  DRH 


GULF 

FBIRMOPE  2  NE 


Evnp 
HIND 


EVBP 
HINC 
HBX 
nlH 


EVflP 
HINC 
I1S« 
ftlN 


DRY  OF  MONTH 
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a. 
cr 

UJ 

—  o 
CJ  Z 

Q.  !tl 

to  in 

RBBEVILLE   1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

7A 

C 

JOHN  S  RICHBURG 

RDDISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

87 

1  1 

795 

c 

PROF.   PRLMER  GOOSEY 

RLBERTR 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

14 

87 

25 

175 

7R 

C 

SIDNEY  J.   HARDY.  SR. 

RLBERTVILLE  2  SE 

0148 

02 

MRRSHRLL 

12 

34 

14 

86 

10 

1  140 

SP 

5P 

H 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

RLEXflNDER  CITY 

0160 

05 

TRLLRPOOSR 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7R 

7R 

H 

HENRY  D.  DENHAM 

RL  I  CFV  n  1  F 

nL-lLrL-V  iL_l_l_ 

0178 

03 

P I FKFNS 

1  3 

33 

07 

88 

08 

140 

7R 

7R 

H 

ROBERT  FERGUSON 

RNDRLUSIR  I  NW 

u  ^  o  ^ 

U  ' 

COV INGTON 

6 

O  1 

J  I 

1  Q 
1  3 

o  o 

J  u 

t  D  U 

8A 

8R 

JRMES  P.  GILLIS 

RNNISTON  FRR  flP 

0272 

04 

CRLHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

611 

MID 

MID 

H 

FED.   RVIRTION  RGENCY 

RRLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7A 

MRS.   DORA  R.  DRVIS 

flSHLRND 

0369 

05 

CLRY 

1  1 

33 

15 

85 

50 

1080 

7A 

7R 

c 

H 

GEORGE  M.  BURNS 

RTHENS  2 

0395 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

QQ 
3  n 

9R 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

RTMORE 

0407 

07 

ESCRMBIR 

8 

31 

01 

87 

30 

294 

9A 

9R 

c 

H 

RADIO  STATION  WATM 

RUBURN  AGRONOMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

1  1 

32 

15 

85 

30 

652 

G 

LESLIE  J.  JONES 

RUTflUGRVILLE  3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

41 

200 

6fl 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BRNKHERD  LOCK  RNO  ORM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7R 

7R 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRY  MINETTE 

0583 

08 

B Ai  nw  I  N 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE   1  E 

nR  1  p, 

UO  I  D 

u  / 

MONROE 

1 

4  4 

u  / 

1  Tfl 

7A 

7  A 

MARY  L.  BAYLES 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

7A 

7A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

c 

VONDLEE  STOUGH 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

540 

6P 

6R 

H 

PAUL  MOSES 

BILLINGSLEY  I  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6A 

JOHN  R.  THOMRS 

BIRMINGHAM  WSO  AP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WERTHER  SERVICE 

BOAZ 

0957 

02 

MRRSHRLL 

2 

34 

13 

86 

10 

1070 

7A 

c 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

8A 

8A 

H 

R.  E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCAMBIA 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

6A 

H 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

BR  I DGFPnRT 

1099 

02 

JACKSON 

1  2 

34 

56 

85 

43 

670 

8A 

8R 
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7A 
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1288 
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7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

235 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

05 

TRLLRPOOSR 

1  1 

32 

50 

85 

41 

680 

R  Q 

6A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CRRBON  HILL 

1377 

03 

WRLKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7A 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  5  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

7A 

7A 

H 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE  WSMO 

1525 

03 

BIBB 

3 

32 

54 

87 

15 

456 

7A 

7A 

WEA  SERV  MET  OBS 

CHRTOM  3  N 

1566 

07 

WRSHINGTON 

13 

31 

30 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

GRADY  C  YOUNG 

childersburg  wtr  plrnt 

1620 

04 

TRI  1  RDFRR 

7 

33 

17 
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20 

418 

SP 
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TOLLIE  L.  HRSKEW 

clrnton 

1694 

03 
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7 

32 

51 

86 

38 

580 

7A 

7fl 
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MRRION  W.  ERSTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BRRBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

8A 

8R 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

CODEN 

1803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

13 

12 

5P 

5P 
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ROYAL  EAVES 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVR 

5 

31 

1  1 

85 

56 

250 

7R 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLRNT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

c 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

1849 

02 

DE  KALB 
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85 

53 

750 

5P 
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03 

WALKER 
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46 

87 
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COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7R 

HUGH  S.  KITE 

cubr 

2079 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

26 

88 

23 

215 

7R 
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ORDEVILLE 

9  1  1  Q 

UO 

TALLAPOOSA 

1  1 
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A  Q 

R 

o 

R  n 

D  J  U 

/  n 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

DRDEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P.  PLESS 

DRYTON  I  N 

2188 

06 

MARENGO 

13 

32 

22 

87 

38 

230 

7R 

7R 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

1  1 

33 

26 

85 

42 

1030 

7R 

WILLIAM  H  EVANS 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

100 

RQ 
uH 

6R 

P  D 

o  n 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

21 

300 

c 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7R 

7A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7R 

ARTHUR  C  BRUNSON 

ELROD 

2632 

03 

TUSCRLOOSR 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

7fl 

MRS  HELEN  E  FAIR 

FNTFRPR I SF 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 
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07 
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8A 
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EVERGREEN 

27S8 

07 
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6 

31 

26 

86 

56 

220 

7R 

7A 

H 

SAM  P  ROBISON 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

FALKVILLE   1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7R 

7A 

H 

JOHN  M  DUNAWAY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7R 

7A 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

41 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  MORGAN 

3035 

08 

BALDWIN 

9 

30 

14 

88 

01 

10 

7R 

7A 

c 

H 

JOAN  M  RIDDLE 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

8A 

c 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 
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7A 

7A 

H 

MERRILL  J  BEARD 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6R 

H 

GADSDEN  STEAM  PLRNT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

1  3 

32 

49 

88 

09 

1  30 

7A 

7fl 

H 

MRCK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8R 

MRS  GLRDYS  MCKENZIE 

GENEVA 

3255 

07 
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5 

31 

02 

85 

51 
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7A 

7R 

H 
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SPECIAL 
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GEORGIPINNPI 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

85 

44 

285 

7R 

T.   E.  MASON 

GILBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTRW 

13 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

ALTON  G.  LAND 

GORGfiS 

3430 

03 

WRLKER 

2 

33 

39 

87 

13 

300 

oR 

ALABRMA  POWER  CO- 

GREENSBORO 

351  1 

06 

HRLE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

BP 

H 

MRS  WILLIE  J.  ARRINGTON 

GREENVILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

49 

85 

38 

445 

7R 

7A 

C 

H 

WILLIE  P  CRUTCHFIELO 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

iyi  ri  o  c  Lj  r(  1  1 

MHRSHHLL 

1  2 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

KHUlU   olHI  1  UN  WGbV 

GUNTERSVILLE  TVfl 

3578 

02 

MRRSHRLL 

12 

34 

22 

86 

1  7 

605 

c 

TVA-765 

HFILErVILLE   3  NE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

15 

87 

37 

950 

5P 

5P 

C 

H 

JIM  WRLKER 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

MRRION 

13 

34 

06 

87 

59 

435 

7R 

7A 

C 

H 

EDDIE  L.  PERRCE 

HHNCEVILLE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

C 

JRMES  E  MC  CRAVY 

HflYNEVILLE 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

1  1 

86 

36 

180 

7R 

7A 

H 

DAISY  D  MITCHELL 

HEflDLRND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7R 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFL  IN 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

8R 

8A 

H 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLRND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

7R 

7A 

H 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGHTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  175 

7A 

RRLON  L.  OTTS 

HODGES 

3899 

01 

r  KHNKL 1 N 

1  3 

34 

20 

87 

56 

840 

7A 

nHKT    N.  HVtKT 

HUNTSVILLE  WSO  RP 

4064 

01 

MRDISON 

12 

34 

39 

86 

46 

624 

MID 

M  I  D 

c 

H  J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

JRCKSON 

4193 

07 

CLARKE 

1  3 

31 

30 

87 

52 

220 

8A 

c 

RLLIEO  PRPER  INC 

JACKSONVILLE 

4209 

04 

CRLHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7A 

c 

MRRY  LOU  WILKERSON 

JASPER  4  N 

4226 

03 

WRLKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7R 

7A 

H 

JRMES  fl.  BRITRIN 

JORORN  DRM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6A 

RLRBRMR  POWER  CO. 

K  INSTON 

4431 

07 

COFFEE 

10 

31 

1  4 

86 

1  1 

270 

7A 

FRED  W.  WOOD 

LRFRYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS  MAYMIE  LANDRUM 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

6A 

ALABRMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

MRS.   MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

4627 

04 

CHtKUKtfc 

7 

34 

1  1 

85 

45 

589 

7A 

RUr  Ub   M  .  btWcLL 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

1  2 

1 60 

7R 

7A 

H 

B.   B.   WILLIAMSON.  JR. 

LOUISVILLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31 

48 

85 

33 

470 

8A 

JOHN  B.  ARD 

MAGELLfl 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

51 

654 

7A 

RLABRMR  POWER  CO. 

MRRION  6  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

173 

7A 

c 

MRRION  FISH  HATCHERY 

MRRION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

7R 

7R 

H 

RUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5140 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

5P 

6P 

6P 

H 

RLRBRMR  POWER  CO. 

MATHEWS  3  SW 

5  1  72 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

1  4 

86 

01 

190 

7R 

HOUSTON  FLOYD 

MELV I N 

5354 

07 

CHOCTAW 

13 

31 

56 

88 

27 

350 

7R 

ERNEST  H.  LAND 

MIDWAY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

c 

ALFRED  S.  ADAMS 

MILSTERD 

5439 

06 

M  O      f>  kl 

MHLuN 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

8R 

JHntb    n.  WHLKlK 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7R 

7R 

H 

HENRY   J.  YATES 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6R 

ALABAMA  POWER  CO- 

MOBILE  WSO  RP 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

41 

88 

15 

21  1 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONTEVALLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7R 

MURICE  P  JETER  JR 

MONTGOMERY  WSO  RP 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

221 

M  1  D 

MID 

: 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOULTON 

5625 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

17 

660 

c 

TVA-38! 

MOULTON  2 

5635 

0  1 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

6P 

6P 

H 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FRA 

RP 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

536 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

NEW  MARKET  2 

5867 

01 

MRDISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

H.   WAYNE  MC  FARLEN 

NEWTON 

5875 

07 

DRL  E 

5 

31 

20 

85 

36 

210 

7R 

PQDl    QKin  Tl-iriMPQnM 

L/HKLHNU  InUnroUiN 

ONEONTR 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7fl 

7R 

H 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPEL IKR 

6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

8R 

8R 

H 

RADIO  STATION  WJHO 

OZRRK  6  NNW 

6218 

07 

DRLE 

5 

31 

31 

85 

4  1 

470 

5P 

5P 

H 

CHRRLES  H.  CRRROLL 

PRINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JRCKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

638 

c 

TVR-69 

PRLMERDRLE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86 

4  1 

798 

7R 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL  CITY   1  NNE 

5329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

66 

16 

955 

7R 

7R 

H 

NORMRN  A.  VAUGHN 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5R 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMRN 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

1  6 

195 

c 

MRS.   MINTA  EODINS 

PHENIX   CITY   2  NNW 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

5P 

5P 

H 

PHENIX  CITY  WATER  WORKS 

PICKENSVILLE 

64  1  4 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

1  3 

88 

15 

165 

7R 

MDQ     PDQfC"  HklCQl 

rlKO    uKHLL  UNtHL 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7R 

MRS.   EVA  R.  RAY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7R 

MRS.   ENR  C.  PAUL 

PITTSVIEW 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  t 

85 

10 

380 

7R 

7R 

GH 

FRANK  TURNER 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7R 

JAMES  E  FISCHER 

PRATTVILLE 

6640 

03 

RUTRUGR 

1 

32 

29 

86 

29 

295 

8R 

8R 

H 

RADIO  STRTION  WPXC 

RED  BAY 

6805 

01 

FRRNKLIN 

12 

34 

28 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO 

REFORM 

6847 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

23 

88 

01 

228 

7R 

RRIFORD  C  .  MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

7R 

JIMMY  W.  WAGES 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

RLRBRMR  ELECTRIC  COOP 

ROBERTDALE 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

32 

87 

39 

155 

6R 

5R 

H 

JOHN  K  LRSSITTER 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

1  4 

670 

7R 

7R 

H 

CHRRLES  W.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6R 

6A 

H 

JOHN  T.  BRILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRRNKL  IN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

7R 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 
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STATION  INDEX 


RLflBPlMR 

JULY  1975 


STnilON 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  RNO 
TABLES 


OBSERVER 


SfiINT  BERNARD 
SflNO  MT  SUBSTH  RU 
SflYRE 

SCOTTSBORO 

SELMfl 

SUTTLE 

SYLflCflUCfi  4  NE 
TflLLRDEGfl 
THOMRSVILLE 
THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TROY 

TUSCALOOSA  FAA  flP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD 

VERNON 

WROLEY 

WRLLRCE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  6  W 

WARRIOR  LOCK  RND  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHRTLEY 

WINFIELD  2  SW 


7157 
7207 
7282 
7304 
7365 
7963 
7999 
8024 
8178 
8209 

8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 

8637 
8648 
8670 
8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


CULLHRN 

DE  KRLB 

JEFFERSON 

JRCKSON 

DRLLRS 

PERRY 

TRLLRDEGR 

TRLLRDEGR 

CLRRK 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 

PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FRYETTE 


34  12 

34  17 

33  43 

34  4  1 
32  25 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  28 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


86  47 

85  58 

86  58 

86  03 

87  00 
87  1  1 

85  12 

86  06 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 

87  12 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


802 
1  195 
304 
815 
147 
145 
490 
565 
405 
680 

288 
750 
580 
170 
152 
460 
265 
1  040 
190 
640 

208 
850 

530 
110 
458 
500 
190 
170 
458 


6P 
MID 
7A 
7A 

7A 
7R 


5P 


5P 


MID 
6P 

7q 

7R 
7A 
7R 
5P 
6P 
7R 
5P 

6R 

5fl 
MID 
7R 
7R 
7R 
7R 
7A 
7n 

7A 
7fl 
7A 
6A 
5P 
7A 
7R 
7A 
7A 


ST  .  BERNARD  COLLEGE 
SAND  MTN  SUBSTATION 
MIRRM  W  PRIOMORE 
RRDIO  STRTION  WCRI 
ROBERT  J.  CHANDLER 
J.  F.  SUTTLE.  JR. 
CITY  WATER  PLANT 
C   D.  WEAVER 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 

ALHBRMR  POWER  CO. 
TVR-506 

THOMAS  J.  OILLRRD 
FED.   RVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JERRY  COPE 
JEPTHA  S.  BRANYON 
C  4  H  LUMBER  COMPANY 
WILLIAM  B.  WHEELER 
ALABAMA  POWER  CO. 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
GILBERT  C  YARBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 

INACTIVE  5/31/75 
MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 
FLOYD  BUTLER 
MRS  VALMA  G  COLEMAN 
ROBERT  A.  MOORE.  JR. 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


.K„„„i  .„f,^T-.»tion  roirardlnc  the  climate  Of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  AshevUle,  N.C. 
01     or  to  Iny  weigher  ieJjlcl  0«lce  ^ar  you!     Addltlona/preclpitatlon  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


MSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In    F,   precipitation  and  evaporation        Inches  and  wind 
^en?  ?n  ^  es      Monthly  degree  day  totals  kre  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  SS'F      In  "Supplemental  Data"  table 
ct?ons  entered  In  "gu^es  fre  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


DIMEHSIONAL 
movement 
direct 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan.  ,      „      ,  „ 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   aleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaLiSg  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  ana'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1'^0. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
rAlLrsO^rrMPERATURES  table:     A--^"  Agronomy  Farm  :  -"-rf leld  sa„dy^loam,^bare.^^Slope_^n^ 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record   in  the  "Supplemental  Data"   table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

■f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Anount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  .nnd/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAriABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  ap[>earlng  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORAl  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  nay  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History  ■  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  nay  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  ClimatoloKical  Data ,  price  15  cents.     These  publications  nay  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;   35?  single  copy;  30?  annual 
sunnnary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  Is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  "anonai 

Director,   National  Climatic  Center 
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1 
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0 
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2 
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.8 

79 

0 

98 

1  5 

65 

2 1  • 

0 

2  I 

0 
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.9 
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93 

26 

66 
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5 

62 
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DOUBLE  SPRINGS 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


BLBBBMB 
RUOUST 


TEMPERATURE 


NO.  OF  onrs 


PRECIPITflTION 


SNOM.  SLEEI 


LIVINGSTON  2  SW 
nSRION  JUNCTION  2  NE 
niNTER  3  NM 
MONTGOMERT  W50  BP 
SELMfl 

UNION  SPRINGS  4  S 
DIVISION 


COBSTBL  PLBIN  0 

BNOBLUSIB  I  NH 
BTMORE 

BEBTRICE   1  E 
8RBNTLEY 
BREHTON  3  SSE 

CBMOEN  3  NU 
CMBTOM  3  N 
CLAYTON 

EUFBULB  WILOLIFE  REF 
EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GIL8ERT0HN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLBNO  HOME 
OZARK  G  NNM 
PMENIX  CITY   2  NNH 
PITTSVIEH 
THOMBSVILLE 

TROY 
MHBTLEY 


GULF 

BBY  NINETTE 
CODEN 

dbuphin  island  2 
fairhope  2  ne 
mobil:  HSO  bp 

robertdble 

division 


90  .8 

91  .6 


90.0 
89.  T 


88.3 
92. 3M 
90.1 

89.1 
88.8 

89.2 
89.9 

88.4 
93.2 


89.4 
90.9 
87.1 
88.7 
89.7 

88.2 


64  7 
69.3 


73.6 
71  .7 


67  .8 
70. S 

68.  BM 
65. 9 

68.2 
64  .4n 

70  .0 
69.3 
70  .9 

67  .6 

59.4 
69.5 
70.1 

68.8 

69.  1 

68.3 
68.4 

69.9 
69. IM 


71  .3 
73.2 
77.1 
70.9 
73.6 

69.1 


77.6 
79.1 


62.2 
81  .7 


79.7 
79.7 


78.9 
80.1 

79. 2M 
79.0 

78.7 
76. 9H 
79.1 
79.6 
79.7 

78.4 

78.9 
80. 9M 
80.1 

79.0 
79.0 

78.8 
79.2 

79.2 
81  .2H 


80.4 
82.1 
82.1 
79.8 
81  .7 

78.7 

80  .8 


.6 
1  .0 


1  .0 
.5 


3  .04 

6.50 

4.18 
5.66 

3.98 

4.58 


8.52 
6.66 

7.45 
8.31 

5.54 
8.62 
2.92 
3.06 
10.60 

7.19 
6.95 
6.35 
9.48 
6.70 

5.42 
3.76 

3.22 
8.53 

5.52 
8  .95 


10.33 
6.69 
6.50 

15.06 

9.93 


82 
2.78 


.71 
1  .87 


2.20 
2.60 


1  .46 
1  .42 
6.52 

2.44 

1  .27 


1  .32 
1  .32 


.82 
4  .20 


2  .  IS 
1  .57 


7  .69 
3.31 


.84 

2  .69 


1  .55 

2  .47 


3.60 

1  .23 

2  .09 
2  .99 

2.22 
2.30 
.86 
1  .01 
2.10 

1  .77 
1  .20 
1  .65 
2.05 
1  .46 

1  .40 
.55 


1  .48 
4  .85 


2  .95 
2.37 
2  .97 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  SIBIION  INOEX 
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DniLY  PRECIPITnilON 


STflT ION 


NORTHERN  vALLET 


flTMENS  2 
BELLE  MINA  2  N 
rULKVILLE   1  E 
FLORENCE 
HODGES 

HUNTSVILLE  USO  AP 
nOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  TAft  t 
NEW  MARKET  2 
RED  BAY 

RUSSELLVILLE  2 


ALfiCRTVILLE  2  SE 
BIRMINGHAM  USO  AP 
eOAZ 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

GUMTERSVICLE 

LEEDS 

MAGELLA 

0NE8NTA 

PALMERDALC  2  U 
SAINT  BERNARD 
SANO  MT  SU6STA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBOHO 


UPPER  PLAINS  03 

AL  ICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE   3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  0AM 
BILLINGSLEY  I  SE 

BROOKWOOD 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE  WSMO 
CL ANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
ELROD 
TAYETTE 
GORGAS 

HALEYVILLC  3  ftE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  ^  N 
LAY  DAM 
MITCHEIL  DAM 
PICHEftSvILLE 

plantehsville  2  sse 
praytville 

REFORM 

TH0RS6Y  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  TAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

tCST  BLOC  TON 
UINFIELD  2  SU 


EASTERN  VALLEY  I 

ANNISTON  FAA  AP 
CALERA  2  SU 
CENTBE  5  SW 
CHILDEBSBURG  UTR  PlAI 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LEESBURG 
MONTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 
SYLACAUGA  A  NE 


PIEDMONT  PLATEl 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND 

CAMP  HILL  2  NU 

OAOEVILLE 

DELTA 

HEFL  IN 
HIGHTOKR 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 

OPEL  IKA 

ROCKFORO  2  NNU 
ROCK  MILLS 
THURLOW  DAM 
MAOLCT 

UCTlfMPKA 


PRAIRIE  06 
CUBA 

DAYTON  I  N 

OEMOPOL IS  LOCK  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 


3.9 
3.02 
■1.30 
5.52 
5.75 


3.09 
4.24 


3.50 
6.80 
2.30 
4.32 


DRY  OF  MONTH 


1     2    3     4    5    6     7    8    9     10  11  12    1314  15    16  171 


.69     .21  .03 


1.33  1.36 


.41 

.02 

.04  1  .■ 

.22  1  . 

.22  2.: 
.66 


.32  2.06  .07 


.37  .15 
.11      .12  .42 


1.65  .30 


19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  SIflTlON  INDEX 
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DRILY   PREC I P I TflT I  ON 


AUGUST  107» 


STRT  ION 


matnevulc 

L IV [HGiTOM  2  %U 

MAAion  6  fie 

nATHEwl  Z  %U 

nitSTEAO 
niNTCQ  3  liU 
MONTGOrCRT  USO  AP 
PCfiRrviLLE 
PIMC  LEVEL 

SELHA 
SUTTLE 

UNION  SPaiNGS  4  S 
UNIONTOUN 

UABRIdR  LOCK   AND  DAM 


COASTAL    PLAIli  0 

AbfiEvlLLE    1  NNU 
ALBERTA 

ANDALUSIA    1  NW 
ATMOftC 

eeATRice  i  e 

eOANTLCY 
6RCUT0n  3  SSE 
BRUNO IDGE 
CAMDEN  3  NU 
CMATOn  Z  N 

CLAI60BNC 
CLATTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COTTON TON 

ELBA 

eUFAULA  WILOL IFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOIM 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOrC 
JACK SON 

MNSTON 
LOUISVILLE 
rtLVIH 
NEWTON 
02ACK    6  NNU 

PhENIX  city  3  NNU 
PINE  APPLE 
PITTSvICW 
BIVtH  FALLS 
ThOHASV ILLE 

TROY 

WALLACE    2  E 
UHATLEY 


GULF 

BAY  MINETTE 
COOEN 

DAUPHIN  ISLAND  2 
- AIRHOPE  2  NE 
r«61LE  WSO  AP 

OOBERTDALE 


5.66 
5.62 
3.90 

%.33 


3.62 
5.02 

e.52 

6.66 


5.52 
8.95 


10.33 
6.69 
6.50 


DAY   OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


.69     .34  .03 


.45     .09  .18 


1.00  .29 
1.51  .10 

.33  .05 


2.61  .31 
3.60  .30 
1.23  .61 


.13  .03 
1  .00 


.33     .01  .04 


.70     .50  .62 


.44     .60  .10 


1.85     .40  .20 


.79  .50 
.07  .64 


.49     .48  .48 


.86     .25  1.00 

.  10  2.05 

.29     .52  1.96 

.02   1-04  .13 


.53  .03 
.02     .05  .40 


.50  .20 


.05  .03  .01 
.02     -02  .03 


2.  16     .04  2.95 
T         .21  .37 
.61  .67 


SEE  REFERENCt  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 


DniLY  TEMPERniURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
(r 

J 

o 

£. 

5 

6 

8 

9 

1 0 

1  1 

1 2 

1 3 

1  4 

1 5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

a 

. 

NORTHERN  VBLLEr 

01 

BTHENS  2 

MAX 
MIN 

73 
6< 

78 
63 

81 
65 

86 
64 

82 
65 

82 
64 

84 

60 

79 
SB 

79 
61 

82 
65 

80 
64 

84 

61 

89 
62 

91 
65 

91 
66 

BB 
64 

89 
62 

82 
64 

87 
65 

87 
62 

88 
63 

89 
62 

90 
62 

91 
62 

91 
63 

90 
64 

94 
64 

68 
62 

67 
66 

87 
61 

65  -6 
63.1 

BELLE  nlNB  2  N 

MBX 
tllN 

75 
68 

84 

66 

BS 
68 

88 
69 

86 
67 

82 
70 

65 
65 

82 
63 

83 
64 

85 
67 

80 
68 

86 
66 

91 
66 

92 
68 

93 
69 

90 
69 

91 
67 

82 
70 

67 
71 

86 
66 

90 
67 

90 
68 

90 
68 

92 
68 

90 
67 

91 
68 

92 
67 

95 
58 

89 
57 

88 

67 

90 
67 

87.4 
67.4 

FBLKVILLE   1  E 

MBX 
MIN 

72 
66 

84 

66 

84 

67 

88 

70 

88 

69 

85 
69 

84 

62 

83 
63 

84 

63 

83 
67 

83 
69 

66 
64 

90 
66 

92 
67 

93 
68 

89 
68 

91 
65 

84 

66 

87 
68 

86 
65 

89 
65 

89 
66 

93 
69 

92 
67 

93 
65 

93 
65 

92 
65 

93 
65 

87 
67 

87 
67 

90 
67 

87.5 
66  .4 

FLORENCE 

MBX 
MIN 

78 
58 

80 
59 

BB 
62 

84 

63 

84 

63 

86 
59 

82 
56 

63 
56 

84 

58 

81 
61 

86 
62 

92 
6  1 

92 
62 

93 
65 

91 
65 

85 
61 

78 
60 

87 
61 

88 
61 

91 
62 

91 
63 

90 
64 

92 
64 

91 
62 

93 
63 

92 
63 

95 
62 

91 
65 

88 

62 

90 
63 

90 
60 

87  .6 
61  .5 

HUNTSVILLE  HSO  SP 

MBX 
MIN 

87 
69 

86 
68 

87 
68 

87 
70 

86 
70 

87 
68 

82 
66 

83 
6S 

83 
65 

30 
69 

85 
68 

89 
66 

90 
68 

90 
68 

89 

70 

89 
69 

84 

67 

86 
71 

86 
71 

89 
69 

89 
70 

90 
70 

90 
71 

90 
70 

92 
66 

91 
69 

93 
69 

69 
69 

89 
68 

91 
66 

88 
69 

87.6 
68. S 

nOULTON  Z 

MBX 
MIN 

83 
66 

80 
67 

88 
69 

86 
70 

84 

71 

87 

70 

84 
64 

84 

63 

87 
65 

81 
69 

88 
69 

93 
66 

93 
68 

91 
70 

88 

72 

90 
67 

85 
66 

85 
57 

86 
68 

92 
68 

92 
69 

91 
69 

91 
69 

90 
70 

92 
70 

91 
69 

95 
68 

91 
69 

87 
68 

91 
69 

90 
67 

88.3 
68.1 

MUSCLE  SMORLS  FRO 

MBX 
MIN 

80 
57 

81 
68 

87 
69 

82 
61 

81 
71 

86 

67 

83 
65 

82 
63 

85 
65 

82 
69 

85 
68 

90 
66 

90 
67 

91 
70 

90 

70 

86 
67 

81 
66 

87 
66 

88 
69 

90 
69 

90 
68 

91 
70 

90 
69 

90 
68 

92 
69 

90 
69 

92 
67 

90 
69 

87 
68 

90 
68 

90 
66 

87.1 
67.6 

NEW  HRRKET  2 

MBX 
MIN 

RED  BHT 

MBX 

MIN 

85 
66 

88 
70 

86 
72 

83 
71 

89 
69 

87 
64 

85 
63 

85 
68 

86 
70 

88 
68 

91 
71 

94 

72 

93 
70 

90 
68 

87 
67 

81 
67 

83 
68 

90 
71 

92 
70 

92 
71 

91 
7  1 

93 
70 

90 

70 

92 
70 

92 
69 

94 

68 

92 
7 1 

89 
70 

90 
68 

93 
67 

89.0 
69.0 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

71 
66 

79 
67 

89 
68 

87 
69 

82 
71 

82 
68 

85 
63 

82 
61 

83 
62 

85 
62 

83 
68 

87 
64 

91 
65 

91 
65 

92 
67 

91 
65 

90 
67 

83 

65 

87 

67 

87 
65 

91 
66 

90 
67 

91 

91 
67 

90 
67 

91 
64 

91 
64 

94 
64 

91 
67 

88 

67 

90 

67 

87.3 
65. B 

fiPPflLHCHIHN 
MOUNTRINS 

02 

BLBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

84 

66 

85 
67 

87 
67 

8S 
67 

84 

67 

82 
66 

80 
65 

81 
66 

83 
66 

82 
68 

85 
66 

88 
66 

91 
68 

90 
69 

89 
68 

91 
67 

84 

66 

86 
66 

83 
72 

90 
68 

90 
69 

89 
69 

90 
68 

90 
69 

89 
68 

91 
68 

93 
68 

86 

67 

86 
68 

86 
67 

88 
67 

86.7 
67.4 

aiRMINGHBtl  HSO  BP 

MAX 
MIN 

86 
70 

85 
70 

89 
68 

89 
71 

86 
71 

86 
68 

84 

63 

85 
68 

85 
70 

80 
71 

86 
72 

90 
69 

91 
69 

90 

7  1 

90 
71 

91 
70 

69 
69 

88 
69 

87 
72 

91 

70 

90 

73 

90 

72 

92 
70 

91 

70 

93 
69 

90 
69 

93 
70 

88 
71 

84 

7  I 

88 

70 

90 
70 

88-3 
69.9 

GUNTERSVlLLE 

MAX 
MIN 

85 
68 

86 
66 

68 
69 

89 
71 

86 
69 

84 

69 

83 
66 

83 
65 

84 

69 

80 
69 

85 
68 

89 
67 

90 
70 

90 
7  1 

89 
70 

90 
54 

87 
67 

88 
71 

86 
74 

90 
69 

90 
67 

90 
72 

92 
70 

92 
70 

91 
71 

92 
70 

93 
7  1 

90 
67 

87 
7  I 

89 
69 

89 

70 

BB.O 
69.0 

ONEONIR 

MAX 
HIN 

71 
64 

BS 
64 

83 
64 

90 
66 

88 
66 

BS 
68 

64 
61 

81 
61 

84 
64 

86 
65 

75 
65 

85 
64 

90 
65 

91 
67 

92 
67 

91 
66 

93 
65 

88 
65 

89 
69 

87 
64 

90 
66 

90 
65 

90 
66 

92 
65 

92 
65 

93 
66 

93 
67 

95 
67 

89 
64 

88 
67 

89 
67 

87.7 
65.3 

SflINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

71 
63 

86 
63 

85 
63 

89 
65 

88 
67 

86 
68 

85 
63 

82 

62 

85 
62 

85 
64 

80 
64 

87 
64 

91 
63 

92 
64 

93 
66 

91 
67 

92 
64 

87 
64 

88 
66 

86 
63 

90 
64 

91 
65 

91 
66 

92 
64 

92 
64 

93 
63 

92 
63 

93 
64 

89 
64 

88 
63 

89 
63 

BB.O 
64.1 

SBNO  MT  SUBSTR  BU 

MAX 
M  IN 

74 
63 

83 
64 

85 
63 

87 
64 

85 
65 

84 

66 

83 
60 

80 
60 

80 
64 

81 
64 

74 

64 

84 

60 

87 
63 

68 
65 

94 
66 

89 
64 

88 
64 

85 
64 

85 
67 

84 
64 

88 

67 

88 
64 

89 
6S 

90 
64 

90 
64 

90 
64 

91 
63 

93 
62 

84 

63 

85 
63 

86 
64 

85.6 
63.8 

SCOITSBORO 

MAX 
MIN 

78 
65 

86 
65 

88 
66 

90 
67 

87 
66 

87 
68 

86 
60 

84 

60 

84 

66 

84 
64 

84 

66 

87 
66 

92 
67 

93 
67 

92 
68 

92 
68 

93 
67 

86 
67 

88 
66 

88 
66 

91 
65 

91 
66 

93 
67 

92 
66 

91 
66 

91 
66 

94 

65 

96 
65 

87 
65 

88 
64 

90 
54 

88. B 
65.7 

VBLLET  HEBD 

MAX 
HIN 

78 
68 

84 

69 

86 
64 

88 
66 

86 
67 

83 

67 

82 
61 

72 
62 

81 
68 

74 
66 

84 

65 

86 
64 

87 
64 

90 
64 

89 
67 

90 
66 

89 
65 

85 
66 

87 
65 

85 
64 

88 
65 

88 
65 

91 
66 

92 
64 

90 
63 

91 
64 

93 
63 

92 
65 

84 

68 

84 

66 

85 
66 

85 .9 
65.3 

UPPER  PLAINS 

03 

BLICEVILLE 

MBX 
MIN 

72 
69 

83 
65 

87 
67 

89 
68 

BB 
68 

89 
69 

89 
65 

87 
65 

89 
66 

65 
66 

90 
66 

92 
70 

92 
7  1 

95 
70 

98 
69 

95 
69 

92 
66 

92 
65 

90 
55 

90 

65 

91 
65 

91 
71 

91 
70 

90 
70 

93 
72 

95 
67 

91 
67 

95 
70 

91 
70 

90 
69 

93 
66 

90.2 
67.8 

BBNKHERD  LOCK  AND 

0AM 

MBX 
MIN 

78 
68 

85 
68 

88 
66 

91 

67 

89 
68 

89 

70 

88 

65 

85 
68 

BB 
68 

89 
70 

84 

70 

86 
68 

94 

72 

99 
72 

95 
72 

94 

70 

95 
69 

92 
66 

93 
69 

89 
68 

92 

65 

95 
70 

94 

69 

95 
70 

95 
59 

97 
65 

89 
65 

90 
67 

84 

7  1 

83 
74 

92 
69 

90.2 
68.7 

CENTREVILLE  HSdO 

MAX 
MIN 

71 
67 

83 
68 

85 
67 

87 
68 

88 
71 

81 

70 

85 
66 

86 
66 

86 
66 

86 
67 

84 

69 

87 
69 

91 
70 

92 
72 

92 
72 

92 
70 

92 
66 

90 
67 

90 
69 

88 
69 

91 
69 

90 
71 

90 
7  1 

91 
68 

91 
70 

93 
68 

69 
68 

92 
69 

88 
68 

88 
68 

87 
66 

87.9 
68.6 

CLRNTON 

MAX 
MIN 

72 
65 

85 
67 

B3 
66 

88 
67 

88 
67 

87 
68 

85 
62 

67 
65 

86 
67 

85 
68 

85 
69 

68 

67 

91 
68 

93 
69 

93 
70 

92 
69 

92 
67 

90 
66 

90 
68 

90 

70 

93 
68 

90 
68 

91 
67 

91 
68 

93 
67 

95 
69 

91 
67 

95 
68 

89 
68 

88 
67 

BB 
67 

88.8 
67.4 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

69 
65 

77 
66 

78 
66 

83 
69 

83 
70 

80 
69 

81 
63 

79 
63 

.  82 
64 

82 
67 

77 
69 

80 
66 

90 
66 

92 
66 

92 
66 

90 
65 

87 
64 

79 
67 

82 
67 

82 
67 

86 
68 

87 
69 

87 
69 

88 
68 

87 
68 

88 
68 

82 
67 

91 
67 

88 

67 

83 
67 

87 
65 

83-8 
66.7 

FRTETTE 

MAX 
MIN 

72 
67 

81 
68 

88 
67 

90 
68 

87 
70 

85 
70 

90 
62 

89 
64 

89 
64 

88 

65 

88 
70 

90 
68 

9S 
67 

96 
67 

97 
69 

93 
67 

95 
67 

95 
66 

89 
67 

87 
67 

91 
68 

93 
69 

93 
69 

95 
69 

95 
6S 

96 
59 

90 
66 

96 
66 

96 
65 

92 
68 

96 
66 

90.9 
67.1 

HALEYVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

77 
SB 

84 

61 

86 
68 

BS 
63 

84 
63 

84 

63 

60 
57 

81 
57 

84 

59 

83 
62 

BS 
62 

90 
60 

92 
62 

91 
62 

89 
65 

89 
61 

82 
62 

86 
60 

83 
60 

87 
61 

88 

63 

BB 
61 

88 
61 

89 
62 

90 
62 

88 

59 

91 
60 

89 
61 

86 
60 

87 
60 

BB 
58 

86.3 
61  .  1 

HAMILTON  3  S 

MRX 
MIN 

72 
65 

82 
6S 

83 
67 

B8 
69 

85 
69 

82 
67 

87 
59 

84 
59 

86 
59 

87 
62 

83 
67 

88 
64 

93 
54 

94 

66 

93 
67 

91 
64 

92 
64 

83 
64 

68 
67 

85 
65 

91 
65 

92 
65 

91 
66 

91 
65 

90 
65 

91 
65 

90 
63 

93 
63 

90 
65 

88 
65 

89 
64 

67.8 
64  .7 

JBSPER  4  N 

MAX 
MIN 

73 
67 

82 
62 

82 
63 

86 
65 

85 
70 

84 

70 

85 
64 

83 
63 

85 
63 

85 
62 

84 
64 

84 

66 

90 
67 

91 
67 

91 
69 

88 
67 

91 
64 

86 
66 

88 
69 

86 
67 

90 
67 

91 
69 

90 
68 

92 
67 

92 
68 

93 
69 

91 
68 

93 
67 

90 
67 

87 
67 

91 
67 

87.4 
66.5 

PRBTTVILLE 

MAX 
MIN 

74 
71 

84 

72 

82 

70 

90 
73 

62 

72 

81 
72 

88 
72 

82 
70 

84 

70 

89 
72 

86 
72 

88 
73 

91 
72 

92 
73 

94 

72 

95 

91 

93 
66 

91 

70 

93 
68 

93 
70 

92 
69 

90 
67 

92 
68 

90 
67 

92 
69 

92 
70 

93 
69 

91 

72 

89 
72 

90 

72 

88.8 
70.6 

TMORSBT  EXP  STBTiON 

MAX 
MIN 

84 

66 

83 
68 

89 
6S 

8B 

71 

87 
64 

85 
69 

67 
65 

86 
65 

85 
67 

85 
68 

89 
68 

91 
68 

92 
68 

93 
69 

93 
71 

92 
70 

92 
67 

91 
68 

90 
68 

92 
70 

90 
69 

91 
69 

91 
69 

92 
69 

95 
68 

90 
68 

93 
69 

92 
67 

89 
68 

88 
67 

93 
68 

89.6 
67.9 

ruSCALOOSB  FBB  BP 

MAX 
MIN 

79 
70 

85 
7  I 

89 
69 

87 
73 

86 
7  1 

88 
72 

89 
65 

68 
68 

88 
70 

86 
7j 

90 
72 

94 

72 

94 

72 

95 
72 

93 

73 

91 
69 

89 
69 

88 
69 

89 
70 

SI 
70 

91 
72 

91 
70 

93 
72 

93 
71 

93 
72 

89 
7 1 

95 
72 

91 

73 

89 

72 

91 

70 

92 
69 

89-9 
70.7 

ruSCBLOOSA  OLIVER 

DAM 

MBX 
MIN 

72 
70 

81 
70 

B6 
70 

88 
68 

86 

71 

86 
69 

B6 
65 

87 
65 

88 

55 

82 

65 

86 
66 

89 
67 

91 
68 

94 

69 

94 

73 

92 
70 

92 
69 

90 
68 

89 
69 

88 
69 

90 
69 

91 
71 

92 
71 

92 
71 

92 
70 

92 
69 

90 
69 

94 

73 

90 
"•l 

89 
70 

91 
69 

88.7 
69  .0 

VERNON 

MAX 
MIN 

71 
67 

83 
68 

90 
69 

90 
70 

85 
70 

87 
70 

88 
61 

87 
62 

89 
65 

90 
70 

85 
69 

90 
66 

94 

68 

95 
69 

95 
71 

90 
67 

95 
67 

85 
66 

87 
68 

88 
66 

92 
69 

94 
69 

94 

68 

95 
68 

94 

6B 

95 
67 

93 
65 

96 
69 

92 
68 

91 
68 

93 
64 

90.1 
67.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 


6 


DniLY  TEMPERATURES 


PLnennn 

BUOUSI  I97S 


STPT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 

(E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

28 

29 

30 

31 

a 

EfiSrERN  VBLLET  04 

HNNI5I0N  FBB  RP 

MBX 
MIN 

es 

68 

90 
68 

95 
68 

91 
71 

88 
70 

85 
68 

84 

66 

85 
69 

85 
67 

78 
70 

88 
70 

89 
69 

94 

67 

96 
71 

95 
69 

94 

69 

93 

70 

92 
70 

91 

71 

91 
70 

95 
59 

89 
69 

94 

68 

95 
70 

96 
68 

92 
70 

9S 
69 

85 
68 

90 
69 

91 
69 

90 
68 

90 
69 

.4 

.0 

CBLERB  2  SU 

MBX 
MIN 

76 
62 

84 

68 

91 
64 

88 

67 

88 

70 

87 
70 

88 
71 

86 
64 

87 
66 

87 
57 

88 

70 

92 
66 

93 
64 

96 
63 

93 
70 

94 

72 

91 
71 

94 

66 

91 
67 

93 
67 

.  93 
70 

92 
70 

93 

71 

94 

95 

94 

96 

94 

89 

93 

92 

90 
67 

.7 
.7 

CENTRE  5  SH 

MAX 
MIN 

76 
66 

84 

67 

89 
69 

88 
64 

89 
69 

89 
71 

8S 
63 

89 
69 

82 
68 

81 
67 

76 
68 

87 
68 

91 
67 

93 
68 

94 

69 

93 
69 

90 
68 

88 
68 

90 
71 

89 
67 

92 
69 

90 
68 

92 
64 

94 

68 

93 
66 

94 

68 

96 
66 

97 
67 

83 
64 

85 
66 

89 
67 

88 
67 

■  6 
.4 

CHILOERSBURG  HTR  PLBNT 

MBX 
MIN 

66 

67 

88 
66 

89 
67 

87 
66 

86 
68 

84 

68 

87 
63 

88 
66 

88 
68 

86 
69 

87 

70 

93 
69 

95 
68 

96 
69 

96 
70 

93 
70 

92 
69 

92 
67 

91 
68 

92 
69 

92 
58 

94 

69 

95 
68 

96 
69 

97 
66 

96 
68 

96 
57 

94 

67 

90 
67 

93 
66 

93 
68 

91 
67 

,4 

.7 

GBOSDEN  STEBU  PLANT 

MBX 
MIN 

73 
67 

87 
68 

86 
70 

89 
70 

88 

70 

86 
71 

84 

67 

82 
68 

81 
68 

83 
69 

73 
69 

89 
69 

90 
70 

94 

69 

94 

72 

94 
68 

90 
68 

89 
69 

90 
72 

84 

69 

87 
71 

91 
70 

69 
69 

94 

70 

94 

70 

96 
69 

96 
69 

94 

68 

82 
68 

89 
68 

91 
70 

88 
69 

.0 
.2 

PELL  cur   1  NNE 

MBX 
MIN 

72 
66 

85 

65 

85 
65 

88 
68 

88 
68 

83 

70 

86 
63 

83 
63 

86 
64 

83 
66 

79 
67 

84 

67 

89 
66 

90 
66 

90 
67 

90 
68 

88 
65 

89 
65 

88 
68 

86 
67 

88 

57 

88 

67 

90 
68 

91 
67 

91 
66 

93 
65 

91 
67 

92 
67 

8S 
66 

86 
64 

89 
64 

87 
66 

•  0 
.2 

SYLflCflUGB  4  NE 

MBX 
MIN 

66 

64 

65 

68 

67 

70 

60 

64 

68 

69 

70 

66 

66 

94 

67 

93 
58 

93 
69 

90 
67 

90 
64 

90 
66 

9 1 
68 

90 
69 

92 
68 

94 
67 

93 
68 

95 
65 

94 

68 

96 
66 

90 
68 

89 
70 

89 
66 

90 
67 

89 
66 

.6 
.9 

TBLLBDEGB 
. 

MBX 
MIN 

91 
64 

86 
63 

89 
61 

89 
61 

88 
62 

83 
67 

88 
68 

87 
59 

90 
60 

94 

69 

91 
63 

97 
62 

92 
61 

93 
64 

94 
60 

91 
64 

90 
61 

89 

65 

90 
62 

90 
63 

92 
61 

93 
63 

96 
65 

94 

62 

92 
67 

94 
64 

96 
61 

95 
64 

91 
62 

96 
69 

91 
62 

91 
63 

.4 

.2 

PIEDMONT  PLBTEBU  05 

BLEXBNOER  CITY 

MBX 
MIN 

BSHLBND 

MBX 
MIN 

83 
67 

86 
66 

87 
66 

86 
68 

84 

66 

81 
69 

83 
63 

83 
66 

83 
66 

80 
67 

84 

69 

38 
65 

89 
66 

91 

67 

90 
68 

90 
68 

87 
66 

88 
67 

89 

67 

88 
68 

87 
68 

89 
67 

91 
65 

91 
67 

92 
65 

91 
68 

93 
67 

88 
66 

83 
68 

86 
65 

89 

65 

87 
56 

.  1 
.6 

CBtIP  HILL  2  NW 

MAX 
M  I N 

74 

67 

85 
67 

89 
68 

89 
69 

88 
70 

85 
70 

85 
67 

86 
65 

87 
67 

86 
69 

85 
70 

84 

68 

90 
57 

92 
67 

93 
58 

92 
70 

92 
67 

92 
66 

90 
65 

90 
67 

90 
68 

90 
67 

93 
66 

93 
66 

92 
65 

94 

66 

92 
67 

94 

68 

91 
67 

89 
65 

88 
65 

89 
67 

.0 
.2 

HEf  L  IN 

MAX 
M  I  N 

7S 
66 

85 
65 

90 
67 

90 
67 

87 
68 

65 

83 
64 

86 
60 

84 
64 

85 
65 

82 
67 

87 
67 

90 
65 

94 

66 

94 

68 

90 
67 

93 
66 

89 
67 

89 
68 

88 
64 

90 
66 

90 
66 

89 
66 

90 
66 

93 
67 

93 
67 

94 

65 

96 
67 

92 
66 

88 
o6 

89 
64 

88 
66 

.7 
.0 

LBFflreTTE 

MAX 
MIN 

85 
67 

90 
67 

90 
67 

89 
70 

82 
70 

80 

70 

85 
67 

87 
66 

87 
67 

87 
70 

88 
69 

91 
68 

92 
69 

92 
69 

92 
70 

93 
70 

91 
68 

91 
67 

91 
67 

90 
69 

91 
69 

92 
69 

95 
68 

95 
69 

94 

68 

95 
67 

96 
67 

89 
67 

88 
67 

89 
66 

89 
68 

89 
68 

.9 
.  1 

HBRTIN  OBH 

MAX 
MIN 

85 
55 

89 
66 

89 
70 

88 
69 

86 
70 

81 
68 

87 
66 

86 
69 

87 
70 

85 

70 

83 
68 

88 
68 

91 
69 

92 
69 

92 
70 

92 
68 

89 
68 

90 
68 

88 
69 

89 

70 

91 
70 

92 
67 

93 
68 

93 
68 

92 
69 

92 
69 

93 
70 

87 
70 

87 
65 

88 
68 

89 
66 

88 
68 

.8 
.4 

OPEL  1KB 

MAX 
MIN 

75 
67 

84 

67 

89 
67 

87 
69 

86 
71 

86 
70 

77 
67 

85 
65 

85 
66 

85 

70 

84 

69 

84 

67 

90 
69 

90 
66 

92 
69 

91 

70 

92 

70 

91 
66 

90 
67 

90 
69 

89 
70 

87 
67 

90 
66 

91 
67 

93 
68 

96 
68 

93 
68 

94 

69 

87 
67 

90 
68 

86 
68 

88 
68 

•  0 
.0 

ROCKFORD  2  NNH 

MBX 
M I N 

66 

65 

65 

66 

67 

68 

64 

64 

66 

67 

68 

66 

66 

67 

68 

69 

66 

65 

65 

66 

68 

89 
67 

90 
66 

93 
65 

66 

65 

94 

65 

86 

66 

64 

68 
64 

87 
66 

.8 
.0 

ROCK  MILLS 

MBX 

75 
65 

84 

67 

91 
65 

90 
70 

90 
70 

85 
70 

80 
66 

83 
62 

85 
68 

87 
69 

8S 
70 

86 
66 

92 
54 

94 

67 

95 
65 

95 
67 

92 
67 

93 
65 

93 
67 

91 
66 

92 
67 

91 
67 

93 
66 

95 
66 

96 
66 

98 
65 

97 
67 

98 
61 

82 
65 

88 
65 

90 
65 

89 
66 

.9 
.3 

PRBIRIE  06 

OBYION   1  N 

MBX 

73 
67 

81 
68 

87 
66 

B9 

70 

90 
68 

86 
71 

87 
71 

86 
72 

88 
74 

86 
74 

88 
73 

90 
73 

88 
74 

89 

73 

94 
74 

94 

73 

95 
74 

92 
69 

93 
70 

93 
71 

93 
70 

90 
70 

92 
70 

93 
68 

94 

69 

95 
68 

90 
69 

93 
70 

90 
70 

89 
69 

92 
70 

89 
70 

.7 
.6 

DEMOPOLIS  LOCK  BNO  OBM 

MAX 

74 

68 

79 
68 

86 
67 

88 

66 

68 
68 

86 
68 

86 
66 

85 
65 

88 
64 

86. 
67 

86 
68 

89 
70 

92 
69 

93 
68 

94 

70 

94 

67 

93 
67 

91 
67 

92 
67 

90 
67 

90 
70 

90 
70 

92 
70 

92 
68 

93 
68 

93 
66 

88 
67 

93 
70 

90 
71 

89 
68 

92 
67 

89 
57 

■  1 

■  8 

GBINESVILLE 

MBX 
M  I N 

73 
69 

80 
70 

8S 
68 

90 
70 

87 
70 

86 
70 

87 
68 

87 
66 

87 
67 

84 

69 

85 
70 

87 
71 

92 
72 

93 
73 

93 
74 

93 
70 

91 
68 

90 
68 

91 
69 

89 
70 

90 
71 

91 
71 

92 
70 

92 
72 

92 
71 

94 

68 

88 
69 

94 

71 

92 
71 

90 
70 

92 
69 

88 
59 

.9 
.8 

GREENSBORO 

MAX 

80 
69 

86 
69 

89 
69 

89 
70 

88 

72 

87 
72 

89 
68 

88 
68 

85 
69 

84 

68 

89 
71 

93 

94 

93 
72 

94 

73 

95 
72 

93 
72 

92 
68 

91 
68 

93 
71 

93 
71 

92 
72 

92 
71 

94 

70 

93 
69 

87 
59 

94 

71 

90 
73 

90 
71 

91 
71 

92 
71 

90 
70 

.3 
.3 

HBYNEVILLE 

MAX 

71 
66 

8S 
69 

85 
69 

89 
69 

85 
69 

81 
71 

82 
70 

87 
67 

85 
68 

84 

70 

85 
72 

85 
72 

90 
71 

91 
72 

90 
70 

90 
74 

90 
69 

90 
71 

90 
70 

90 
71 

91 
71 

87 
71 

89 

70 

90 
70 

90 
70 

91 
70 

90 
71 

90 
71 

87 
70 

86 
70 

87 
69 

87 
70 

.2 
•  1 

L IVINGSTON  2  SH 

MAX 

80 
65 

80 
66 

89 
63 

88 
67 

85 
65 

87 
60 

88 
64 

89 
61 

89 
64 

87 
63 

88 
65 

94 
66 

95 
68 

92 
67 

95 
69 

95 
65 

91 
64 

91 
65 

92 
62 

88 
66 

92 
65 

95 
66 

94 

65 

94 

63 

95 
64 

91 
63 

95 
66 

92 
65 

93 
66 

89 
65 

94 

63 

90 
64 

.5 

.7 

MBRION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
niN 

71 
68 

82 
69 

87 
67 

89 
68 

88 
71 

87 
71 

85 
6S 

87 
66 

87 
68 

85 
67 

86 
71 

89 
72 

91 
71 

92 
72 

93 
72 

93 
70 

93 
69 

91 
69 

92 
69 

92 
70 

92 
70 

89 
70 

90 
70 

92 
69 

92 
69 

94 

69 

89 
69 

93 
69 

89 
70 

88 
70 

87 
69 

88 
69 

.9 
.3 

MINTER  3  NH 

MBX 
MIN 

MONTGOMERY  HSO  BP 

MAX 
MIN 

90 
73 

89 
73 

89 
73 

89 
74 

87 
74 

83 
74 

89 
74 

89 
71 

88 
73 

89 

73 

68 
75 

92 
75 

93 
7S 

92 
7S 

94 

75 

93 
74 

92 
73 

93 
74 

91 
74 

93 

75 

91 
74 

92 
73 

93 
72 

94 

73 

9S 
73 

93 
74 

95 
74 

90 
74 

88 
73 

90 
71 

92 
73 

90 
73 

■  8 
6 

SELMB 

MAX 

67 

67 

67 

72 

71 

74 

70 

69 

70 

69 

94 

73 

94 

73 

94 
74 

94 

75 

95 
75 

93 
72 

92 
70 

92 
72 

93 
72 

92 
73 

92 
73 

93 
75 

93 
72 

94 

71 

96 
74 

93 
71 

96 
72 

93 
74 

92 
73 

93 
71 

94 

72 

91 
71 

.6 
.7 

UNION  SPRINGS  4  S 
. 

MAX 

76 
70 

85 
68 

89 
67 

91 
70 

89 
71 

85 
70 

84 

69 

87 
67 

87 
67 

88 

69 

86 
70 

87 
70 

90 
70 

93 
72 

94 

71 

93 
72 

92 
73 

93 
72 

92 
72 

91 
70 

93 
71 

90 
70 

92 
68 

93 
72 

93 
70 

94 

69 

93 
69 

92 
70 

8S 
68 

88 
68 

90 
70 

69 

8 

COBSTBL  PLBIN  07 

BNOBLUSia   1  NH 

MAX 
MIN 

73 
69 

87 
66 

90 
67 

91 
66 

89 
69 

85 
72 

77 
69 

90 
63 

88 
65 

87 
66 

86 
72 

88 
69 

89 

67 

94 

68 

93 
69 

94 

69 

93 
70 

93 
70 

94 

69 

91 
68 

93 
69 

90 
69 

94 

66 

94 
64 

94 
64 

97 
66 

92 
67 

94 

69 

89 
69 

92 
69 

88 
69 

90 
67 

0 
8 

BTMORE 

MAX 
MIN 

79 

70 

81 
69 

87 
68 

90 
71 

90 

71 

85 
72 

77 
69 

90 
65 

88 

69 

85 
69 

85 
70 

89 
72 

93 
73 

93 
71 

94 

73 

93 
71 

92 
70 

93 
71 

95 
72 

92 
71 

92 
72 

89 
72 

89 
71 

91 
70 

93 
70 

94 

69 

93 
71 

95 
72 

93 
70 

90 
70 

91 
70 

89 
70 

7 
5 

BEATRICE   1  E 

MAX 

niN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


nUGUST 


STRTION 


DRY   OF  MONTH 


15    17  18 


23  24 


25  26 


27  28 


29   30  31 


BRBNILEr 
BREHTON  3  SSE 
CnnOEN  3  NW 
CMBIOn  3  N 
CLBrlON 

EUFBULH  HILOLIFE  REF 

EVEROREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GlLBERrOHN 

GREENVILLE 

MEBOLBNO 

HIGMLBND  HOME 

OZBRK  6  NNH 

PHENIX  CITT  2  NNW 

PITtSVIEW 

rwOdBSVILLE 

TROr 

HHBTLEY 

GULF  0 
BBT  niNETTE 
COOEN 

OflUPHlN  ISLBND  2 
FBIRHOPE  2  NE 
MOBILE  HSO  BP 
ROBERIOBLE 


73  87 
68  67 


87  90 
67  68 


72  80 
66  66 


81  86 
63  64 


77  85 
69  69 


79  86 
70  68 


72  87 
70  71 


79  87 
68  71 


71     70  70 


78  86 
69  67 


72  76  86 
68     68  66 


89 
69 


81     83  84 


90  85 
69  71 


87  80 
68  68 


88  85 
68  70 


85  85 
53  65 


84  84 

71  69 


88  86 
72  72 


88  81 

72  73 


89  85  86 
70     66  72 


68     72  71 


88  87 
59  70 


85  85  78 
71     70  70 


78     75  69 


86  83 
69  70 


79  87 
70  65 


91  88 
66  61 


83  88 
68  66 


80  80 
69  67 


88  85 
70  67 


79  86 
70  65 


83  88 

66  62 


85  85 
68     66  65 


84     89  86 

70     68  68 


83 
67 


88  85 
69  66 


91  93 
72  74 


87  89 
70  70 


90  94 

67  66 


88  90 
66  67 


85  86  90 
64     69  70 


88  90 
74  72 


87  89  91 
68     68  68 


90  85  90 
68     70  71 


86  86 
70  70 


90  92  94 
64     68  70 


85  90  93 
70     71  73 


89  66 
71  70 


85 
78 


86  88  88 
68     72  73 


90  93  94 
68     69  69 


95  96  96 
66     65  67 


92 
70 


91  92  95 
69     69  71 


93  93 
71  71 


90  92  93 
68     68  69 


93     94  96 

71     70  72 


90     93  94 


88  89 
72  73 


96  97  97 
68     67  67 


93  93 
72  69 


93  92 
61  65 


91  92  91 
73     72  72 


93  93 
70  71 


92  97  90 
73     73  72 


94  93  94 
71     68  68 


95     94  94 

72     73  73 


92  92 
69  69 


96  97  96 
75     74  69 


93  94  94 
73     72  76 


91  92 
73  74 


93  93  93 
74     73  79 


93  93  94 
75     74  76 


95  94 
69  70 


95  95 
67  66 


93  92  92 
72     72  71 


93  92  92 
68     69  68 


94  93  93 
59     70  71 


97     96  94 


93  93  91 
71     72  73 


90  91 
76  73 


93  92  88 
72     74  72 


93  96 
65  65 


92  92 
69  68 


69     69  68 


89  88 
69  69 


90  91 
70  69 


89  91 
69  69 


91 
67 


92  92 
77  75 


88  88 
74  75 


95  97 
66  67 


97  94 
64  64 


93  95 
68  67 


93  92 
63  66 


95     95  95 


90  93 
72  72 


84 

70 


93  95 
67  69 


90 
72  70 


96  98 
72  68 


91     93  92 


94 

69 


95 
70 


93  94 

67  65 


95  92  92 
67     67  71 


93     93  94 

73     72  75 


90  90 
57  67 


89  91  92 
67    66  64 


90  89 
68  69 


92  90  89 
64     63  64 


92  88 
58  68 


85  88 
70  66 


95     90     88  89 

72     72     71  72 


94  91  90  91 
68     68     64  67 


70     70  69 


95  96  95 
71     69  70 


94     94     91  92 

69     70     70  68 


90  87 
68  68 


87 
68 


96  93  95 
68     66  69 


93     93  91 


86  87  87 
69    69  70 


94     95    96  94 

70     58     70  70 


94  90  90  90 
72     70  71 


90  92  93  92 
72     74     77  76 


81     78  78 


93  91  91  91 
75     73     74  74 


93  90 
68  67 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  SIBIION  INOEX 
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DRILY   SOIL  TEMPERATURES 


OLnBonn 

BUCUSI  1975 


X 

DBT  OF  MONTH 

o 

STST ION 

0. 

o 
IN  1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

B 

9 

10 

1 1 

13 

M 

16 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

SUBURN  BGRONOM'  FflRri 

2 

nnx 

M  I  N 

7S 
72 

89 
71 

95 
75 

96 
77 

94 

76 

97 
75 

81 
74 

93 
73 

92 
72 

92 
75 

88 
79 

92 
75 

96 
74 

94 

75 

98 
75 

98 
75 

100 
77 

104 

77 

106 
78 

106 
78 

97 
75 

100 
77 

105 
78 

1  10 
80 

1  12 
60 

1  13 
78 

1  1  1 
78 

1  12 
80 

106 
78 

104 

75 

96 
77 

98.5 
76.1 

4 

MSX 
MIN 

76 
74 

86 
72 

91 
77 

91 
78 

89 
78 

84 

77 

80 
75 

85 

75 

88 

75 

88 

77 

86 

77 

87 

77 

92 
77 

90 
77 

94 

78 

95 
79 

96 
80 

99 
80 

101 
60 

99 
81 

93 
79 

97 
80 

101 
81 

105 
84 

107 
62 

106 
82 

106 
82 

107 
83 

102 
82 

98 
78 

92 
79 

93.9 
78.6 

g 

niN 

75 
72 

82 

70 

87 

73 

86 

76 

85 

79 

82 
76 

79 
76 

84 

75 

65 
76 

85 

76 

83 
78 

83 

75 

67 

76 

87 

79 

89 

76 

90 
78 

91 
81 

92 
60 

95 
81 

95 
82 

89 
80 

91 
82 

94 

82 

97 
62 

98 
84 

98 
85 

98 
85 

100 
85 

95 
84 

92 
76 

87 
60 

89.1 
78.8 

HERDLBNO 

4 

nnx 
MIN 

77 
76 

85 
75 

68 

75 

86 
78 

87 
76 

85 
78 

85 
76 

68 

77 

85 
78 

86 

79 

87 
78 

88 
78 

85 
79 

90 
78 

90 
76 

90 
80 

93 
79 

92 
79 

93 
80 

94 
82 

93 
80 

87 
80 

69 
79 

90 
60 

93 
80 

96 
79 

91 
77 

91 
80 

89 
80 

89 
80 

87 
78 

88.7 
78.5 

TMORSBr  EXP  STBTION 

4 

nnx 

M!N 

67 
74 

87 
75 

91 
67 

91 
60 

90 
61 

87 
76 

90 
67 

86 
75 

68 

77 

87 
72 

67 
70 

93 
77 

93 
78 

93 
76 

95 
79 

97 
80 

100 
78 

100 
85 

97 
76 

96 
60 

98 
80 

101 
80 

100 
61 

101 
80 

106 
80 

105 
55 

106 
56 

101 
77 

100 
77 

101 
80 

102 
80 

95.5 
75.9 

MINE lELO  2  SU 

4 

MAX 
MIN 

74 

71 

80 

71 

84 

72 

66 
73 

64 
74 

86 
74 

89 
72 

90 
72 

61 
72 

66 
71 

84 

74 

86 
73 

94 

73 

94 

75 

94 

76 

95 
74 

94 

73 

87 
73 

86 
74 

66 
74 

90 
73 

92 
75 

91 
77 

93 
77 

94 

77 

94 

76 

94 

77 

95 
77 

91 
76 

92 
75 

88 
75 

66.9 
74  .2 

SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWINC  STBTION  INDEX 
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EVflPORRTION  AND  WIND 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

5  It  o 

3°S 

1 

z 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PIEOHONT  PLPTEnu 

05 

HBRTiN  onn 

EVBP 

.15 

.23 

.26 

.18 

.10 

.18 

.09 

.23 

.10 

.  1 1 

.12 

.21 

.24 

.21 

.16 

.17 

■  IS 

.  1  3 

.17 

. 

.19 

.21 

.24 

.03 

.27 

.36 

.15 

.14 

.20 

5.548 

H I  N[ 

10 

6 

2 

3 

10 

5 

4 

8 

18 

1 1 

5 

14 

13 

3 

4 

12 

9 

10 

6 

1  1 

1 1 

5 

6 

5 

14 

10 

21 

12 

10 

8 

8 

274 

•      ■  « 

PRniBlE 

06 

OEdOPOLlS  LOCK  BNO 

OSM 

EVBP 

.0  1 

.  1  ( 

.  1  i 

.16 

.  1  ? 

•  1  c 

.2( 

.27 

.  1  4 

.0] 

.2; 

.  27 

.  36 

.24 

■  2( 

- 1 6 

- 1  6 

■  1  4 

■  21 

■  1  ( 

.25 

.26 

.23 

.  3C 

.  1  4 

.  16 

■  21 

.27 

-24 

MI  NO 

1 

C 

1 

6 

2 

C 

1 

C 

C 

0 

2 

3 

2 

1 

1  ( 

1 

0 

2 

5 

0 

0 

4 

1 

1 

768 

MBX 

75 

82 

90 

96 

93 

93 

92 

97 

94 

89 

91 

98 

103 

104 

100 

103 

102 

100 

101 

96 

102 

97 

97 

100 

104 

103 

94 

98 

94 

95 

100 

96  .2 

niN 

69 

70 

71 

73 

72 

73 

72 

72 

72 

72 

71 

74 

75 

77 

77 

73 

71 

71 

72 

72 

75 

75 

73 

72 

73 

72 

73 

75 

73 

73 

74 

72.8 

GULF 

08 

FfllRHOPE   2  NE 

EVBP 

.01 

.09 

.07 

.27 

.17 

.07 

.12 

.13 

.21 

.18 

.13 

.21 

.25 

.20 

.26 

.24 

.23 

.13 

.17 

.10 

.14 

.21 

.03 

.17 

.09 

.15 

4  .818 

HIND 

14 

8 

8 

8 

7 

15 

12 

10 

2 

5 

1  1 

17 

13 

6 

6 

8 

10 

IS 

14 

1  1 

9 

8 

4 

5 

9 

9 

8 

e 

7 

4 

10 

281 

fIBX 

77 

82 

96 

97 

94 

88 

95 

90 

81 

92 

94 

95 

95 

98 

97 

101 

101 

102 

102 

100 

96 

95 

92 

100 

100 

100 

98 

97 

96 

86 

94 

94  .5 

MIN 

72 

72 

72 

77 

76 

73 

73 

70 

70 

74 

76 

76 

78 

75 

78 

77 

77 

78 

76 

77 

74 

73 

76 

72 

74 

83 

85 

76 

68 

65 

86 

75.1 

• 
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PRECIP. 

SPECIAL 

CSEE  NOIESI 

□  R  R  P  V/  I  1  1   P      1     M  M  l^J 
MDDLvlLLt     1  IMINW 

00D8 

07 

HENRY 

4 

3  1 

35 

85 

I  5 

465 

7fl 

C 

JOHN  5  RILHBURG 

0063 

03 

1  1  '  M  C  T  n  M 

W 1  No  1  UN 

2 

34 

1  3 

87 

1  1 

795 

c 

Doner        D  t~\  1   kiicD  Pnpccv 

PRur  .    rHLMtK  uUUbcY 

Qi  RP  P  T  Q 
M  L  D  C  "  1  H 

0 1  40 

07 

1 1  r  1  p  n  V 
W  1  L  L  UX 

1 

32 

1  4 

87 

25 

1  75 

71 

c 

CIPklCV         1           LJPDnv  CD 

blUNtY    J.    HHKUY.  bK. 

Ql  RFPTUTI  1  P    9  QP 

0148 

02 

M  □  D  C  U  Q  1  1 

nHKoHHLL 

1  2 

34 

1  4 

86 

1  0 

1140 

5P 

5P 

H 

PI   P        PPMMIIflTTV  kICTlinDU 

HLH.    LUnnUNlIT  NtlWUKr\ 

RLEXfiNOER  CITY 

0  I  50 

05 

TRLLflPOOSfi 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7fl 

7R 

H 

HENRY   Q.  DENHAM 

RLICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

07 

88 

08 

140 

7fl 

7R 

H 

ROBERT  FERGUSON 

QWriQ!  1  1^  I  Q     I  MU 
rllNUHLUOlM     1  INW 

0252 

07 

p  n  \/  I  M  p  T  n  M 
L  U  V 1 1  UN 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

8fl 

BR 

H 

IDMCC     D        PTII  IC 

JHntb  r .   ui  LL 1 b 

rirMlNlOlUIN     rrlH  Hr 

0272 

04 

p  n  I  u  n  1  1  kl 

LHLHUUN 

7 

33 

35 

85 

5  1 

6  1  1 

M  I  0 

M  I  D 

H 

(TtrP           P\/IPTIPkl  PPCklPV 

rtU*    HVlHilUN  HUtNLY 

0338 

03 

II  T  M  C  T  n  M 

W  i  N o 1  UN 

2 

34 

04 

87 

1  3 

500 

7R 

nKb  ■    UUKH  K.  UHVIb 

Q  Q 1-1 1  Q  Kl  n 
n  o  n  L  M  IN  U 

0369 

05 

CLAY 

1  1 

33 

1  5 

85 

51 

1  080 

7P 

7P 

c 

H 

1    PlICI    1  CMITLJ 

LUWtLL    bM 1 1 H 

Q  T  W  P  M  Q 

H  1  n  t  IN  O  c. 

0395 

0  1 

1  TMPCTHMP 

L  1  n t O  1 UNt 

1  2 

34 

48 

86 

59 

720 

9fl 

9fl 

H 

KHUlU   biHMUN  WjnW 

Q  T  MOP  P 

n  1  n  U  FT  c 

0407 

07 

PCPQMR  I  CI 

t oLHriD  I  H 

8 

3  1 

0  I 

87 

30 

294 

9A 

9R 

c 

H 

KHUlU    bIHMUN  WHin 

0430 

05 

LEE 

1  1 

32 

1  5 

85 

3D 

652 

G 

ICCi     TC"        1  inMPC 

Lt  bL  1 1    J  •    JUNt  b 

0440 

03 

Q  1  1  T  Q  1  1  P  Q 

HU 1 HUuH 

1 

32 

28 

86 

4  1 

200 

6fl 

IflMCC     R  KIPIPURPRC 

JHntb    D  NtlUHbUKb 

BRNKHERD  LOCK  RND  DRM 

0505 

03 

TUSCALOOSR 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7A 

7fl 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRY  MINETTE 

0583 

08 

BRLDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

CROVER  W.  WOODWARD 

RPQTPirP     1  P 

0616 

07 

M  n  M  D  n  p 
nu  NKU t 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7fl 

7R 

SiriDV     1  RDVIPC 

PIHKT    L»  oHTLtb 

RPllP     MTKtQ     O  M 

0655 

0  1 

1    f  M  C  C  T  n  M  P 

L  1  nt  o 1  UN t 

1  2 

34 

42 

86 

S3 

600 

7R 

7fl 

H 

□  llRllRKI     II  Kl  I  V/PRCt  TV 
HUdUKN    UNI  Vt'\bi  1  1 

RP  PP  Y 

□  L.  r\  r\  T 

0748 

03 

P  D  V  C  T  T  P 

r  H  1  t  1  It 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

c 

v/PKini  PP  CTniiPU 
VUNULtt    b 1 UUun 

0757 

02 

IPPCPDQnM 

2 

33 

22 

87 

0  1 

540 

6P 

6R 

H 

TKIDPTI\/P     T/Ql  /TC 

iNHLI  iVt  //ji//b 

Rril    IMPCIPV      1  CP 

0823 

03 

Q  1  1  T  Q  1  1  p  n 

HU  1  HUuH 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6fl 

IPUKI     D  TUPMQC 

JUHN    K  .     1 nUnHb 

DlKnlNUnHn   WoU   Hr  K 

0831 

02 

IPPPPDCriM 

Jt  r  r  t KbUN 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

M  I  D 

c 

H  J 

MPTl       llPPTUPR  CPR»/IPP 

NHIL    WtHlntK  btKVlLt 

R  n  □  7 

t3UH  £ 

0957 

02 

M  n  D  C  LJ  Q  1  1 

nHKbnHLL 

2 

34 

1  3 

86 

1  0 

I  070 

7fl 

c 

RPRPRT     1          llUPPt  PC 

KUbtKI    L.  WnttLtb 

R  R  Q  M  T  1   P  Y 

1069 

07 

P  R  P  Kl  Q  LJ  Ol  1 

LKtNbnHW 

6 

3  1 

35 

86 

1  6 

274 

8R 

8R 

H 

D        P  UPklDPRCnKI 

K.    t>  ntNUtKoUN 

BREWTON  3  SSE 

1  084 

07 

ESCRMBIR 

6 

3  1 

04 

87 

03 

85 

6P 

6R 

H 

MRS  .   CLARA   T .  PEAVY 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

JRCKSON 

12 

34 

56 

85 

43 

670 

8A 

Bfl 

H 

INACTIVE  10/9/74 

dK  U  U  ft  WUUU 

1143 

03 

Tiicpni  nnco 
1  UbL  ML  UUbH 

2 

33 

16 

87 

17 

505 

7fl 

MDC         llTll    IP     M  CTvRr\M 

nKb-    WiLLlt    n.  olTKuN 

RDiikin  I  nop 

1  1  78 

07 

PIKE 

5 

3  1 

43 

85 

49 

5  1  0 

7fl 

pcnDPP    1  uiPifC 
Ut  UKLjt    L    M  1  LKb 

1"  Q  1    PRO     O     C  1  1 

1  288 

04 

C  U  C  1    R  V 

bht  L  D  Y 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

DICRPP     P  PDRRPTT 

rlLKLt    H.  L7HKr<t.ll 

r*  Q  M  n  P  M     3     Kl  1  1 

1  301 

07 

1 1  T 1  p  n  V 
W 1 L  LUX 

1 

32 

02 

87 

20 

235 

5P 

5P 

H 

□  lIRIIRkI     IIMt  \/PDCr  TV 

HUdUKN  UNlvtKolIT 

PQMD     uTll       O  MM 

LHnr   HILL    c  NW 

1  324 

05 

TQi 1  QRnncn 
1 HLLHrUUbH 

I  1 

32 

50 

85 

4  I 

680 

6fl 

6fl 

H 

□  IIRllRKI     lIKII  \/PDCI  TV 
HUtJUKN  UNlvtKolIT 

LHKbJUN  HILL 

1  377 

03 

1  1  P  1        c  o 

WHL  K  t K 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7fl 

MDC      PKIKIO     MPP  PQDDICnKI 

nKo    HNNH    "Ht  uHKKloUN 

PCklTDC     C  Ctl 

LtN 1 Kt    b  oW 

1512 

04 

t Ht  KUK 1 1 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

7R 

7R 

H 

nPKI     D  llDTCnKt 

UUN    K  .    WH  t  bUN 

f  p  M  T  D  P  \/  r  1  1  p   1.)  c  M  n 
LtNlKtViLLt  WonU 

1  525 

03 

R  r  R  R 

J 

32 

54 

87 

1  5 

456 

7A 

7R 

LIPQ     CFR\/     MPT  HRQ 
WtH    OtKV    nt 1  UDb 

CHflTOM   3  N 

1  566 

07 

WASHINGTON 

13 

31 

30 

88 

1  5 

285 

5P 

5P 

H 

GRADY   C .  YOUNG 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

4  1  8 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

L  L  H  I  BUKNt 

1690 

07 

M  n  M  D  n  p 
nUN  KU t 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7R 

Tf>l   1    TP     1  UlQQMPU 

iULLlL    L-  MHOiVtW 

Pi  n  m  t  n  m 
L  L  HN 1  UN 

1  694 

03 

P  U  I  1  TOM 

L  H 1 L  1  UN 

7 

32 

5  1 

86 

38 

580 

7fl 

7fl 

H 

MQRfriM     LI        PDQTPRI  IMP 

L  L  H  T  1  UN 

1  725 

07 

D  n  D  D  rt  1  ID 
dHKdUUK 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

Bfl 

8R 

H 

MDC     PI    T'ZQRPTU     M  LlPCTOM 

riKo  tLIzHotin  n  WtbtUN 

C  OOEN 

1  803 

08 

MOB  I L E 

9 

30 

23 

88 

1  3 

1  2 

5P 

5P 

H 

KUTHL  tHVtb 

C  f\C  C  C  ^       COOTkl/"*^       O  kill 

COFFEE   SPRINGS   Z  NW 

1807 

07 

o  cr  kl  IT  \ /  n 

GtNt VH 

5 

3  1 

1  1 

85 

56 

250 

7fl 

UPKlOV      C          U'Pl    1  PV 

ntNKT    r.  r\tLLtT 

COLBERT   SIEHn  PLRNT 

1819 

01 

C  r\  1    D  C  D  T 

LULatK 1 

1  2 

34 

44 

87 

50 

470 

c 

T  V  A -  4  62 

COLL  I  NSV  I  LLE 

1849 

02 

Ut  KHLb 

7 

34 

1  5 

85 

53 

750 

5P 

R    n    UP  Q D n 
K    U    lit  HKU 

CORDOvfl 

1940 

03 

1  1  P  1     L/  C  O 

WHL  K  t K 

2 

33 

46 

87 

1  I 

334 

7R 

MDC     ri   QDIPP     P  PDPQUQM 

nKo    LLHKlLt    t  LjKtbnHrl 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

2  1  7 

7R 

HUGH  S.  KITE 

CUBR 

2079 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

26 

88 

23 

215 

7R 

REUBEN  P.  HRRRIS 

ORDE V  I LL E 

2119 

05 

Tni  1  r\^r\r\cr\ 
I  HLLHrUUbH 

1  1 

32 

49 

85 

45 

630 

7fl 

Ltlll    IQM     1  RQDTtPTT 

WlLLlHn    L-  bHKILtli 

UHUt  V  I LL  t  Z 

2124 

05 

TQI  1  PDnncQ 
1  HLLHrUUbH 

i  1 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

PllPllC    P  PiPCC 
KUrUO    r.  "LtOO 

DRUPHIN   ISLRNO  2 

2172 

08 

MOB  I L E 

9 

30 

1  4 

88 

04 

8 

8R 

Bfl 

c 

H 

nOllPUIM      TCl    QKin     CPQ     1  OR 

UHUrnirj    ioLHNU    bCH  LHd 

Ol^vTl^kl       I  ILI 

OR  Y  T ON    I  N 

2188 

06 

M  P  D  C  kl  P 

nHKt NUU 

1  3 

32 

22 

87 

38 

230 

7R 

7fl 

H 

D    M  wFPPPnDn 

DEL  TR 

2235 

05 

CLAY 

I  1 

33 

26 

85 

42 

1  030 

7fl 

I.I  I  1    t    I  D  H     (-1     P  \/  □  Kl  Q 

WlLLlHn   n  tVHNo 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DRM 

2245 

06 

k((  i~i  D  cr  k  1  r*  p 

MHK t  NGU 

1  3 

32 

3  1 

87 

50 

1  00 

6R 

Bfl 

5R 

H 

rPDPC     PP  PWPIKIPPRC 

DO  T  HflN 

2377 

07 

HUUb  T  UN 

5 

31 

1  2 

85 

21 

300 

c 

M     U     D  n  M  P  Y 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7R 

7fl 

H 

MITPUPI   1  DROKP 

ni  ILtitLL  UKHrvL 

ELBR 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7fl 

ARTHUR  C .  BRUN50N 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

7fl 

MRS  HELEN  E  FfllR 

ENTERPR I SE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

3  1 

1  9 

85 

52 

4  1  0 

5P 

c  p 

br 

CGH 

IMQPTIV/F     A  /  'krx  /  1^ 
llNHLI  IVC.     **  f  3\J  /  /D 

EUFRULR  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

Q  Ci  O  D  r»  1  1  o 

BRRBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

Bfl 

Bfl 

FlIPQill   Q    Ull  nt    IPP  RPPriPP 
tUrHULH    WlLULlrt  KtrUut 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7fl 

7fl 

H 

COM    P  DnRICfXU 
Onn    r  RUDioUfN 

FRIRHDPE  2  NE 

281  3 

08 

BRLDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

QllRllPM    nkllV/     FVP  ^TQ 

FRLKVILLE    1  E 

2840 

01 

MORGRN 

I  2 

34 

22 

86 

53 

625 

7fl 

7fl 

H 

mMKJ     M  nilMOUQY 

FRYE  T  TE 

2883 

03 

FRYE  T  TE 

1  3 

33 

4  I 

87 

49 

365 

7fl 

7fl 

H 

mPMQM      1  RlQPK 
L;Ur\nHIN     J»  uLHLrV 

FLORENCE 

2971 

01 

LflUDERORLE 

1  2 

34 

48 

87 

4  ! 

578 

5P 

5P 

H 

1-IPKlRY     P  DIPMOPHQ 

FORT  MORGRN 

3035 

08 

BRLDWIN 

9 

3D 

1  4 

88 

01 

iO 

7fl 

7R 

c 

H 

CLOSED  7/31/75 

FORT  PRYNE 

3043 

02 

DE  KRLB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

BR 

c 

CRRL  PARKER 

ppicpn  PITY 
r  n  I  O  L  U    L  1  1  T 

3105 

07 

1 1  u  'N  n  u  L. 

3 

31 

26 

87 

24 

4  10 

7fl 

7R 

H 

MERRILL   J  BEARD 

GRDSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWRH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6fi 

6R 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GRINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7R 

7fl 

H 

MACK  C  FIELDS 

CRRDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMRN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8fl 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 
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SPECIfiL 
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n  c  M  c  \i  rt 
Lrt  Nt  VH 

3255 

07 

r  P  W  F  \/  Q 
Ut  (NC.  V  H 

c 
o 

3  1 

02 

85 

5 1 

1  1  0 

7  A 

7  A 

H 

1    R    RF 1 1 
J    r\    D  t  L  L 

Ut UKL/  I  HNNH 

327  1 

07 

D  U  1  L  t  r\ 

c 
u 

3 1 

38 

86 

4  4 

285 

7  A 

T       F       M  Qc:  nM 
1   •     L.  •     M  rl  o  U  IN 

b  I  L  bt  K 1 UWN 

3308 

07 

r  wnr  t  qlj 

L  n U L  1  riri 

1  o 

3  1 

53 

88 

20 

1  28 

6P 

6P 

H 

HLIU'N     U*  LHINU 

p  n  D  p  n  c 

34  30 

03 

M  n  L  r\  L  r\ 

9 

33 

39 

87 

1  3 

300 

6A 

Dl  QRDMD    PnUFR  CD 

LrKt  t  NooUKU 

35  1  1 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J.  ARRINGTON 

GREENVILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

49 

86 

38 

445 

7A 

7A 

C 

H 

WILLIE  P  CRUTCHFIELD 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

M  □  P  c:  u  n  1  1 

1  C 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

r\HUlU     DIHIIUIN  WUOV 

GUN  1  tKbv I LLt    1 VH 

3578 

02 

M  □  P  Q  M  □  1  1 
1 1  n  r\  O  n  H  L  L 

1  9 

34 

22 

85 

1  7 

605 

C 

TWO    "7  C  c: 
1  V  H -  /Do 

HHL t'T  V  I  LLt    3  Nt 

3620 

03 

LI  I  M  ^  T  n  M 

9 
C 

34 

1  5 

87 

37 

950 

5P 

5P 

C 

H 

1  I  M     LI  Q 1   k  F  P 
Jill     W  H  L  r\  u  r\ 

LjnMTI    TOM  C 

nHn I L 1  UN   3  b 

3645 

03 

M  □  P  T  n  M 
1  lnr\  1  UIN 

34 

06 

87 

59 

4  35 

7  A 

7  A 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


..  „n„.t.  „f  thio  State  ma»  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 

S?li"T\rfnrwea?Seri"Jicl  0«ic"^ar  "ou^^IddJu^n^rprectpitaJion  Lta  are*contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  WITS 
movement  in  miles 
directions  entered 


Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  !■>  inches  and  wind 
Monthly  dee«e  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
in  ?I^^es  Ire  tens  o?degreeI.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

„„  n„„„  ,n  inral  standard  time  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
OBSERVATION  TltlE:  The  Station  Index  shows  observaUon  '^"^J  J"  l,°^^J^f ^^"^f „*^^^;^t™^'?f„;  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations, 
saving  time.     snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground     table  is  at  observation  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table. 

^°Eia^Sr:tio^^Iid"winrtrbli:°a"^  "sn^^rairin^Jhr  5^L:;?ail'^;nd'snor:ri  Srofnd"  S^Ie^hen  published , "are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

FVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-fool  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  ^aporation  and  Wind  table 
EVAPORATION  '2^;'»^7^J„'; J^^s  i„  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

vation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 


time  of  observa 
inches  above  the  pan. 


?n  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES;     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW.   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

n.„.v  SOX.  TEMPERATUKES  table:     A-"-  Agronomy  Far.   :  ^^^^lll^^^^^^^^^ 

  Enterprise  3  NW  .  ^^^"f ^^"^^^^^J^am     ba^e.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

p!??sview  ;  ?zagora  fJne  sanS^  loar,,   bare!^    Slope  unl^nown.     Palmer  max  and  min  soxl  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

jj^T^  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.- THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  coliimn  in  Station  Index  means  variable. 

/r    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $4.70  additional  for  foreign  mailing;   35?  single  copy;  309  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 


CUmI"c%eS?er"ilhevine?"o?Jh^ar"lna"l88W.*''^  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  tile  at  the  National 
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82 

.5 

62 

.0 

72 

3 

-  3 

9 

95 

4 

44 

27 

25 

10 

0 

0 

0 

1 

98 

-   1  .46 

60 

22 

0 

0 

6 

1 

0 

HAYNEVILLE 

BD 

.3 

61 

.4 

70 

9 

94 

44 

28. 

45 

4 

0 

0 

0 

7 

74 

3.82 

3. 

55 

23 

0 

0 

9 

3 

2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMnRIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


BLBBBMO 

SEPIEMBER  1975 


TEMPERATURE 


NO.   Of  DOTS 


PRECIPITRTION 


NO.  OF  OR'S 


LIVINGSTON  2  SW 
KBRION  JUNCTION  2  NE 
niNIER  3  NH 
HONTGOMERT  WSO  BP 
SELMB 

UNION  SPRINGS  4  S 
DIVISION 

COflSTBL  PLRIN  0 

BNOBLUSIB   1  NH 
BTMORE 

BEBTRICE   1  E 
BRBNTLET 
BREHTON  3  SSE 

CBHOEN  3  NH 
CHBTOM  3  N 
CLAYTON 

EUFBULR  WILOL IFE  REF 
EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVB 

GILBERTOHN 

GREENVILLE 

HEflOLBND 

HIGHLAND  HOME 
02BRK  6  NNH 
PHENIX  CITY  2  NNH 
PITTSVIEH 
THOMASVILLE 

TROY 
HHATLEY 


GULF 

BAY  niNETTE 
CODEN 

DAUPHIN   ISLBND  2 
FRIRHOPE  2  NE 
MOBILE  HSO  RP 

ROBERTDRLE 

DIVISION 


64  .2 
81  .0 
60.4 
63.2 
63.3 

82.2 


81  .6 
84  .2 

83. 3M 
83.7 

81  .7 
83.2 
81  .9 
84  .2 
83. DM 

82.3 

81  .3 

84  .3 

81  .9 

82.  on 

82.4 

82.6 

80.  S 
84.0 


83.0 
86.7 
82.2 
83.2 
83.8 

64.7 


56.9 
60.0 
61  .9 
65.7 
63.6 

62.2 


59. 5M 
64.2 

59. 5M 
59.0 

59.5 
57  .5 
62.7 

61  .6 

62  .4M 


59.8 

61  .6 

63.9 

60.9 
62.9(1 

59.9 
59.5 

63.3 
60.8 


64  .8 
66.2 
71  .3 
65.3 
66.7 

61  .6 


70.6 
70.5 
71  .2 
74.5 
73.5 

72.2 

71  .8 


70. 6M 
74.2 

71  .4M 

71  .4 

70.6 

70  .4 

72  .3 
72.9 
72  .70 

71.1 

71  .5 

74  .1 

71  .4 
72. SM 

71  .2 
71  .1 

71  .9 
72.3 


73.9 
76.5 
76.8 
74  .3 
75.3 

73.3 

75.0 


1  .5 
3.2 


3.1 
2.9 


4.3 
3.9 


4.3 
4  .  1 


3.1 
2.2 


4  .06 

6.65 
4  .37 
8.56 
6.09 

6  .27 

5.45 


8.04 
8.97 

10.94 
8.73 

5.88 
5.58 
2.67 
3.21 
7.80 

6.30 
7.20 
9.70 


13.19 
4  .84 


3.96 
4.41 


8.52 
8.68 


12.43 
12  .88 
7.37 

13.71 

10.60 


1  .06 
3.26 


4.15 

2  .62 


2.72 
I  .90 


6.56 
3.52 


1  .70 
.95 
2.86 

1  .44 

1  .92 


9.31 
.33 


4.24 

4  .99 


5.33 
.78 


6.10 
3  .89 


2.03 
2.08 
2.58 
3. 95 
2.07 

2.05 


2.17 
4  .00 

4  .09 

3  .87 

3.05 
1  .65 
1  .05 
I  .12 


3.16 
3.35 
3.10 


4  .72 

I  .75 


.95 
2.20 


3  .65 
2.55 


5.22 
5.55 
1  .83 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOILOHINO  STRTION    1 NOE I 
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DniLY  PRECIPITnilON 


STRT  ION 


03 


HORTKERN  VftLLCr 


HUMTSVILLE  WSO  i 
MOULTOn  2 

nuscie  SHOALS  n 

HZU  FWRKET  2 
RED  BAT 

RUSSCLLVIILE  2 


AU6CR1VILLC  2  5E 

Bonz 

COLL IMSVILLE 
FORT  PAYfiE 

GftHDEH  CITY 

GUNTEBSVILLE 

LEEDS 

MAGCLLA 

0I1E0NTA 

PALrCRDALE  2  U 
SAINT  BERNARD 

SAho  m  suesTA  au 

SATBE 

SCOTTSBORO 


UPPER  PLAINS 

AL  ICEVILLE 
ARLET  3  S 
AUTAUGAVlLLE  3  N 
BAMKHEAD  LOCK  AND  DAn 
BILLINGSLET  I  SE 

BROOKUOOD 
CARBOfI  HILL 
CENTREVILLE  USMO 
CL ANTON 
C0R09VA 

DOUBLE  SPRINGS 
EL  ROD 
f ATETTE 
GORGAS 

HALETVILLE  3  NE 

MhniL ION  3  S 
JASPER  A  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DA" 
PIC^ENSVILLE 

PLANTERSVILLE   2  SSE 

PHATTVILLE 

RCrORn 

THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BLOCTON 
WINFIELO  2  SM 


EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  ERA  AP 
CALERA  2  SU 
CENTRE  6  SW 
CHILDERSBURG  UTR  I 
GADSDEN  STEAM  PLAi 

JACKSONVILLE 
LEESBURG 
MONTE VRLLO 
PELL  CITY  1  NNE 
STLACAUGA  4  NE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND 

CAr«>  HILL  2  NU 

OADEVILLC 

DELTA 

HEFL  IN 
HIGHTQ^R 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MART  IN  0AM 

OPEL IKA 

ROCRFORO  2  NNU 
ROCK  MILLS 
THURLOU  DAM 
WADLEY 

tCTUMPKA 


PRAIRIE  01 
CUBA 

OAYTOM  I  H 

OerOPOLlS  LOCK  AND  DAI 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 


6.43 
5.  15 
5.  40 


9.  16 
S.93 
10.06 


DRY   OF  MONTH 


01112    1314  15  16171 


1  .00 
-IS   I . 
.02  1. 


.25  .30 
2.66 
.56  .03 


19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.01  .50 


.06  1.62  1.2 
.03  2.00  1 .32 
.06  196  1.29 


1.54  1.87 

1 . 36  2 . 66 

.39  3.03 

.42  1 . 06 

.11  . 74  1 .60 


.36  3. 

.66  3. 

.04  2. 

.03  5.' 


.01      .06  .01 


.08     .04  .02 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINI 


IG  STflT  !0N  INDEX 


DAILY  PRECIPITATION 


STflT  I  ON 


MflriiEvRLE 

MAD  ion  6  HZ 

liftRIOM   JUNCTIOM   2  fit 

rwTWCWS  3  SW 

niNTCR  1  HU 

PCRQrvlLLC 
PIHC  t-EVCL 

StLMR 

UNION  SPRINGS  4  S 
ufiionot* 

UMRRIOR  LOCK   AND  DAH 


COASTAL    PLAIN  0 

«e6EvILLE    I  NNW 
ALBERTA 

ANDALUSIA    1  NU 
ATMORE 

BEATfiicc  1  e 

bRANTLCT 

BRCuTON  3  sse 

BSUNDIOGC 
CArOEN  3  NW 
CHATQn  3  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COrrEE  SPRINGS  2  NW 

COTTONTON 

EL6A 

Ei;rAUL«  uiLOLirE  ref 

EVERGREEN 

FRISCO  CITT 

GENEVA 

GE ORG  I ANNA 

GILBEQTOUN 

GftCENVlLLC 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOrC 
JACKSON 

K INS TON 
LOUISVILLE 
rCLvIfi 
NCMTON 
OZARK  6  NNW 

PHENIX  CITY  2  NNU 
PINE  APPLE 
PITTSVIEW 
RIVCR  FALLS 
TMOMAiVlLLE 

TROT 

WALLACE  2  E 
tWATLEr 


GULF 

6AV  MINETTE 
CODCN 

OAUPHIN  ISLAND  2 
FAIRHOPE  2  NE 
rOBILE  USO  AP 

ROBCRTOALE 


DRY   OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


3.32 
3.04 
8.04 
8.07 


6.se 

3.96 
1 1  .27 
4.41 


1.40  2.1 
.28  2. 90 
.Stt  3.95 
.29  1.07 

3.02  3.' 

.60  2.07 
.11  3.00 

.8%  2.1 
.29  2.00 


.23  1.97 
.*5     .30  2. 17 
.23  4.00 


.01  4 
.  13  2 
.21  1 

.74  3 


00  2.38 
32  .23 

.57  2.18 


3.6»  2.29 
3.60 

2.54 


.33  5.22 
I .45  2.34 
t .48  .26 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STPTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERniURES 


nLneonn 

SEPTEMBER  1975 


STHT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

■ 

NORTHERN  VSLLET 

01 

niMENS  2 

nBx 

WIN 

87 
S9 

88 

55 

91 

57 

91 
59 

93 
59 

91 
61 

88 

60 

79 
57 

85 
60 

87 
62 

69 
66 

65 
65 

80 
58 

70 
47 

73 
S3 

74 

59 

74 

61 

68 
59 

73 
52 

84 

61 

75 
55 

70 
S3 

SB 
52 

55 
SO 

57 
49 

54 
49 

39 

64 

73 
43 

79 
51 

77  .  1 
55.6 

BELLE   nlNfl  Z  N 

MBX 
niN 

8B 
6S 

90 
61 

91 
61 

95 
63 

96 
66 

94 

66 

78 
67 

60 
65 

86 
67 

69 
67 

90 
68 

88 
66 

74 

50 

70 
48 

74 
49 

74 
54 

74 

60 

70 
60 

75 
54 

83 
55 

77 
51 

78 
53 

58 
54 

57 
52 

57 
52 

58 
51 

64 
41 

66 
42 

74 
43 

80 
50 

77.6 
56 . 7 

FHLKVILLE   1  E 

HBX 

niN 

90 
64 

90 
60 

91 
61 

95 
61 

98 
66 

94 

67 

78 
67 

B3 
65 

68 

67 

90 
68 

90 
68 

88 
69 

78 
50 

71 
52 

74 

52 

55 

61 

61 

55 

59 

46 

46 

66 
54 

57 
53 

60 
51 

58 
51 

63 
43 

65 
42 

77 
42 

61 

55 

79.3 
57 . 0 

FLORENCE 

MBX 
MIN 

90 
60 

93 
59 

94 

63 

95 
64 

94 
61 

78 
62 

83 
59 

65 
58 

90 
59 

90 
64 

88 
62 

61 

55 

69 
43 

74 
49 

78 
49 

76 
55 

75 
57 

79 
54 

85 
54 

80 

56 

78 
44 

69 
48 

59 
51 

55 
44 

58 
43 

68 
40 

70 
37 

74 

36 

79 
45 

82 
48 

79.0 
52  . 6 

HUNTSVILLE  HSO  flP 

MBX 
MIN 

90 
67 

91 
64 

92 
67 

94 

67 

91 
67 

79 
69 

81 
68 

66 
67 

89 
69 

87 
69 

87 
69 

76 
59 

71 
52 

76 
50 

76 
55 

75 
61 

72 
63 

76 
58 

84 

57 

78 
57 

77 
55 

63 
56 

59 
55 

60 
53 

59 
52 

62 
45 

65 
42 

73 
40 

79 
SI 

81 
58 

77.6 
58.7 

nOULTON  2 

MBX 
MIN 

91 
65 

96 
62 

97 
63 

99 
68 

93 
69 

91 
67 

84 

68 

88 
65 

91 
68 

88 
69 

88 
69 

84 

63 

73 
50 

78 
50 

78 
54 

76 
60 

71 
65 

80 
53 

83 
59 

79 
67 

74 

SB 

64 

56 

58 
54 

57 
52 

57 
52 

69 
SO 

70 
44 

77 
42 

81 
47 

84 
54 

80.0 

MUSCLE  SHOSLS  FSH 

BP 

MBX 
MIN 

89 
67 

92 
63 

96 
67 

95 
67 

95 
68 

80 
66 

83 
67 

85 
63 

89 
65 

89 
68 

88 

70 

75 
58 

66 

53 

72 
52 

76 
S3 

75 
62 

67 
62 

78 
,61 

83 
59 

77 
56 

76 
51 

60 
56 

56 
53 

56 
51 

58 
51 

66 
45 

68 
4  1 

73 
40 

79 
46 

80 
SI 

77.5 
57.8 

NEH  MfiRKEI  Z 

MBX 
MIN 

RED  BHY 

MBX 
MIN 

94 

67 

95 
67 

96 
66 

96 
70 

91 
71 

85 
72 

84 

67 

B7 
66 

89 
66 

91 
71 

87 
69 

85 
63 

72 
51 

79 
53 

77 
58 

75 
64 

72 
64 

79 
61 

85 
64 

82 
63 

81 

53 

76 
56 

67 
54 

58 
52 

59 
51 

74 
42 

74 
42 

43 

80 
SO 

84 

S6 

81  .2 
59.9 

RUSSELLVILLE  2 
• 

MAX 
MIN 

90 
63 

89 

60 

94 

60 

95 
62 

96 
65 

92 
68 

82 
65 

85 
62 

89 
64 

89 
65 

91 
69 

88 
70 

71 
50 

68 
47 

75 
47 

76 
53 

72 
62 

68 
60 

79 
56 

85 
58 

76 
50 

78 
51 

59 
SO 

56 
52 

57 
SI 

57 
43 

68 
39 

70 
39 

75 
39 

80 
45 

78.3 

PPPflLRCHIBN 
nOUNTRINS 

02 

flLBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

88 
65 

92 
66 

94 

63 

96 
68 

94 

69 

85 
65 

77 
66 

86 
67 

89 
66 

85 
66 

69 
67 

60 
68 

78 
55 

74 

51 

74 

51 

77 
52 

76 
56 

75 
63 

82 
56 

83 
57 

76 
53 

71 
55 

62 
54 

55 
52 

56 
52 

54 

51 

67 
44 

74 
43 

79 
51 

80 
SB 

78.3 
58 . 3 

BIRKINGHnn  HSO  HP 

MBX 
MIN 

92 
68 

92 
84 

95 
65 

96 
67 

94 

68 

75 
71 

79 
71 

85 
69 

89 

70 

86 
71 

67 
72 

67 
61 

77 
56 

78 
51 

76 
58 

81 
63 

71 
66 

78 
61 

86 
57 

87 
62 

82 
55 

64 

58 

60 
57 

52 
54 

58 
54 

61 
47 

70 
43 

78 
44 

ei 

54 

82 
62 

79.7 

GUNTERSVILLE 

MBX 
MIN 

ONEONTB 

MAX 
MIN 

90 
64 

92 
61 

92 
61 

95 
64 

97 
64 

94 
64 

76 
64 

81 
68 

87 
67 

89 
66 

89 
67 

86 
68 

83 
55 

73 
50 

75 
S3 

78 
56 

80 
60 

70 
64 

74 

55 

84 

58 

85 
55 

78 
54 

59 
55 

60 
52 

60 
51 

59 
51 

58 
43 

67 
41 

77 
44 

80 
49 

78.9 
57.5 

SfiINT  BERNBRD 

MAX 
MIN 

90 
61 

90 
59 

93 
59 

96 
59 

98 
61 

94 

63 

77 
64 

83 
64 

88 
64 

91 
64 

90 
64 

86 
64 

81 
49 

73 
48 

77 
47 

77 
47 

78 
56 

70 
58 

78 
52 

85 
52 

83 
48 

83 
48 

59 
52 

58 
49 

61 
48 

59 
48 

64 

38 

65 
39 

76 
40 

82 
46 

79.6 

SflND  nr   SUBSTB  BU 

MAX 
MIN 

SB 

57 

57 

58 

62 

52 

63 

64 

63 

63 

63 

55 

55 

49 

49 

50 

56 

61 

50 

50 

48 

49 

55 

52 

51 

50 

42 

41 

41 

77 
53 

77.9 
54  .6 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

89 

90 

92 
60 

95 

99 
6 1 

95 

78 
66 

81 

86 

91 

89 

86 

80 

76 

74 

76 

75 

68 

74 

82 

83 

83 

61 

56 

57 

56 

57 

71 

75 

79 
48 

78.5 
55.5 

VBLLET  HEBO 

MAX 
MIN 

85 
60 

88 
56 

87 
56 

93 
56 

96 
61 

93 
62 

74 
66 

75 
66 

84 

62 

87 
62 

85 
64 

84 

67 

82 
49 

72 
52 

71 
51 

73 
55 

78 
61 

66 
64 

72 
51 

84 

52 

64 

52 

77 
51 

SB 

SS 

62 
53 

SB 
52 

56 
51 

55 
45 

69 
41 

72 
4  1 

78 
57 

76.7 
55.7 

UPPER  PLAINS 

03 

BLICEVILLE 

MBX 
MIN 

92 
67 

93 
67 

95 
70 

90 
69 

95 
69 

94 

66 

85 

67 

90 
70 

94 
64 

94 

59 

89 
59 

80 

59 

57 

49 

82 
50 

80 

50 

81 

55 

72 

55 

79 
61 

88 

60 

88 

55 

B8 

55 

60 
53 

59 

53 

68 

S3 

65 
45 

72 
42 

75 
41 

78 
41 

85 
49 

82.5 

BBNKHEBO  LOCK  BND 

DA" 

MBX 
MIN 

92 
70 

94 

66 

95 
66 

97 
66 

99 

70 

93 
70 

84 

70 

85 
71 

89 
70 

94 

69 

91 
66 

90 
69 

88 
58 

77 
53 

82 
54 

83 
59 

81 
63 

74 

63 

81 

60 

69 

62 

68 

S9 

66 
59 

65 
56 

61 

S3 

65 
51 

63 
49 

57 
47 

78 
46 

77 
46 

84 
45 

83.1 

CENTREVILLE  WSHO 

MBX 
MIN 

91 
68 

92 
68 

92 
67 

93 
6B 

94 
68 

92 
67 

76 
69 

80 
68 

85 
68 

90 
68 

90 
67 

B7 
67 

85 
57 

77 
52 

77 
52 

75 
56 

81 
60 

70 
64 

80 
57 

86 

57 

69 

59 

62 
59 

62 
56 

62 
S3 

63 
49 

60 
47 

64 
47 

72 
48 

77 
48 

81 
54 

80.2 

CLBNTON 

MAX 
MIN 

92 
67 

94 

63 

94 

63 

95 
66 

95 
65 

94 

66 

77 
68 

77 
67 

88 
68 

92 
6B 

90 
67 

8B 
66 

66 
58 

60 
55 

78 
56 

74 

57 

65 
59 

77 
66 

79 
56 

88 
58 

88 
60 

62 
60 

63 
56 

64 

S3 

61 
50 

60 
49 

63 
42 

75 
44 

79 
47 

82 
53 

81  .3 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

86 
66 

87 
65 

90 
64 

92 
65 

92 
67 

88 
67 

75 
67 

7» 

67 

81 
67 

87 
66 

86 
66 

83 
68 

73 
50 

69 

50 

75 
53 

74 

53 

73 
S6 

74 

57 

72 
56 

79 
58 

76 
51 

74 

52 

65 
53 

56 
51 

55 
50 

55 
46 

61 
41 

66 
45 

71 
49 

76 
51 

75.6 

FBTETTE 

MAX 
MIN 

95 
66 

95 
64 

93 
62 

98 
63 

96 
64 

85 
67 

80 
69 

84 

69 

90 
69 

95 
67 

97 
68 

92 
67 

86 
54 

76 
47 

76 
50 

79 
SO 

76 
61 

70 
60 

81 
57 

82 
55 

84 

51 

84 

53 

61 
56 

59 
53 

62 
S3 

61 
45 

71 
42 

73 
44 

78 
45 

85 
46 

ei  .5 

HBLErVILLE   3  NE 

MAX 
MIN 

89 
59 

90 
59 

92 
57 

93 
60 

91 
64 

BS 
61 

81 
59 

85 
60 

86 
60 

88 
62 

86 
61 

84 

60 

68 
42 

74 
43 

76 
46 

73 
53 

70 
56 

76 
51 

82 
52 

79 
45 

78 
45 

67 
47 

57 
45 

55 
44 

SS 
43 

64 

39 

66 
34 

72 
38 

78 
42 

80 
48 

77.3 

HBHILTON  3  S 

MBX 
MIN 

90 
63 

91 
60 

93 
60 

95 
60 

97 
63 

91 
67 

78 
66 

84 

62 

86 
64 

91 
65 

92 
67 

88 
67 

74 

50 

71 
48 

78 
48 

77 
50 

74 

61 

69 
58 

78 
55 

84 

55 

77 
47 

78 
47 

60 
53 

SB 
51 

60 
50 

59 
43 

69 
39 

71 
38 

74 

38 

80 
43 

78.9 
54  .6 

JASPER  4  N 

MBX 
MIN 

92 
66 

92 
64 

93 
62 

95 
62 

95 
64 

93 
64 

79 
69 

84 

68 

87 
67 

90 
68 

90 
68 

86 
68 

83 
54 

74 

48 

77 
48 

79 
SI 

76 
61 

72 
62 

76 
57 

B3 

57 

83 
52 

76 
52 

60 
55 

59 
55 

62 
52 

59 
47 

63 
41 

63 
41 

73 
43 

77 
47 

79.2 
57 . 1 

PRBTTVILLE 

MBX 
MIN 

89 
68 

94 

66 

94 

66 

94 

68 

92 
62 

90 
61 

85 
62 

74 

71 

84 

70 

86 
68 

91 
71 

89 
70 

75 
55 

74 
54 

69 
60 

71 
59 

74 

61 

72 
62 

80 
59 

81 
59 

76 
53 

72 
52 

60 
56 

61 

52 

61 
51 

62 
52 

63 
46 

65 
47 

74 
47 

81 
51 

77.8 
59.3 

THORSBT  EXP  STATION 

MBX 
MIN 

94 

66 

93 
65 

95 
66 

95 
67 

93 
67 

94 

66 

93 
67 

66 
66 

92 
67 

91 
67 

88 
66 

67 
69 

80 
58 

75 
54 

74 

56 

82 
59 

71 
64 

76 
64 

87 
55 

88 

60 

81 

60 

75 
57 

64 

56 

61 
52 

61 
50 

55 
49 

70 
44 

74 
48 

77 
55 

77 
52 

81  .0 
59 .8 

ruSCBLOOSfl  FBB  BP 

MAX 
MIN 

93 
70 

94 

67 

95 
65 

96 
70 

93 
70 

BO 
72 

83 
72 

88 

71 

93 
70 

92 
70 

89 
71 

69 
72 

78 
56 

61 
51 

79 
59 

81 
65 

71 
62 

76 
62 

86 
59 

86 
63 

83 
58 

68 
59 

62 
56 

64 

55 

62 
49 

66 
46 

74 
45 

76 
46 

82 

51 

79 
59 

81  .3 
61  .4 

ruSCBLOOSB  OLIVER 

DBH 

MAX 
MIN 

91 
67 

91 
67 

91 
86 

95 
65 

95 
70 

93 
70 

80 
70 

84 

69 

89 
68 

93 
68 

94 

66 

91 
69 

88 
58 

77 
54 

78 
57 

79 
61 

81 
65 

80 
59 

77 
59 

86 
59 

86 
57 

82 
57 

62 
56 

61 
S3 

65 
52 

62 
48 

66 
44 

71 
44 

76 
45 

81 

50 

81  .5 
59.8 

VERNON 

MBX 
MIN 

92 
68 

90 
63 

94 

62 

96 
64 

97 
67 

94 

69 

85 
68 

87 
69 

88 
68 

93 
68 

94 

68 

90 
70 

77 
53 

73 
45 

77 
51 

78 
57 

76 
65 

69 
60 

79 
58 

86 
63 

79 
SO 

80 
54 

60 
55 

59 
53 

65 
53 

60 
44 

68 
39 

71 
40 

78 
42 

80 
45 

80.5 
57.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


5EPIEM9EI!  1975 


DOY  OF  MONTH 

STRT  ION 

<x 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

H 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IE 

a 

EASTERN  VWLLET  04 

RNNISTON  FAR  PP 

MAX 

92 

93 

97 

99 

97 

71 

77 

89 

92 

91 

88 

87 

75 

74 

76 

81 

74 

81 

86 

90 

79 

6S 

66 

63 

62 

59 

71 

78 

81 

80 

80. 6 

MIN 

63 

64 

65 

66 

66 

-  67 

68 

67 

69 

69 

70 

66 

57 

53 

57 

58 

67 

62 

56 

6 1 

59 

56 

SS 

49 

45 

45 

55 

60  .2 

CRLERR  2  SH 

MAX 

94 

93 

96 

96 

94 

90 

82 

90 

91 

92 

95 

94 

81 

82 

77 

85 

81 

82 

86 

81 

85 

78 

72 

61 

60 

61 

71 

72 

85 

83 

83. 0 

MIN 

68 

70 

60 

62 

73 

7  1 

54 

52 

SS 

S3 

64 

67 

55 

60 

56 

58 

56 

52 

5 1 

48 

39 

50 

57  .2 

CENTRE  5  SH 

MAX 

89 

92 

94 

97 

100 

96 

74 

82 

87 

91 

92 

88 

85 

79 

75 

79 

81 

77 

82 

86 

88 

79 

65 

63 

61 

59 

58 

75 

76 

80 

81  .0 

MIN 

62 

61 

60 

62 

65 

67 

69 

88 

67 

68 

67 

69 

57 

54 

SI 

SB 

65 

66 

59 

62 

60 

54 

58 

55 

S3 

52 

42 

44 

5 1 

59  .4 

CHIL0ER5BURG  WTR  PLRNT 

MRX 

94 

94 

97 

99 

99 

96 

78 

87 

92 

92 

90 

90 

81 

78 

78 

84 

80 

80 

89 

91 

91 

79 

68 

61 

60 

60 

71 

80 

83 

83 

83-5 

MIN 

64 

61 

62 

66 

65 

66 

70 

69 

67 

67 

69 

70 

59 

53 

55 

59 

65 

66 

57 

59 

58 

59 

SS 

54 

S3 

48 

4  1 

43 

49 

55 

59  .5 

CRDSDEN  STERfl  PLRNT 

MAX 

92 

93 

92 

98 

98 

96 

74 

81 

90 

90 

91 

88 

84 

75 

74 

77 

77 

69 

76 

85 

87 

80 

61 

65 

61 

58 

58 

70 

78 

81 

80.0 

MIN 

6S 

65 

64 

64 

64 

67 

68 

70 

69 

69 

66 

70 

56 

S3 

54 

54 

59 

65 

59 

59 

57 

58 

57 

55 

S3 

53 

46 

46 

46 

59  .S 

PELL  ClTlf   I  NNE 

MRX 

90 

91 

90 

94 

9S 

94 

74 

78 

85 

87 

87 

87 

8S 

75 

73 

76 

79 

72 

76 

82 

85 

79 

62 

67 

61 

58 

59 

70 

76 

79 

78.9 

MIN 

63 

61 

60 

60 

63 

64 

65 

66 

66 

66 

67 

68 

56 

S2 

52 

S3 

59 

64 

56 

56 

55 

56 

56 

54 

52 

48 

42 

43 

44 

57.2 

STLRCBUGfl  4  NE 

MAX 

92 

95 

96 

96 

94 

85 

82 

89 

92 

90 

88 

87 

78 

77 

77 

84 

93 

79 

87 

89 

81 

72 

70 

62 

59 

60 

72 

80 

83 

81 

82.3 

MIN 

62 

57 

59 

63 

63 

68 

70 

68 

64 

65 

69 

66 

58 

S3 

57 

63 

65 

66 

54 

59 

58 

58 

54 

54 

52 

52 

44 

44 

51 

SB 

59. 1 

rflLLHOEGR 

MAX 

92 

93 

97 

98 

97 

89 

90 

92 

90 

90 

86 

79 

80 

79 

80 

82 

79 

84 

85 

78 

74 

87 

62 

62 

64 

62 

70 

71 

72 

79 

81  .4 

■          ■  • 

MIN 

69 

55 

64 

55 

59 

61 

60 

60 

60 

62 

64 

69 

50 

64 

50 

53 

59 

49 

49 

SS 

S3 

51 

S3 

SO 

49 

SO 

47 

46 

50 

49 

55-5 

PIEDMONT  PLRTERU  OS 

HLEXHNOER  CITY 

MAX 

90 

93 

94 

95 

96 

95 

79 

80 

89 

91 

89 

88 

89 

81 

79 

75 

83 

73 

80 

87 

90 

75 

65 

70 

60 

60 

59 

74 

81 

83 

81  .4 

MIN 

65 

62 

63 

66 

65 

68 

67 

65 

65 

66 

65 

67 

57 

50 

52 

55 

56 

66 

60 

62 

60 

62 

59 

55 

51 

50 

46 

48 

50 

60 

59. 4 

ftSHLRND 

MAX 

90 

92 

94 

96 

92 

84 

78 

85 

89 

87 

84 

85 

77 

75 

75 

81 

72 

78 

85 

86 

79 

66 

69 

58 

56 

56 

70 

76 

80 

81 

79.3 

MIN 

62 

63 

63 

64 

62 

67 

67 

65 

65 

65 

66 

68 

57 

53 

52 

SB 

62 

65 

56 

59 

58 

58 

56 

53 

49 

50 

44 

47 

S3 

58 

SB  -9 

CRMP  HILL  2  HU 

MAX 

89 

90 

90 

93 

95 

95 

85 

89 

87 

89 

88 

88 

85 

79 

76 

74 

81 

73 

81 

89 

87 

8S 

65 

71 

SB 

58 

SB 

74 

79 

80 

81  .0 

MIN 

62 

62 

63 

62 

62 

64 

66 

66 

64 

64 

64 

66 

56 

53 

S3 

57 

59 

62 

SS 

SB 

58 

60 

57 

52 

49 

44 

4  1 

4  ) 

47 

55 

57  .5 

HEFL  IN 

MAX 

88 

93 

93 

94 

97 

94 

93 

84 

85 

90 

90 

87 

80 

77 

74 

77 

78 

74 

78 

85 

87 

85 

62 

66 

59 

56 

S7 

70 

77 

81 

80.4 

M  I  N 

6 1 

63 

60 

59 

6  1 

64 

64 

62 

65 

63 

66 

65 

55 

49 

SO 

52 

54 

61 

SB 

SS 

54 

56 

58 

52 

SI 

51 

4  I 

43 

45 

47 

56  .2 

LRFRTETTE 

MAX 

91 

91 

93 

96 

95 

88 

81 

87 

90 

87 

89 

90 

82 

78 

74 

81 

74 

82 

88 

90 

82 

71 

72 

52 

63 

59 

77 

79 

81 

83 

81  .9 

MIN 

63 

66 

66 

66 

66 

68 

66 

67 

66 

69 

65 

69 

57 

54 

55 

SB 

63 

65 

6 1 

61 

59 

59 

59 

54 

48 

49 

42 

45 

55 

58 

60  .0 

MBRTIN  DflH 

MAX 

89 

90 

94 

94 

92 

82 

80 

85 

89 

90 

86 

87 

78 

78 

74 

81 

73 

80 

84 

87 

75 

70 

72 

62 

60 

61 

71 

78 

82 

78 

80. 1 

MIN 

65 

65 

67 

65 

70 

70 

68 

67 

70 

68 

67 

65 

59 

59 

62 

64 

66 

59 

62 

67 

68 

60 

54 

52 

46 

49 

SS 

60 

63 

65 

62  .6 

OPEL IKR 

MAX 

87 

90 

90 

92 

94 

92 

89 

80 

88 

91 

85 

87 

86 

81 

75 

73 

78 

71 

81 

87 

82 

76 

68 

73 

SB 

60 

60 

72 

79 

78 

80.1 

MIN 

64 

65 

64 

63 

63 

64 

64 

66 

65 

64 

67 

63 

60 

53 

59 

60 

61 

66 

58 

58 

64 

64 

62 

54 

52 

47 

46 

47 

58 

61 

60.1 

ROCKFORO  2  NNH 

MAX 

89 

91 

93 

92 

94 

92 

80 

76 

85 

91 

85 

87 

86 

79 

78 

75 

81 

75 

80 

87 

88 

77 

63 

68 

60 

SB 

SB 

72 

78 

80 

79  .9 

MIN 

63 

62 

61 

63 

64 

65 

67 

64 

64 

64 

64 

67 

55 

50 

52 

S3 

SB 

63 

57 

59 

59 

59 

56 

52 

48 

48 

43 

45 

47 

55 

57.6 

ROCK  HILLS 

MAX 

90 

92 

92 

96 

97 

95 

84 

81 

87 

94 

89 

87 

86 

82 

76 

77 

77 

71 

83 

88 

89 

81 

64 

72 

63 

65 

61 

78 

79 

82 

81  .9 

■          •  ■ 

MIN 

62 

63 

63 

64 

63 

67 

69 

64 

64 

67 

67 

65 

57 

S3 

S3 

57 

61 

65 

56 

SB 

58 

63 

SB 

45 

45 

42 

47 

51 

SB 

se.8 

PRRIRIE  06 

OHYTON   1  N 

MAX 

93 

94 

94 

95 

96 

93 

80 

86 

89 

91 

93 

90 

91 

79 

80 

77 

82 

71 

81 

87 

90 

80 

65 

60 

62 

65 

69 

75 

79 

83 

82.3 

M  I  N 

69 

69 

70 

69 

70 

7  1 

74 

71 

75 

7 1 

70 

69 

50 

55 

60 

63 

67 

65 

61 

63 

61 

63 

59 

56 

50 

47 

45 

45 

50 

60 

62  .6 

DEnOPOLIS  LOCK  RNO  DRU 

MAX 

91 

92 

93 

95 

95 

92 

79 

83 

89 

91 

91 

90 

85 

77 

80 

78 

80 

70 

81 

88 

88 

80 

63 

60 

69 

64 

68 

73 

78 

83 

81  .5 

67 

67 

66 

67 

66 

67 

67 

66 

67 

67 

66 

65 

60 

55 

55 

61 

65 

64 

62 

6 1 

6 1 

6 1 

58 

55 

50 

48 

47 

46 

49 

54 

60 . 3 

GHINESVILLE 

MRX 

91 

93 

93 

93 

94 

93 

83 

83 

88 

93 

93 

90 

86 

80 

80 

78 

78 

71 

79 

86 

87 

83 

60 

58 

68 

65 

70 

74 

77 

82 

81  .6 

70 

70 

67 

67 

70 

7  [ 

7 1 

7  I 

70 

70 

69 

70 

60 

52 

53 

59 

64 

60 

62 

62 

57 

S9 

57 

54 

S3 

48 

45 

45 

47 

5 1 

60.8 

GREENSBORO 

MAX 

93 

92 

94 

95 

93 

82 

80 

89 

91 

91 

90 

85 

78 

80 

77 

83 

62 

85 

88 

90 

90 

69 

67 

65 

66 

70 

73 

79 

83 

76 

B2.S 

68 

68 

69 

69 

69 

7 1 

7  J 

70 

70 

70 

70 

7 1 

59 

54 

57 

63 

65 

59 

60 

60 

62 

60 

57 

57 

52 

47 

44 

50 

5S 

63 

62  .0 

MRTNEVILLE 

MAX 

89 

94 

91 

91 

89 

90 

78 

78 

88 

89 

89 

87 

81 

80 

79 

76 

82 

75 

80 

86 

88 

77 

65 

69 

61 

60 

62 

75 

80 

80 

80.3 

70 

66 

69 

69 

70 

69 

68 

69 

64 

59 

59 

60 

62 

66 

58 

58 

62 

63 

59 

54 

47 

SO 

44 

44 

48 

60 

61  .4 

L IVINGSION  2  SH 

MAX 

93 

96 

97 

97 

98 

94 

86 

85 

94 

93 

93 

93 

79 

83 

80 

82 

78 

84 

86 

88 

92 

80 

61 

71 

69 

72 

72 

75 

77 

79 

84  .2 

66 

65 

65 

64 

65 

65 

55 

55 

54 

59 

63 

60 

55 

58 

52 

55 

51 

49 

46 

4  1 

38 

45 

48 

50 

56  .9 

KRRION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

92 

92 

93 

93 

94 

94 

79 

83 

88 

90 

91 

88 

87 

77 

78 

73 

61 

77 

80 

85 

89 

80 

63 

63 

53 

61 

63 

73 

78 

81 

81  .0 

69 

68 

68 

69 

S6 

54 

S4 

60 

62 

64 

58 

58 

60 

6 1 

56 

53 

48 

45 

43 

43 

52 

S3 

60.0 

niNTER  3  NU 

MRX 

91 

91 

93 

93 

94 

94 

79 

79 

88 

91 

91 

88 

86 

SO 

79 

74 

82 

76 

79 

86 

B3 

78 

63 

62 

62 

60 

62 

73 

78 

78 

80.4 

70 

70 

69 

69 

70 

62 

56 

56 

60 

62 

65 

61 

61 

63 

62 

60 

54 

50 

49 

46 

47 

50 

60 

61  .9 

MONTGOMERY   HSO  HP 

MRX 

95 

94 

94 

96 

95 

82 

79 

91 

93 

93 

92 

89 

83 

82 

77 

84 

76 

81 

88 

90 

78 

71 

73 

65 

64 

66 

78 

81 

83 

83 

83.2 

MIN 

73 

71 

70 

71 

71 

74 

73 

73 

73 

72 

71 

73 

66 

63 

66 

65 

70 

66 

63 

67 

68 

64 

61 

56 

52 

SO 

49 

52 

60 

70 

65.7 

SELMB 

MRX 

94 

96 

96 

98 

96 

89 

80 

88 

92 

93 

90 

88 

81 

82 

80 

84 

80 

80 

86 

90 

86 

72 

64 

65 

65 

66 

74 

80 

83 

80 

83 . 3 

niN 

73 

71 

76 

70 

71 

72 

71 

70 

71 

73 

70 

73 

62 

57 

61 

62 

65 

65 

62 

63 

61 

61 

58 

55 

50 

49 

47 

47 

57 

66 

63.6 

UNION  SPRINGS  4  S 

MRX 

90 

92 

91 

93 

95 

94 

87 

78 

89 

91 

90 

91 

86 

84 

81 

76 

83 

76 

80 

85 

88 

80 

68 

71 

69 

62 

62 

75 

BO 

82. 2 

■          •  • 

MIN 

69 

69 

70 

69 

67 

67 

68 

69 

70 

69 

69 

70 

65 

60 

60 

60 

63 

67 

60 

60 

64 

64 

60 

57 

49 

49 

46 

47 

SO 

60 

62  .2 

COHSTRL  PLAIN  01 

RNDRLUSIR  1  NH 

MAX 

91 

92 

93 

93 

95 

94 

88 

89 

91 

91 

90 

86 

80 

81 

82 

84 

75 

77 

86 

82 

89 

75 

MIN 

66 

65 

65 

66 

65 

64 

69 

67 

66 

67 

68 

66 

57 

61 

62 

66 

56 

57 

58 

57 

64 

59 

54 

44 

45 

43 

44 

46 

59.5 

HTMORE 

MAX 

94 

95 

95 

94 

92 

91 

87 

88 

90 

93 

90 

91 

90 

89 

80 

83 

64 

81 

83 

89 

92 

80 

65 

62 

65 

71 

72 

80 

82 

78 

84.2 

MIN 

70 

71 

70 

71 

71 

71 

69 

72 

71 

72 

72 

71 

70 

59 

63 

65 

67 

68 

61 

64 

68 

64 

S8 

SS 

47 

47 

47 

50 

58 

6S 

64.2 

BEHIRICE   1  E 

MAX 

MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INOEX 
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DRILY  TEMPERRTURES 


SEPtEMBER  1975 


STflT ION 


DRY  OF  MONTH 


10 


13    14  15 


16    17  18 


20  21 


22  23 


25 


26  27 


28   29    30  31 


BRflNILEr 
BREHTQN  3  S5E 
CRHDEN  3  NH 
CHdTOn  3  N 
CLPrrON 

EUFHULB  HILOLIFE  REF 
EVERGREEN 

FRISCO  crrt 

GENEvn 

GILBERTOWN 

GREENV ILLE 

HEflDLflND 

HIGHLflNO  HOME 

02nRK  6  NNH 

PHENIX  CITr  2  NNH 

PirTSVIEH 

rHOMflSVIULE 

TROY 

UHBTLET 


BPr  nlNETTE 
CODEN 

DHUPHIN   ISLfiND  2 
FfllRHOPE  2  NE 
HOBILE  USO  BP 
ROBERTOBLE 


94  94 

65  65 


94  96 

63  63 


89  93 
6B  66 


92  91 
64  65 


90  92 
68  71 


87  88 
69  68 


90  92 
70  70 


90  93 
68  66 


91  91 
68  68 


91  92 
69  71 


90  93 
67  70 


92  92 
69  70 


91  93 
66  64 


67  93 
67  67 


90  91 
59  69 


93  94 

69  70 


92  92 
68  62 


95  94 
68  69 


69  85 
64  64 


82  90  92 
66     67  67 


80  82 
69  68 


84  87  90 
64     64  65 


89  85 
68  68 


92  91  90 
66     65  64 


89  81 
73  70 


90  83 
67  68 


92  91 
69  70 


90  90 
63  63 


68     69  69 


94  91  89 
68     68  60 


82  82  83 
65     55  61 


85  80  80 
SS     50  55 


79  80  81 
55     49  63 


85  75  76 
67     59  57 


91  90  83 
65     62  60 


85  81 
60  64 


78  83 
59  60 


92  81  83 
62     64  58 


75  77 
58  59 


80  79  73 
50     65  67 


69  82 
68  61 


92  90 
69  68 


93  91 
68  66 


93  65 
69  70 


96 
6B 


92  91  85 
73     73  71 


89  88  89 
63    60  64 


89 
68 


80 
69 


90  66 
66  68 


96  91 
67  67 


89 

67 


79  79 
56  58 


80  81 
63  61 


82  83 
61  61 


81  77 
59  65 


86  91 
59 


92  84 
58  64 


86  88 
59  60 


89  88 

61  56 


87  87 
63  63 


72  64 
SB  56 


78  63 
61  56 


73  62 
54  55 


79  78 
65  62 


80  82 
66  64 


61  65 
45  44 


66  71  77 
41     39  40 


62  67 
44  43 


71 
40  39 


74  82 
45  45 


82  78  84 
4  1     54  60 


85 
60 


76  64 

61  55 


89  81 
68  66 


65  68 
49 


64  69 
45  41 


61  66 
47  45 


66  69 
42     4 1 


74  79 
43  48 


78  83 
43  52 


75  78 
47  57 


80  81 
47  54 


75  79 
45  49 


73     80  80 


65 
SO 


61 
SO 


B6 
54 


78  90 

70  71 


91  90  91 
68     69  70 


91  92 

70  69 


90  92 
73  75 


91  69  90 
72     72  72 


92     93  94 

71     69  73 


61  80 
65  59 


93  92 
60  69 


72     68  69 


83  78 
65  68 


90  92 
68  69 


83  79  82 
74     71  69 


90  91  93 
69     68  70 


62  66  68 
58     52  46 


72  63 
60  57 


75  70 
70  62 


77  70  68 
70    62  58 


73  65  70 
62     59  57 


70  71  75 
50     48  48 


76  74 

60  58 


72  70  71 
57     60  60 


50     48  48 


81  75 
SO  61 


79  85  85 
48     50  60 


82     80  84 

52     60  67 


75  80 
60  66 


71  78  81 
63     54  70 


78  82 
60  67 


85  84 
64  64 


83 
60 


B3  86 
48  60 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOHING  STBTION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERflTURES 

OLReoMa 

SEPTEMBER  1975 


OBT  OF  tlONIH 

STOT ION 

a. 
o 

5 

5 

6 

6 

9 

10 

1  1 

12 

1 3 

U 

IS 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
tr 

RUBURN  nCRONOnr  FflRtl 

2 

nnx 

95 
76 

95 
76 

101 
76 

104 

76 

108 

75 

106 
76 

94 

76 

82 

73 

92 
7  3 

96 
72 

93 
7  3 

92 
72 

91 
70 

87 
65 

85 
55 

82 
6  3 

92 
57 

74 

70 

85 
68 

92 
6  7 

94 

7  1 

80 
68 

71 
66 

70 
63 

63 
59 

65 
56 

62 
57 

80 
57 

82 
59 

78 
62 

86 
68 

4 

2 

4 

riBx 

MIN 

92 
77 

92 

77 

97 
76 

1 00 
78 

103 
80 

103 
80 

9 1 
78 

6 1 
75 

90 
75 

92 
75 

90 
75 

90 
75 

68 

73 

86 
70 

63 
69 

79 
66 

69 

70 

75 
73 

83 
71 

89 

69 

90 
74 

78 
70 

72 
69 

7  ] 
66 

66 
62 

66 
59 

63 
58 

77 
59 

78 
60 

77 
65 

84 

70 

4 

8 

B 

HBX 
HIN 

BB 

79 

BB 

79 

90 

79 

93 
79 

96 
B 1 

96 
82 

86 

79 

79 

76 

85 

75 

87 

7  3 

85 

77 

86 

76 

63 

75 

82 

72 

80 

7  1 

76 

70 

83 

68 

74 

73 

80 

72 

84 

7  1 

85 
74 

77 
7  1 

72 
69 

70 
66 

66 
64 

65 
50 

64 

60 

72 
S9 

73 
6 1 

73 
63 

80 
71 

6 
8 

HEHOLRNO 

4 

nflx 
n  1 N 

92 
80 

93 

79 

93 
79 

94 

80 

94 

79 

90 
78 

95 
78 

81 
78 

89 
78 

89 

75 

89 
77 

90 
78 

68 

76 

83 
75 

87 
74 

85 
74 

83 
73 

76 
74 

81 
73 

86 
71 

85 
73 

85 
74 

78 
75 

81 
74 

74 
64 

69 
58 

68 
60 

73 
58 

75 
67 

70 
67 

83 
73 

9 
3 

THORSBT  EXP  SIRTION 

4 

nnx 
n  1 N 

104 

87 

103 
86 

104 

7B 

104 

79 

101 
80 

100 
80 

100 
76 

88 

72 

91 

72 

91 
74 

87 
74 

87 
75 

83 

70 

83 

70 

84 

68 

76 
72 

73 
73 

81 

71 

92 
69 

92 
72 

90 
72 

77 
68 

68 

66 

67 
65 

66 
62 

64 

57 

75 
SB 

80 
SO 

77 
67 

72 
66 

85 
71 

3 
3 

HINFIELD  2  SH 

4 

91 
75 

95 
76 

95 
75 

95 
75 

95 
76 

94 

76 

81 
75 

85 
75 

87 
75 

93 
74 

93 

75 

85 
74 

78 
66 

75 
65 

76 
66 

76 
67 

76 
71 

72 
70 

77 
69 

80 
68 

79 
68 

78 
67 

68 
64 

64 

62 

54 

61 

63 
59 

69 
57 

70 
57 

72 
59 

74 

61 

80 
SB 

0 
6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIRTION  INDEX 
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EVnPORnilON  AND  WIND 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

_, 

5  q:  0 

I 

z 

3 

i 

5 

6 

6 

9 

1 0 

I  I 

1 2 

1  3 

1  4 

1 5 

1 6 

1  7 

1  6 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

2b 

27 

28 

29 

30 

3 1 

•      ■  ■ 

PIEOMONI  PLBTEflU 

OS 

k 

MARTIN  OAH 

EVRP 

.  1 2 

•  32 

.  I S 

.  15 

.28 

.07 

.  1  1 

.08 

.15 

-  19 

.06 

.24 

.16 

.  1 1 

.17 

.07 

■  1 1 

.31 

.12 

.01 

.03 

.05 

■  08 

.  1  3 

-05 

.04 

3.928 

HIND 

1  I 

12 

9 

15 

18 

17 

12 

8 

8 

5 

45 

59 

20 

25 

10 

128 

44 

4 

SI 

84 

70 

20 

16 

14 

710 

■        ■  • 

PRRIRIE 

06 

OEMOPOLIS  LOCK  RNO 

onn 

EVRP 

•  20 

.26 

.15 

.22 

.24 

.  14 

.  16 

.05 

.  15 

.  1  7 

.  16 

.3^ 

.  1  7 

.26 

.21 

.14 

.  16 

.02 

.05 

.  1  7 

.36 

.08 

-OC 

.06 

.oe 

.08 

-  le 

.  1  5 

4  .768 

HI  NO 

I 

7 

1 

2 

6 

4 

1 

2 

4 

3 

26 

29 

23 

27 

4 

1  1 

1 

0 

1  3 

24 

78 

9? 

33 

8 

21 

IE 

MAX 

99 

98 

100 

99 

98 

98 

85 

86 

95 

96 

97 

96 

84 

82 

84 

80 

85 

69 

8S 

94 

94 

83 

64 

62 

66 

64 

72 

79 

85 

85. S 

niN 

73 

73 

72 

7; 

73 

72 

71 

71 

71 

71 

73 

71 

63 

57 

56 

60 

65 

64 

65 

70 

64 

64 

62 

54 

53 

52 

53 

53 

59 

64  .8 

OULF 

08 

FfilRHOPE  Z  NE 

EVRP 

.18 

.27 

.21 

.23 

.15 

.08 

.13 

.14 

.10 

-  1  1 

.18 

.19 

.21 

.14 

.19 

.14 

-  19 

.  1  1 

.09 

.14 

.16 

.17 

.15 

.08 

.08 

4  .608 

HINO 

1  I 

18 

4 

4 

3 

5 

3 

6 

4 

2 

10 

22 

1  3 

19 

10 

12 

14 

1  1 

7 

5 

14 

97 

30 

21 

20 

23 

12 

6 

10 

420 

MRX 

97 

95 

97* 

9^ 

96 

93 

86 

90 

90 

88 

85 

93 

90 

88 

88 

87 

83 

92 

91 

92 

92 

80 

75 

74 

78 

78 

79 

82 

79 

79 

86.9 

fllN 

87 

as 

85 

75 

75 

73 

73 

71 

75 

74 

75 

73 

70 

63 

68 

70 

69 

71 

71 

70 

71 

75 

74 

58 

55 

55 

53 

64 

64 

69 

70.4 

SEE 


REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING 
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STRTION  INDEX 


STnilON  INDEX 


SEPTEMBER  1975 


c  T  n  T  T  n  M 
o  1  n  1  i  U  In 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 
L  U  U  In  1  1 

UJ 

O 
a 
z 

d 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nDcirpwpp 

UDOLiNVLirx 

TEMP. 

PRECIP. 

cz 

SPECIHL 
(SEE  NOTES  1 

RBBEVILLE    1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

7A 

c 

JOHN  5  RICHBURG 

RDOISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

87 

1  1 

795 

c 

PROF  .  PALMER  GOOSEY 

OLBERTfl 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

14 

87 

25 

175 

7A 

c 

SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 

fiLBERTVILLE  2  SE 

0148 

02 

MARSHALL 

12 

34 

14 

86 

10 

1  140 

5P 

5P 

H 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

OLEXflNDER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7A 

H 

HENRY  D.  DCNHOM 

ML  ILCV  ILLC 

0178 

03 

P  I  r  K  F  w 
r  I  L  r\  L  IN  0 

I  J 

33 

07 

88 

08 

140 

7A 

7A 

H 

ROBERT  FERGUSON 

RNDflLUSIR   1  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

3  1 

1  9 

86 

30 

260 

OH 

JAMES  P.  GILLIS 

flNNISTON  Fflfl  OP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

61  1 

MID 

MID 

H 

FED.   OVIATION  AGENCY 

flRLEr   3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7A 

MRS.   DORA  R.  OAVIS 

flSHLflND 

0369 

05 

CLAY 

1  1 

33 

15 

85 

51 

1080 

7P 

7P 

C  H 

LOWELL  SMITH 

ATHENS  2 

0395 

01 

L IMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

flTMORE 

0407 

07 

ESCAMBIA 

8 

31 

01 

87 

30 

294 

9A 

9A 

C  H 

RADIO  STATION  WATM 

AUBURN  OGRONOMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

1  1 

32 

15 

85 

30 

652 

G 

LESLIE  J.  JONES 

flUTflUGflVILLE   3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

41 

200 

6A 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BONKHEfiD  LOCK  AND  DAM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7A 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

D  n  1     1  1  1  IN  C  1  1  L 

0583 

08 

R  D  I  n  LI  I  w 
□  n  L  U  W  1  IN 

g 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE    1  E 

06  1  6 

07 

MONROE 

1 

3  1 

4  4 

87 

1  2 

1  78 

7  A 

7fl 

MARY  L  .  BAYLES 

BELLE  rilNA  2  N 

0655 

01 

L IMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

7A 

7A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

C 

VONDLEE  STOUGH 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

540 

6P 

6A 

H 

INACTIVE  7/31/75 

BILLINGSLEY  1  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  WSO  AP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BOAZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

13 

86 

10 

1070 

7A 

C 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

8A 

8A 

H 

R.   E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCAMBIA 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

6A 

H 

MRS.    CLARA   T.  PEAVY 

DK 1 UOtr UK  1 

1099 

02 

1  Q  P  K  Q  r\  M 
J  n  L  r\  O  U  IN 

34 

56 

85 

43 

670 

8A 

8A 

H 

I  NAC  T I VE    1  0/9/74 

BROOKWOOD 

114  3 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

1  6 

87 

I  7 

605 

"7  D 
/  H 

MRS.   WILLIE  M.  STYRON 

BRUNDIOGE 

1  178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NW 

1  301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

235 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL  2  NW 

1  324 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

4  1 

680 

6A 

6A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7A 

MRS  ANNA  MAE  GORRISON 

CENTRE  5  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

7A 

7A 

H 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE  WSMO 

1525 

03 

BIBB 

3 

32 

54 

87 

15 

456 

7A 

7A 

WEA  SERV  MET  DBS 

CHATOM  3  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

31 

30 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

GRADY  C.  YOUNG 

rut)    nCDCQllDP     IITD     PI  QMT 

L  H  i  L  U  t  K  btJUKU    WIK  rLHINI 

1620 

04 

1  HL  L  HUl.  uM 

33 

17 

86 

20 

4  18 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLONT 

CLAIBORNE 

1  690 

07 

MONROE 

1 

3  1 

32 

87 

3 1 

1  8  3 

1  Q 
/  H 

TOLL  IE   L  .  HOSKEW 

CLANTON 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

7A 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

S3 

85 

28 

596 

8A 

8A 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

CODEN 

1803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

13 

12 

SP 

5P 

H 

ROYOL  EAVES 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

1  1 

85 

56 

250 

7A 

HENRY   F  .  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

C 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

1849 

02 

DE  KALB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

R  0  HEARD 

CORDOVA 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

1  1 

334 

7A 

MRS  CLARICE  E  GRESHOM 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

Q  1  1  M  T  F  P 

1  Q 
I  J 

32 

26 

88 

23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADEV  ILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

49 

85 

4  5 

630 

"7  Q 
/  H 

WILL  I  AM  L .  BRRTLETT 

DADEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

C 

RUFUS  P.  PLESS 

DAUPHIN   ISLAND  2 

2  1  72 

08 

MOBILE 

9 

30 

14 

88 

04 

8 

8A 

8A 

C  H 

DAUPHIN   ISLAND  SEO  LOB 

DAYTON   I  N 

2188 

06 

MARENGO 

13 

32 

22 

87 

38 

230 

7A 

7R 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

1  1 

33 

26 

85 

42 

1030 

7R 

WILLIAM  H  EVANS 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

100 

6A 

6A 

6A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

21 

300 

c 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7A 

7A 

H 

MITCHELL  OROKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7A 

ORTHUR  C  BRUNSON 

ELROD 

2632 

03 

1 UoLHLUUoH 

i  J 

33 

15 

87 

48 

252 

7A 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

410 

5P 

5P 

CGH 

INACTIVE  4/30/75 

EUFAULA  WILDL  IFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8A 

8A 

EUFAULO  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7A 

7A 

H 

SAM  P  ROBISON 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

SP 

H 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

FALKVILLE    1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN  M  OUNAWOY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

1  3 

33 

4  1 

87 

49 

365 

7A 

7A 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

4  1 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHOROS 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

80 

c 

CORL  PORKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7A 

7A 

H 

MERRILL  J  BEORD 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

5A 

H 

GODSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

I  3 

32 

49 

88 

09 

130 

7A 

7A 

H 

mqpk  r     F  I  Fi  n^? 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

80 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

5 

31 

02 

85 

51 

I  10 

7A 

70 

H 

J  R  BELL 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


OLRBOMR 

SEPTEMBER  1975 


STflTION 


INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1  1  M  T  Y 
U  U  U  IN  1  1 

LU 

cr 

cr 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

a. 
*" 

PRECIP. 

a. 
cz 

UJ 

SPECIPL 
(SEE  NOTES  1 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7A 

T  .   E  .  M050N 

3308 

07 

CHOCTRW 

13 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

ALTON  G.  LAND 

3430 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO- 

351  I 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J.  ARRINGTON 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

49 

86 

38 

445 

7A 

7A 

c 

H 

WILLIE  P  CRUTCHFIELD 

3573 

02 

MARSHALL 

1  2 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

RADIO  STATION  WGSV 

J  O  /  0 

U  c. 

MARSHALL 

12 

9  9 

o  D 

1  1 
i  / 

P  n 

D  U  O 

r 
L 

TVA-765 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

15 

87 

37 

950 

5P 

5P 

c 

H 

JIM  WALKER 

3645 

03 

MAR  I  ON 

1  3 

34 

06 

87 

59 

435 

7A 

7A 

c 

H 

EDDIE  L.  PEORCE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

c 

JAMES  E  MC  CRAVY 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

1  1 

86 

36 

180 

7  A 

7A 

H 

DAISY  0  MITCHELL 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7fl 

7A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

8A 

H 

CITY   OF  HEFLIN 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

7A 

7A 

H 

CHARLES  R.  PORTER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  175 

7A 

ARLON  L  .  OTTS 

3899 

01 

F  RANK  1  IN 

[  3 

34 

20 

87 

56 

840 

7A 

MORY   N  .  AVERY 

4  064 

n  1 

U  I 

MADISON 

12 

0  D 

A  P. 

MID 

M  I  n 
n  i  u 

r 
L 

M  1 

n  J 

NOTL  WEATHER  SERVICE 

4  193 

07 

CLARKE 

1  3 

31 

30 

87 

52 

220 

8A 

c 

OLLIED  PAPER  INC 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7R 

c 

MORY  LOU  WILKERSON 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7A 

7A 

H 

JOMES  0.  BRITAIN 

4305 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6A 

ALOBOMO  POWER  CO. 

443  1 

07 

COFFEE 

10 

31 

1  4 

86 

1  1 

270 

7A 

FRED  W.  WOOD 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS  MOYMIE  LONDRUM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

MRS.   MARY   K.  LEE 

4627 

04 

rHFRDKFF 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

/  3  O 

UD 

SUMTER 

1  3 

9 

J  D 

P  P 

O  0 

1  9 

1  D  u 

7A 

7R 

B.   B.   WILLIAMSON.  JR. 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31 

48 

85 

33 

470 

8A 

JOHN  B.  ARD 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

51 

654 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

1  73 

7A 

c 

MARION  FISH  HOTCHERY 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

1  3 

200 

7  A 

7A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

5140 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

BP 

H 

OLABAMA  POWER  CO. 

5172 

06 

MONTGOMERY 

I  1 

32 

1  4 

86 

01 

190 

7A 

HOUSTON  FLOYD 

5354 

07 

CHOCTAW 

1  3 

31 

56 

88 

27 

350 

7A 

ERNEST  H.  LOND 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

c 

ALFRED  S.  ADAMS 

5439 

06 

MACON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

8R 

JOMES  M .  WALKER 

54  49 

n  c 
Uo 

DALLAS 

1 

^  9 

U  D 

tJ  / 

U  J 

^  "7  n 

7fl 

7  R 

H 

HENRY   J.  YATES 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6fl 

ALABAMA  POWER  CO. 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

4  1 

88 

15 

21  1 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEOTHER  SERVICE 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7fl 

M'JRICE  P  JETER  JR 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

221 

1  1  1  u 

MID 

c 

HJ 

NOTL  WEOTHER  SERVICE 

5625 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

17 

660 

c 

TVO-381 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

6P 

6P 

H 

JOHN  M.  KELLY 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

536 

MID 

MID 

H 

FED.   OVIOTION  RGENCY 

5867 

01 

MADISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

H.   WOYNE   MC  FORLEN 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

36 

210 

7A 

GORLOND  THOMPSON 

U  c. 

BLOUNT 

2 

o  / 

O  D 

9  Q 

Q  "7  n 
oil) 

7A 

"7  D 
/  H 

H 

LONNIE  R.  NORRIS 

6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

8A 

8A 

H 

RODIO  STOTION  WJHO 

6218 

07 

DALE 

5 

31 

31 

85 

41 

470 

5P 

5P 

H 

CHARLES  H.  CARROLL 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

TVR-69 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86 

4  1 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86 

1  6 

955 

7R 

7R 

H 

NORMAN  A.  VAUGHN 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

50 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

c 

MRS.   MINTA  EDDINS 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

5P 

5P 

H 

PHENIX   CITY   WATER  WORKS 

64  1  4 

03 

P I fKFNS 

1  3 

33 

13 

88 

15 

165 

70 

MRS  GRACE  ONEOL 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

DO 

230 

70 

MRS.   EVO  R.  ROY 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

70 

MRS .  ENO  C .  POOL 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7A 

70 

GH 

FRONK  TURNER 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

70 

JAMES  E  FISCHER 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

29 

86 

29 

295 

8A 

8A 

H 

RODIO  STOTION  WPXC 

6805 

01 

FRANKL IN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  ROD  ID 

6847 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

23 

88 

01 

228 

70 

ROIFORD  C .   MC  COOL 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

1  80 

70 

JIMMY  W.  WOGES 

6942 

07 

COV INGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

OLOBOMO  ELECTRIC  COOP 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

32 

87 

39 

155 

60 

60 

H 

JOHN  K  LASSITTER 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

1  4 

670 

7R 

70 

H 

CHARLES  W.  MCEWEN 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6A 

60 

H 

JOHN  T.  BOILEY 

7131 

01 

FRANKL IN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

7A 

70 

H 

RODIO  STOTION  UWHR 

GEORGI ANNO 
GILBERTOWN 
GORGfiS 
GREENSBORO 
GREENVILLE 
GUNTERSV ILLE 
GUNTERSVILLE  TVO 
HOLEYVILLE   3  NE 
HOMILTON  3  S 
HONCEV ILLE 

HAYNEV ILLE 
HEADLAND 
HEFL  IN 

HIGHLAND  HOME 

HIGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  W50  OP 
JACKSON 
JOCKSONV ILLE 
JOSPER  4  N 

JORDAN  DAM 

K  INSTON 

LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBURD 

LIVINGSTON  2  SW 

LOUISVILLE 

MAGELLO 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 

MATHEWS  3  SW 

MELV  IN 

MIDWAY 

MILSTEAD 

MINTER  3  NW 

MITCHELL  DAM 

MOBILE  WSO  AP 

MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WSO  OP 

MOULTON 

MOULTON  2 

MUSCLE  SHOOLS  FOO  OP 

NEW  MORKET  2 

NEWTON 

ONEONTO 

OPEL IKA 

OZARK  6  NNW 

POINT  ROCK  2  N 

PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY   1  NNE 
PERRYVILLE 
PETERMON 

PHENIX   CITY   2  NNW 
PICKENSVILLE 
PINE  APPLE 
PINE  LEVEL 
PITTSVIEW 

PLONTERSVILLE  2  SSE 

PROTTV ILLE 
RED  BAY 
REFORM 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTDALE 
ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
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STATION  INDEX 


qLRBRMR 

SEPTEMBER  1975 


srnTioN 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  PNO 
TABLES 


OBSERVER 


SflINT  BERNRRD 
SRNO  (IT   SUBSTfl  flU 
SRYRE 

SCOTTSBORO 

SELMfi 

SUTTLE 

SYLflCflUGfl  4  NE 

TflLLflDEGR 

THOMflSVILLE 

THORSBY  EXP  STRTION 

THURLOW  DRM 

TONEY 

TROY 

TUSCRLOOSfi  FAR  RP 

TUSCRLOOSR  OLIVER  ORM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VRLLEY  HERD 

VERNON 

WflOLEY 

WRLLRCE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WRRRIOR  6  W 

WARRIOR  LOCK  AND  DRM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKR 

WHRTLEY 

WINFIELD  2  SW 


7157 
7207 
7282 
7304 
7366 
7963 
7999 
8024 
8178 
8209 

B215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 

8637 
8648 
8670 
8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


CULLMAN 

OE  KALB 

JEFFERSON 

JACKSON 

DALLAS 

PERRY 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MRDISON 

PIKE 

TUSCRLOOSR 

TUSCRLOOSR 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KRLB 

LRMAR 

RANDOLPH 

ESCRMBI  A 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


13  33  55 


34  12 

34  17 

33  43 

34  4  1 
32  25 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 
32  33 
31  39 


86  47 

85  58 

86  58 

86  03 

87  00 
87  1  1 
86  12 

86  06 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 

85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 

87  12 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


802 
1  195 
304 
615 
147 
145 
490 
565 
405 
680 

288 
750 
580 
1  70 
152 
460 
265 
1040 
190 
640 

205 
850 
630 
1  10 
458 
500 
190 
170 
468 


6P 
MID 
7R 
7A 

7A 
7R 


5P 


5P 


MID 
5P 
7A 
7A 
7A 
7fl 
6P 
BP 
7A 
6P 

6A 

6A 
MID 
7A 
7A 
7A 
7R 
7A 
7A 

7A 
7A 
7A 
5A 
5P 
7A 
7A 
7R 
7R 


ST  .   BERNARD  COLLEGE 
SRNO  MTN  SUBSTATION 
MIRAM  W  PRIDMORE 
RADIO  STAT  ION  WCRI 
ROBERT   J.  CHANDLER 
J.   F.   SUTTLE.  JR. 
CITY  WATER  PLANT 
C.   0.  WEAVER 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 

RLABRMR  POWER  CO. 
TVA-506 

THOMAS  J.  DILLRRO 
FED.   AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JERRY  COPE 
JEPTHR  S.  BRANYON 
C  i  H  LUMBER  COMPANY 
WILLIAM  B.  WHEELER 
ALABAMA  POWER  CO. 

MRS.   ESSIE   M.  CHAVERS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
GILBERT   C  YARBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 

INACTIVE  5/31/75 
MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 
FLOYD  BUTLER 
MRS  VALMA  G  COLEMAN 
ROBERT  fl.   MOORE.  JR. 


i 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


,       ,    „,  ,hi«  <!,atp  mav  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
r880r°SJ\o1nrwea?"erirrJicl  oJ^ice'S^ar  ?Ju!'"Addi?^onal%rlc?"ta?!on'Lra  are^ontained  in  the   •HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DtMENSIONAL  UNITS:  Unless  other 
movement  In  miles.  Monthly  degr 
directions  entered  In  figures  are 


hxiiAt-in  are-     Temoerature  In  "T.  Drecipltation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
ise  l"f'""<'.  ""i;^  ^e^tt  Je  Separ?ire"of  averalrd"irnmperatires  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 

\tZ  ordegr^es.'^ReSuUa^^  w5^d°!r^hrve:?orsL  of  wind  dfrectloL  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


_     .  J     „  =fnr,rt,,-H  We.athpr  Sprvice-tvoc  Dan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

?n  tie  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

•SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
sno!  and  sleet      Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

MORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  ..nd  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin.  ^  ^  temperatures 

n.T,.v  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Farm  :  l^lllllllf^^ZTlol^^^  :Tthermometers . 

 ■  Enterprise  3  NW  .  orangeourg  aiuuy  ■         q,„„„  unknown      Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

"pt??^:ie.  ;  ^^go^a^ffn^  llZ'y  tZ]  .llT  lZ>7:~.     Palmer  Lx  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     NO  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data . ) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAtfHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBICBEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Pi*ice:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $4.70  additional  for  foreign  mailing;   35?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801, 


Director,  National  Climatic  Center 
USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  11/4/75-880 
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78.8 

79.2 
78.4 

77  .611 
77.8 

77.4 
BQ.O 


76.7 
79.1 
90.0 


n 

52. 7 
S3.8M 
SB. 9 
S7.  1 

53. S 


82. 6 
SB-l 

52. 9N 
54.9 

53.6 
51  .3 
57.1 
51  .9n 
55.4 

54  .3 

54  .3n 

56.9 

54  .5 

57.0 

S0.9M 
53.0 

S6.9 
52. BM 


65.4 
59.5 
60.5 


64  .5 
63. 9M 
69. 1 
67.9 

65. 4 

65.8 


64.9 

69.1 

6S.7rl 
67.2 

65. 2M 

65.3 

68.3 

65.5ri 

66.3 

65.8 

65. Bn 

67.9 

66.9 
67.7 

64. 3M 
65.4 

67.2 
66. 4n 


71  .1 
69.3 
70.3 

66.7 

69.8 


3.3 
1  .1 


6.66 
3.80 

6.90 
4  .71 

7.82 
6.08 
9.03 
4.13 
6.24 

4  .96 
6.04 
4  .05 


6.76 
7.23 


7  .77 
6.74 


7  .06 
8.56 


5  .45 
5.52 
6.72 

S  .51 

S  .59 


1  .81 

2  .80 

4.16 

1  .37 

5.72 
3.27 


4  .84 

1  .91 


6.90 
2.19 
4.12 

2.20 
3.86 


4  .52 
5.33 


4  .80 

6.03 


2.48 
4.17 


2.55 
2.77 


2.29 
1  .36 
3.00 
2.39 
1  .79 

2.30 


3.23 
1  .85 


3.52 
2.70 


2.56 
4  .23 
1  .75 
2.10 

2.28 
2.02 
1  .70 


2.95 
3.15 


3.90 
2.36 


2.35 
2.85 


2.60 
1  .75 
3.30 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOILOHINC  STBIIOM  INOH 


3 


DRILY  PRECIPIinTION 


STflT  ION 


neRTHcnn  valley 


BCLLC  MIMfl  2  M 
FftLKVILLE   1  C 
FL9REMCC 
HOOGCS 

MUtiTSVILLC  MSO  ftp 
rOULTOM  2 

nUSCLC  SHSftLS  FAA  ftP 
NEW  nftRKCT  2 
RED  BAY 

auSSCLLVULE  2 


ALBERTVILLE  2  SE 

bianincHAn  use  ap 

BOAZ 

COLLIMSVILLE 
FOOT  PAYTIE 

GARDEN  CITY 
GUMTERSVILLE 
LEEDS 
MAGELLA 
ONE on T A 

PAL^RDALE  2  U 
SAiriT  BEBNADO 
SAND  nr  SUBSTA  AU 
SAYfiE 

SC0TTS60R0 


UPPEfi  PLAINS 


03 


AL ICEVILLE 
ASLEY  3  S 
AUTAUGAVILLC  3  M 
ftAdi^HEAD  LOCK  AND  DAII 
eiLLlnCSLEY   1  SE 

BRO0KM)OO 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE  USMO 
CL ANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
ELRBO 
FAYETTE 
CORGAS 

MALETVILLE  3  NE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAn 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE 

PLANTEHSVILLE  2  SSE 

POATTVILLE 

REFORM 

THOeSBT  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

VCRNON 

ICST  BLOC  TON 

UINFIELD  2  SM 


EASTERN  VALLEY 


04 


ANNISTON  FAA  AP 
CALERA  2  SW 
CtNTBE  9  SM 
CHfLDCOSBURC  UTR  PLANT 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LCeSBURG 
MJNTEvALLO 
PELL  CITY  1  KMC 
SrvACAUGA  4  NE 


PIEDrOHT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITT 
ASHL AND 

CAr*>  HILL    2  NW 

OAOEVILLE 

OCLTA 

HIGHTMR 
JOftOAN  DAM 
LATATETTt 
nAATIN  DAM 

OPEL  IRA 

ROCRFOBO  2  NNW 
ROCK  MILLS 
THURLOW  DAn 


iCTlffVRA 


AlftJE 


06 


CUBA 

DAYTON    I  N 

DCrflPOL  IS  LOCK  AND  DAM 

GAINESVILLE 

CQEENSBORO 


12.  13 
11.32 
6.35 
3.36 
7.25 


6.01 
5.31 
5.32 


DRY   OF  MONTH 


1     2    3     4    5    6     7    8    9     10  111213  14  15    16  171 


.65 

.10  1  .' 

.91  1.1 

.06  2. 

.22  I  . 


.33  4.06 
.15  4.04 

1.06  3.73 


. 30  4. 10 
.21  4.23 
.09  2.60 


2.07  1.74 
1.00  5.17 
2.60  1.04 

.60  3.45 

. 14  3.05  .06 


.55  4.40 

.76  3.15 

.19  2. 16 

.07  2.00 


.09  3. 


.40  3.1 
13  3.' 
.22  3. 
.04  3., 
.04  5.1 


.17  1. 
.30  1. 


.06  2.16 
2.00 
3.62 
.15  3.30 
2.40 


9  20  21    22  23  24  25 


26  27 


28 


29 


30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  SIBIION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT 1  ON 


OnY  OF  MONTH 


12    3     4    5  6 


9     101112    131415  1617 


19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


HAYnCVILLC 
rMRion  6  nc 

MRftiew  JVHCTIOM  2  Ht 
nftTHCUS  2  N 

MILSTtAO 
nihTER  3  HU 
r«nTcorcRV  mso  ap 
PCQDYVILLC 
PINE  LEVEL 

scinn 

UtIIOH  SPRINGS  4  S 
UMRiaS  LOCK  AnD  OAH 


COMTHL  PtAlh  0 

AftKVILLC   1  NflU 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  NU 
RTPOQE 

BEATRICE   1  E 

BRAhTLCr 
BREUTQN  3  SSC 
BRunOIDGC 
CArDCN  3  nu 
CM  A  TOM  3  H 

CLAIBMNC 
CLArreH 

cerrEE  sprincs  2  nu 

COTT(J«TOH 
ELBA 

EUFAULA  MILOLIFE  REr 

evCRCREEN 

FRISCO  CITY 

GCtEvA 

GEOaCIANPiA 

OILBERTOun 
GREENVILLE 
HE AOL  AND 
HIGHLAND  HOrC 
JACKSON 


T         .  10 


a. 44 

6.06 
6.  BO 
3.80 


PHCniX  CITY  . 
PInE  APPLE 
PITT5V1EM 
RIVER  TALLS 
TMOnASVILLE 


COOCN 

DAUPHIN  ISLAND  3 
FAIRHOPC  2  NE 

MDeue  uso  AP 

ROeCRTDALE 


T  2.36 
1  .90  2. to 
2.55 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STfiTION  INDEX 


DniLY  TEMPERATURES 


DAY   OF  MONTH 

o 

STATION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

cr 

■  • 

NORrHERN  VHLLEr 

01 

ATHENS  2 

HBX 

81 

68 

66 

71 

68 

62 

71 

66 

78 

80 

83 

85 

87 

84 

80 

66 

53 

59 

76 

77 

80 

78 

7S 

54 

78 

70 

60 

72  .4 

MIN 

SB 

42 

42 

SO 

55 

50 

S3 

54 

56 

44 

39 

30 

39 

4  1 

4  4 

40 

4  1 

4  1 

47 

46 

54 

39 

31 

46  -3 

BELLE  MINB  2  N 

nax 

81 

69 

66 

70 

68 

62 

71 

69 

80 

80 

82 

83 

87 

88 

86 

69 

65 

54 

60 

71 

77 

78 

79 

82 

67 

57 

61 

80 

70 

68 

72  .7 

MIN 

SS 

*' 

" 

51 

59 

61 

53 

53 

S3 

53 

54 

60 

47 

36 

36 

4  3 

4  7 

48 

52 

48 

46 

47 

48 

4  3 

42 

49.3 

FBLKVRLE   1  E 

MBX 

82 

69 

65 

71 

69 

61 

70 

70 

79 

82 

8S 

8S 

87 

88 

87 

82 

69 

65 

55 

62 

72 

78 

78 

76 

82 

71 

55 

62 

73 

65 

65 

72.9 

59 

35 

54 

54 

62 

60 

48 

39 

34 

34 

40 

42 

50 

54 

46 

43 

48 

4  3 

45 

35 

48  .6 

FLORENCE 

MBX 

74 

67 

71 

73 

65 

72 

68 

81 

62 

85 

85 

90 

89 

87 

83 

75 

65 

59 

64 

74 

80 

79 

79 

83 

75 

62 

60 

79 

79 

67 

71 

74  .9 

54 

54 

57 

50 

39 

34 

3 1 

39 

42 

44 

51 

4  7 

39 

36 

46 

45 

34 

32 

45  . 1 

HUNTSVILLE  HSO  BP 

nBx 

71 

65 

72 

68 

62 

72 

70 

80 

79 

80 

B3 

87 

87 

85 

83 

69 

67 

56 

60 

70 

75 

76 

76 

80 

68 

58 

61 

80 

71 

64 

67 

72  .3 

63 

55 

SB 

62 

62 

58 

60 

63 

52 

46 

44 

38 

44 

46 

49 

57 

S3 

50 

53 

S  1 

S3 

43 

42 

52  .8 

HOULTON  2 

MBX 

77 

72 

74 

74 

70 

70 

69 

80 

81 

84 

85 

90 

89 

87 

83 

78 

65 

58 

62 

72 

79 

78 

7B 

81 

75 

56 

62 

81 

70 

66 

70 

74  .7 

57 

60 

64 

57 

48 

43 

46 

47 

56 

55 

48 

45 

50 

49 

49 

36 

52  .0 

nUSCLE  SHOBLS  Ffifl 

BP 

MAX 

73 

68 

69 

70 

63 

72 

67 

80 

79 

82 

85 

87 

87 

84 

86 

69 

65 

55 

62 

72 

78 

78 

78 

82 

62 

61 

60 

78 

71 

63 

69 

72.7 

58 

42 

56 

58 

61 

53 

49 

52 

55 

59 

59 

59 

61 

51 

43 

4  3 

47 

59 

49 

45 

4  2 

50 

5 1 

39 

36 

49.8 

NEH  MBRKET  2 

HBX 

niN 

RED  BBT 

MAX 

76 

69 

73 

72 

69 

71 

70 

80 

87 

85 

87 

89 

87 

8S 

83 

78 

66 

64 

65 

73 

79 

78 

78 

82 

77 

64 

77 

77 

71 

76 

76.3 

niN 

63 

46 

41 

49 

58 

57 

62 

64 

63 

56 

57 

60 

63 

61 

60 

64 

59 

49 

37 

38 

44 

47 

51 

61 

54 

47 

52 

41 

4  1 

43 

40 

52  .5 

RUSSELLVILLE  2 

MBX 

83 

73 

65 

72 

74 

65 

71 

67 

81 

82 

85 

87 

89 

89 

85 

84 

68 

65 

59 

63 

73 

78 

77 

76 

82 

65 

61 

61 

80 

71 

63 

74  .0 

■  • 

55 

55 

55 

60 

47 

33 

40 

42 

4  3 

54 

4  7 

4  J 

47 

50 

43 

33 

47  .6 

flPPBLBCHIBN 

HOUNTBINS 

02 

BLBERTVILLE  2  SE 

MBX 

76 

65 

70 

66 

61 

62 

67 

76 

78 

80 

82 

85 

87 

85 

80 

77 

66 

59 

57 

69 

76 

77 

77 

80 

78 

75 

62 

77 

78 

65 

67 

72.9 

57 

60 

65 

57 

47 

38 

39 

39 

5  3 

54 

SS 

SO 

50 

53 

56 

46 

42 

52  .6 

BlRniNGHBn  HSO  BP 

MBX 

74 

69 

73 

64 

60 

70 

72 

81 

81 

83 

84 

87 

B8 

86 

84 

71 

71 

57 

62 

70 

75 

76 

78 

80 

79 

SB 

6S 

80 

60 

68 

69 

74.0 

56 

60 

67 

56 

45 

56 

54 

SB 

45 

53.0 

GUNTERSVILLE 

MBX 

68 

67 

70 

68 

66 

70 

69 

81 

87 

86 

85 

84 

75 

68 

63 

60 

70 

76 

7B 

78 

81 

BO 

79 

79 

75 

68 

66 

74.0 

SB 

59 

58 

57 

61 

65 

55 

SO 

39 

43 

46 

50 

56 

SS 

48 

54 

53 

56 

4  9 

53.2 

ONEONTB 

MAX 

81 

72 

66 

72 

55 

60 

69 

70 

Bl 

81 

84 

83 

87 

BS 

BS 

84 

69 

68 

55 

60 

70 

77 

75 

78 

81 

79 

56 

63 

81 

79 

65 

73.6 

5 1 

53 

58 

52 

50 

53 

55 

57 

SI 

52 

57 

64 

49 

38 

32 

35 

39 

40 

45 

49 

49 

S 1 

50 

S3 

45 

37 

49  .0 

SfllNI  BE'RNBRD 

MAX 

82 

72 

66 

72 

70 

62 

71 

68 

81 

82 

83 

84 

88 

86 

86 

84 

69 

67 

55 

62 

70 

75 

76 

77 

80 

73 

56 

63 

80 

74 

65 

73.5 

46 

46 

34 

37 

50 

52 

55 

58 

47 

48 

47 

49 

53 

49 

SO 

56 

59 

44 

35 

3 1 

32 

35 

36 

4  ] 

46 

46 

46 

45 

46 

4  I 

32 

44  .9 

SBNO  ni  suBsra  bu 

MAX 

79 

69 

65 

68 

65 

61 

68 

69 

79 

78 

80 

82 

BO 

Bl 

84 

82 

71 

6B 

52 

57 

68 

74 

75 

76 

77 

78 

57 

72 

76 

76 

66 

72.0 

MIN 

5b 

51 

42 

44 

54 

52 

57 

63 

51 

SI 

51 

62 

57 

54 

59 

60 

63 

47 

36 

34 

34 

38 

42 

52 

54 

52 

53 

53 

S4 

44 

42 

SO. 4 

SCOITSBORO 

MAX 

81 

66 

57 

71 

70 

62 

74 

66 

79 

80 

83 

86 

85 

87 

89 

88 

So 

65 

69 

72 

78 

81 

81 

82 

58 

60 

80 

73 

66 

74.7 

MIN 

51 

47 

41 

42 

49 

53 

56 

60 

51 

50 

50 

51 

55 

49 

49 

53 

41 

33 

35 

35 

37 

41 

4S 

47 

52 

48 

SI 

44 

33 

46. S 

VBLLEr  HEBO 

MAX 

78 

66 

64 

68 

65 

60 

73 

69 

79 

80 

83 

85 

86 

BS 

87 

83 

71 

69 

51 

57 

68 

76 

77 

78 

80 

78 

57 

75 

75 

78 

63 

73.0 

■          ■  * 

MIN 

57 

54 

41 

4  1 

52 

54 

59 

62 

61 

48 

48 

51 

SI 

51 

SI 

52 

63 

48 

41 

32 

32 

37 

37 

44 

49 

53 

52 

55 

S4 

38 

35 

4B.2 

UPPER  PL  BINS 

03 

BLICEVILLE 

MAX 

79 

72 

75 

61 

63 

69 

71 

83 

85 

87 

89 

90 

88 

88 

90 

69 

65 

68 

74 

79 

79 

81 

82 

63 

85 

BS 

77.3 

69 

59 

60 

55 

53 

52 

39 

BRNKHEBO  LOCK  BNO 

OBM 

MAX 

33 

76 

70 

76 

65 

64 

70 

72 

80 

84 

86 

87 

88 

89 

88 

BS 

70 

69 

60 

65 

71 

71 

79 

75 

83 

77 

SB 

67 

83 

81 

68 

75. 5 

46 

46 

4  3 

46 

55 

54 

56 

66 

55 

56 

57 

55 

55 

57 

59 

60 

60 

48 

CENIREVILLE  HSUO 

MAX 

75 

75 

70 

73 

67 

62 

67 

72 

82 

83 

83 

85 

87 

88 

86 

84 

74 

69 

63 

65 

72 

76 

77 

81 

Bl 

BO 

58 

72 

BO 

82 

66 

75. 4 

S9 

42 

54 

49 

6 1 

66 

52 

S7 

S9 

58 

61 

62 

47 

CLBNION 

MBX 

77 

72 

73 

74 

64 

61 

71 

73 

B2 

84 

85 

85 

89 

89 

85 

86 

75 

68 

65 

65 

73 

77 

78 

80 

82 

61 

76 

83 

84 

71 

76.3 

60 

57 

42 

45 

50 

52 

56 

6 1 

56 

5 1 

52 

54 

57 

56 

56 

60 

64 

46 

51 

DOUBLE  SPRINGS 

MBX 

79 

68 

63 

67 

68 

62 

67 

66 

75 

76 

80 

81 

83 

85 

82 

82 

67 

65 

56 

61 

69 

75 

75 

76 

80 

67 

55 

61 

77 

73 

64 

71  .  1 

56 

58 

58 

61 

58 

46 

49 

51 

42 

*^ 

49.0 

FBTEITE 

MBX 

84 

7S 

73 

75 

65 

66 

6B 

71 

B3 

85 

86 

92 

89 

90 

85 

69 

69 

69 

67 

76 

80 

82 

80 

85 

70 

59 

61 

84 

BS 

68 

76.4 

SB 

58 

69 

51 

4B 

42 

46 

51 

51 

SO 

50 

49.0 

MBLErvlLLE  3  NE 

MAX 

75 

71 

69 

70 

65 

68 

68 

78 

78 

80 

83 

85 

86 

84 

81 

78 

65 

62 

61 

69 

74 

75 

75 

79 

75 

57 

61 

78 

73 

65 

66 

72.7 

55 

3B 

34 

SO 

55 

46 

50 

53 

52 

54 

SS 

51 

39 

HBHILTON  3  S 

MAX 

83 

75 

67 

72 

68 

66 

68 

69 

80 

81 

84 

B6 

89 

88 

86 

84 

67 

6S 

60 

63 

73 

78 

77 

79 

83 

62 

61 

64 

81 

78 

66 

74.3 

50 

55 

56 

55 

SS 

60 

47 

50 

SO 

46.8 

JASPER  4  N 

MBX 

80 

73 

67 

67 

67 

64 

70 

69 

76 

78 

80 

83 

87 

87 

86 

84 

71 

67 

59 

64 

70 

75 

76 

78 

81 

73 

60 

65 

81 

78 

65 

73.6 

56 

55 

SS 

59 

63 

SO 

SO 

SO 

50 

48 

48 

46 

48. 6 

PRBTT»ILLE 

MBX 

74 

71 

75 

73 

66 

64 

72 

74 

76 

75 

82 

84 

78 

88 

87 

88 

76 

70 

70 

66 

74 

77 

76 

66 

68 

78 

78 

76 

75.1 

66 

60 

55 

56 

58 

59 

64 

65 

38 

39 

50 

SI 

52 

S4 

61 

59 

54.0 

rHORSBT  EXP  SIfltlON 

MBX 

77 

72 

73 

74 

67 

69 

72 

81 

63 

83 

BB 

B7 

87 

BB 

85 

81 

75 

72 

64 

71 

77 

77 

80 

82 

80 

75 

73 

75 

82 

77 

69 

77.2 

63 

57 

43 

58 

57 

SB 

64 

60 

45 

55 

56 

55 

48 

42 

52. B 

ruSCHLOOSB  FBB  BP 

MBX 

78 

70 

74 

66 

63 

70 

72 

82 

B3 

84 

85 

BB 

89 

86 

85 

72 

6B 

63 

65 

73 

76 

77 

81 

82 

77 

60 

66 

81 

70 

83 

72 

75.5 

MIN 

65 

50 

42 

57 

59 

61 

66 

59 

54 

54 

56 

60 

61 

61 

60 

68 

SS 

49 

41 

39 

41 

44 

4B 

S7 

SS 

SS 

54 

54 

44 

55 

39 

53.6 

ruSCBLOOSB  DL IVER 

OBn 

MAX 

79 

76 

70 

75 

67 

63 

70 

73 

83 

83 

84 

86 

89 

88 

88 

88 

71 

69 

61 

65 

72 

77 

78 

81 

82 

7B 

SB 

66 

83 

82 

69 

75. 9 

MIN 

59 

57 

44 

46 

57 

47 

54 

57 

60 

60 

61 

60 

63 

61 

47 

41 

40 

41 

42 

45 

49 

57 

55 

52 

54 

54 

52 

39 

SI  .9 

VERNON 

MBX 

81 

75 

SB 

72 

67 

68 

67 

71 

79 

80 

B3 

87 

BB 

B7 

85 

83 

69 

62 

60 

64 

71 

76 

77 

79 

B2 

6S 

60 

67 

79 

80 

67 

74.2 

MIN 

54 

48 

39 

42 

49 

56 

SB 

63 

49 

SO 

S2 

54 

SB 

57 

SB 

60 

61 

44 

35 

33 

39 

41 

42 

49 

S6 

50 

SO 

50 

55 

45 

34 

49.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 


5 


DRILY  TEMPERflTURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

0 
<z 
a: 

1 

2 

r 
0 

6 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

I  7 

1  6 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

2  7 

£.0 

3 1 

cc 

. 

ESSIERN  VBLLET  04 

nUNlSTON  FHfl  np 

nsx 

MIN 

71 
64 

69 
5 1 

70 
44 

66 
54 

60 
53 

76 
59 

73 
65 

83 
60 

82 
56 

85 
52 

86 
55 

87 

57 

89 
59 

88 
58 

87 
59 

76 
65 

71 
57 

60 
44 

62 
40 

70 
37 

77 
38 

79 
4  1 

80 
49 

82 
52 

81 

51 

61 
58 

70 
56 

76 
60 

79 
56 

67 
45 

69 
43 

75.2 
52-8 

CBLERP  2  SH 

MBX 
MIN 

88 
S8 

79 
64 

78 
43 

70 
55 

67 
58 

70 
52 

73 
64 

82 
73 

84 

SB 

86 
58 

85 
61 

91 
57 

92 
61 

86 
58 

65 
58 

80 
65 

76 
61 

72 
45 

66 
35 

73 
34 

80 
40 

82 
42 

83 
53 

84 

52 

83 
54 

80 
52 

75 
56 

83 
56 

81 
54 

78 
47 

76 
34 

79.6 
53.5 

CENTRE  S  SH 

MBX 
MIN 

82 
64 

69 
56 

71 
44 

72 
54 

67 
53 

61 
56 

72 
59 

72 
65 

64 

56 

82 
51 

64 

55 

86 
58 

89 
57 

87 
54 

89 
55 

88 

57 

74 

65 

68 
52 

58 
39 

62 
35 

70 
31 

78 
40 

BO 
42 

81 
48 

83 
49 

82 

55 

70 
56 

75 
55 

77 
56 

80 
48 

70 
39 

76.2 
52.0 

CMILOERSBURG  HIR  PLBNI 

MBX 
MIN 

82 
65 

72 
57 

74 
43 

73 
55 

63 
54 

74 
58 

74 

63 

64 

69 

BS 
57 

85 
52 

87 
52 

90 
56 

90 
59 

88 

53 

68 

56 

85 
65 

76 
64 

76 
48 

64 

40 

73 
35 

79 
36 

81 
36 

83 
46 

85 
49 

85 
46 

80 
57 

74 
56 

82 
54 

82 
55 

73 
49 

71 
35 

79.4 

52.3 

OflOSOEN  5TEBM  PLBNT 

MBX 
MIN 

79 
57 

68 

55 

67 
43 

71 
43 

64 

55 

59 
56 

67 
55 

68 
52 

62 
SS 

81 

52 

84 

S3 

86 

55 

88 
59 

82 
54 

68 
54 

86 
SB 

72 
65 

69 
50 

57 
41 

61 
36 

71 
39 

78 
38 

79 
44 

79 
48 

SO 
50 

82 
51 

59 
54 

63 
54 

77 
56 

78 
49 

66 
41 

73.9 
51  .1 

PELL  ClTt  1  NNE 

MBX 
M  1  N 

80 
56 

80 

55 

68 
42 

70 
42 

63 
53 

59 
52 

71 
57 

73 
62 

BO 
55 

82 
50 

82 
50 

84 

52 

85 
57 

83 
52 

85 
52 

83 
55 

74 

64 

70 
50 

58 
36 

61 
35 

68 
35 

74 

36 

76 
38 

78 
4S 

79 
47 

80 
49 

58 
54 

66 
52 

78 
53 

79 
47 

68 
34 

74  .0 
48  .9 

STLBCnuGB  4  NE 

MBX 
MIN 

76 
65 

73 
SB 

72 
40 

66 
56 

62 
53 

75 
58 

74 
64 

82 
68 

83 
52 

86 

50 

66 
52 

86 

55 

88 
58 

87 
52 

86 

55 

77 
65 

72 
64 

66 
49 

63 
37 

72 
34 

79 
36 

80 
38 

80 
37 

84 

51 

83 
46 

76 
42 

74 

57 

78 

55 

81 
52 

71 

SO 

69 
39 

77.1 
51  .3 

rBLLHOEGB 

■          ■  ■ 

MBX 
MIN 

76 
59 

74 

60 

76 

70 
46 

72 
39 

77 
52 

75 
58 

79 
59 

B2 

83 

85 
47 

88 
49 

86 
49 

88 
45 

85 
49 

85 
57 

67 

66 

67 
35 

70 
36 

78 
4  1 

80 
36 

74 
46 

86 
45 

85 
43 

75 
42 

71 
53 

78 

52 

83 
49 

71 
42 

66 
36 

77.4 
47.1 

PIEDMONT  PLBIEBU  OS 

BLEXBNOER  C I TT 

MBX 
MIN 

82 
63 

70 
60 

73 
45 

71 
50 

65 
52 

61 
54 

75 
60 

73 
65 

83 
56 

84 

52 

65 
54 

87 
58 

90 
60 

90 
57 

89 

57 

86 
60 

78 
67 

70 
48 

63 
36 

55 
36 

74 

38 

79 
40 

60 
42 

8] 
51 

83 
SO 

83 
55 

65 
59 

76 
60 

82 
56 

82 
51 

73 
4  1 

77.4 
52.7 

BSMLBNO 

MBX 
MIN 

80 
58 

70 
56 

y 

'44 

64 

53 

61 
50 

75 
57 

71 
64 

60 
67 

80 
53 

81 
50 

84 

S3 

85 
56 

86 
60 

84 
54 

86 
57 

76 
64 

70 
61 

61 
46 

60 
35 

70 
35 

77 
37 

77 
4  1 

75 
47 

80 

51 

79 
53 

70 
54 

74 

52 

84 

63 

80 
60 

79 
48 

62 
34 

75.1 
52  .0 

CB«P  MILL   2  NH 

MBX 
MIN 

81 
60 

70 
56 

73 
43 

70 
45 

69 
45 

61 
50 

78 
58 

74 

66 

84 

58 

83 
50 

84 

50 

85 
52 

86 
55 

88 
54 

87 
55 

85 
57 

80 
62 

72 
45 

52 
32 

63 
33 

70 
34 

77 
35 

78 
37 

79 
48 

80 
48 

81 
48 

68 

55 

75 
55 

79 
53 

81 
50 

71 
36 

76.6 
49.2 

HEFL IN 

MAX 
MIN 

78 
50 

72 
48 

70 
4  1 

66 
43 

66 
48 

60 
52 

74 

56 

70 
SB 

78 
50 

79 
47 

81 
48 

85 
49 

86 
54 

88 
51 

88 

52 

80 
55 

73 
55 

68 
47 

59 
34 

60 
32 

70 
32 

75 
33 

78 
34 

80 
42 

82 
45 

80 
47 

62 
53 

71 
52 

75 
52 

75 
47 

57 
32 

74.1 
45.4 

LBf BTETIE 

MBX 
MIN 

78 
65 

75 
57 

70 
45 

64 

55 

58 
49 

76 
56 

74 

65 

85 

62 

85 

56 

65 
52 

66 
52 

89 

57 

88 

60 

87 
58 

86 

59 

80 
62 

73 
63 

65 
46 

65 
36 

72 
37 

79 
38 

79 
43 

80 
50 

81 

S3 

B2 
51 

74 

56 

75 
57 

80 
59 

82 
53 

73 
49 

69 
40 

77.3 
52.9 

MBRT IN  OBM 

MBX 
MIN 

71 
61 

71 
50 

70 
53 

63 
52 

64 

58 

75 
60 

73 
66 

83 
61 

80 
55 

79 
54 

82 

56 

85 
60 

86 
68 

87 
58 

85 
65 

78 
65 

73 
49 

63 
42 

63 
39 

68 
44 

76 
42 

79 
51 

80 

52 

78 
52 

79 
60 

68 
61 

78 
59 

78 
56 

81 
54 

70 
44 

69 
45 

75.3 
54.3 

OPEL  1KB 

MBX 
M  I  N 

81 
62 

72 
59 

74 
49 

69 
50 

65 
S3 

61 
53 

76 
59 

73 
67 

83 
58 

84 

52 

83 
53 

85 
54 

89 
54 

87 
55 

86 
57 

85 
58 

76 
63 

74 
48 

70 
38 

64 

36 

70 
36 

77 
38 

81 
44 

80 
45 

80 
49 

BO 
51 

77 
54 

80 
59 

61 

57 

82 
52 

72 
45 

77.3 
51.9 

ROCKFORO  2  NNH 

MBX 
MIN 

80 
6Q 

74 

58 

72 
42 

72 
45 

64 

50 

61 
51 

73 
SB 

72 
66 

82 
57 

62 
54 

85 
54 

85 
58 

88 
60 

88 

57 

85 
57 

84 

58 

76 
65 

70 
44 

64 

37 

64 

37 

71 
37 

77 
40 

78 
43 

78 
49 

82 
S3 

82 
56 

62 
56 

77 
58 

81 
54 

82 
48 

70 
40 

76.2 
51  .7 

ROCK  MILLS 

■          ■  ■ 

MBX 
MIN 

84 

60 

83 
58 

74 
47 

70 
52 

63 
50 

60 
52 

75 
58 

74 

66 

82 
53 

85 
49 

65 
50 

86 
54 

88 

56 

87 
53 

87 
52 

85 
59 

79 
65 

73 
45 

62 
34 

63 
34 

73 
34 

78 
35 

78 
43 

80 
42 

62 
47 

83 
52 

69 
56 

78 
54 

77 
52 

82 
50 

72 
38 

77  . 3 
50.0 

PRBIRIE  06 

OPTION   1  N 

MRX 
MIN 

78 
68 

78 
60 

72 
44 

75 
50 

65 
57 

68 
58 

74 

62 

75 
71 

84 

60 

84 

56 

85 
56 

87 
56 

88 
62 

89 
64 

87 
63 

88 
66 

75 
65 

71 
51 

67 
42 

68 
4  1 

79 
42 

79 
46 

79 
45 

82 
62 

82 
56 

81 
58 

59 
57 

69 
56 

83 
61 

83 

53 

72 
45 

77.6 
55.9 

OEMOPOL IS  LOCK  BNO  DBM 

MBX 
MIN 

75 
64 

77 
61 

70 
47 

73 
45 

66 
58 

62 
56 

68 

60 

73 
66 

83 
59 

63 
55 

83 
54 

86 
56 

87 
59 

88 
6 1 

87 
62 

86 
66 

74 

63 

70 
50 

64 

42 

67 
4  1 

72 
41 

76 
42 

77 
45 

82 
54 

83 
56 

78 
55 

SB 
54 

69 
53 

83 
54 

81 

52 

69 
45 

75.9 
54.1 

CaiNESVILLE 

MBX 
MIN 

77 
62 

77 
55 

71 
42 

73 
42 

61 
56 

61 
57 

68 
60 

72 
66 

64 

55 

63 
54 

83 

55 

67 
57 

88 

60 

87 
6 1 

68 

6 1 

84 

62 

72 
62 

68 
48 

54 
42 

66 
4  1 

73 
4  1 

78 
44 

77 
46 

62 
53 

82 
58 

72 
54 

58 
54 

67 

52 

81 

55 

82 
49 

70 
40 

75  .4 

53.0 

GREENSBORO 

MBX 
MIN 

76 
67 

69 
57 

73 
44 

64 

58 

62 
56 

68 
59 

74 

66 

81 
67 

81 
SB 

82 
55 

85 
56 

88 
59 

88 
62 

87 
62 

86 
62 

75 
59 

63 

63 
40 

66 
39 

72 
39 

75 
42 

78 
48 

80 
54 

82 
60 

79 
SS 

77 
60 

78 
60 

81 
58 

62 
60 

69 
51 

72 
45 

76.1 
55.3 

MBTNEVILLE 

MBX 
M  1  N 

80 
65 

81 
62 

75 
44 

75 
45 

62 
53 

62 
53 

72 
61 

75 
69 

85 
60 

85 
56 

83 
55 

85 
55 

86 

57 

88 
60 

86 
59 

86 
62 

77 
66 

70 
50 

67 
43 

66 
39 

72 
39 

76 
40 

76 
42 

80 

52 

82 
49 

82 
50 

68 
o8 

75 
55 

81 

55 

82 
S3 

73 
44 

77.2 
53.3 

L IVINGSION  2  SM 

MAX 
M  1  N 

75 

70 

69 

74 

67 
52 

67 
54 

72 
60 

80 

84 

62 

85 

87 
53 

88 
54 

88 
55 

83 
55 

77 
60 

73 
SB 

71 
43 

68 
34 

72 
32 

77 
35 

76 
39 

76 
46 

81 
52 

83 
51 

77 
49 

69 
51 

81 

84 

84 

75 

77.3 

MBRION  JUNCTION  2  NE 

MBX 
MIN 

78 
65 

76 
61 

71 
42 

73 
42 

65 
53 

63 
55 

69 
61 

73 
68 

82 
57 

83 

55 

83 
55 

84 

55 

86 

57 

89 
62 

66 
60 

87 
60 

75 
63 

70 
48 

85 
40 

65 
38 

71 
38 

76 
39 

77 
42 

81 

52 

81 
53 

82 
52 

61 
55 

74 

55 

82 
58 

83 
51 

70 
43 

76.2 
52.7 

niNTER  3  NH 

MBX 
MIN 

77 
67 

75 
63 

77 
45 

73 
46 

72 
50 

73 
SI 

70 
62 

73 
69 

61 
59 

81 
SB 

75 
65 

68 
SO 

65 
44 

64 
42 

70 
43 

73 
43 

75 
46 

79 
55 

80 

57 

80 
57 

63 
57 

73 
57 

80 
60 

80 

53 

70 
46 

73.9 
53.8 

nONTCOHERr  HSO  BP 

MBX 
MIN 

77 
69 

78 
56 

77 
50 

67 
59 

66 
58 

76 
64 

77 
70 

86 
68 

86 
65 

65 
61 

86 
60 

88 
63 

89 
66 

89 
64 

89 
63 

80 

70 

75 
61 

69 

51 

69 
48 

73 
45 

78 
47 

80 
46 

83 
56 

83 
59 

83 
55 

71 
62 

78 
63 

84 

62 

66 
61 

75 
53 

73 
49 

79.2 
58.9 

SELMB 

MBX 
MIN 

77 
67 

76 
64 

76 
46 

72 
62 

62 
56 

72 
56 

75 
67 

84 

66 

65 
61 

83 
SB 

86 
57 

88 

59 

89 
63 

86 
64 

88 
64 

64 

66 

71 
68 

69 
52 

67 
44 

73 
42 

77 
43 

79 
45 

83 
54 

83 
59 

82 
54 

79 
60 

77 
54 

84 

61 

84 

60 

78 
53 

72 
45 

78.7 
57.1 

UNION  SPRINGS  4  S 
. 

MBX 
MIN 

62 
60 

73 
60 

75 
46 

74 
49 

62 
50 

63 
53 

76 
59 

75 
67 

80 
61 

82 
60 

82 
56 

63 
56 

86 
60 

90 
60 

87 
59 

86 
60 

82 
61 

72 
51 

64 
41 

63 
40 

69 
40 

75 
40 

76 
45 

81 

52 

82 
51 

81 

53 

78 
56 

80 
57 

81 

56 

83 
54 

74 
45 

77  . 3 
53.5 

COBSIBl   PLBIN  07 

BNOBLUSIB   1  NU 

nnx 
niN 

82 
65 

74 

62 

74 
46 

76 
46 

64 
49 

65 
55 

76 
65 

74 

69 

65 
61 

84 
54 

83 
53 

84 

53 

65 
55 

86 

55 

85 
58 

86 
60 

79 
65 

72 
52 

67 
46 

65 
38 

73 
38 

73 
39 

75 
4  1 

80 
51 

79 
49 

81 
50 

75 
54 

78 
54 

80 
53 

80 
SO 

70 
45 

77.2 
52-6 

BTMORE 

MBX 
MIN 

84 

68 

80 
65 

76 
49 

78 

55 

66 
58 

68 
59 

75 
64 

77 
70 

87 
53 

87 
59 

85 
58 

85 
60 

B7 
61 

87 
61 

87 
65 

86 
68 

75 
64 

75 
55 

74 
45 

75 
43 

75 
45 

78 
47 

79 
56 

80 
62 

84 
54 

85 
60 

BS 

57 

78 
58 

84 

61 

84 

59 

74 

SI 

80.0 
58. 1 

BEBTRICt   1  E 

MBX 
MIN 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTES 

FOLLOHING  S 

TBTION  INDEl 

7 


DRILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRBNILET 

MBX 

84 

72 

75 

77 

53 

65 

74 

75 

87 

85 

68 

90 

88 

89 

79 

7  I 

68 

67 

73 

77 

79 

83 

84 

84 

8 1 

63 

82 

6 1 

78  .5 

MIN 

66 

62 

45 

47 

54 

56 

63 

59 

61 

54 

53 

56 

S7 

59 

63 

52 

45 

38 

38 

39 

42 

49 

49 

49 

58 

S4 

55 

54 

42 

52.9 

BREHTON  3  SSE 

HBX 

78 

77 

77 

74 

55 

76 

76 

87 

87 

65 

86 

86 

66 

67 

89 

61 

75 

7 1 

70 

75 

77 

60 

84 

84 

84 

76 

79 

83 

79.5 

MIN 

64 

59 

44 

58 

54 

53 

56 

69 

61 

55 

55 

54 

55 

57 

61 

64 

65 

52 

44 

42 

41 

41 

52 

59 

48 

57 

59 

54 

54 

59 

43 

54  .9 

CnHDEN  3  NH 

MBX 

76 

75 

72 

75 

64 

69 

75 

83 

84 

82 

84 

65 

87 

86 

87 

75 

7  1 

68 

67 

72 

?S 

77 

82 

81 

82 

5 1 

8 1 

62 

70 

76.6 

MIN 

64 

61 

44 

44 

54 

53 

60 

65 

59 

55 

55 

55 

57 

60 

60 

61 

63 

SO 

41 

41 

40 

43 

46 

S4 

55 

54 

55 

56 

59 

54 

44 

53  .6 

CHHTOM  3  N 

MBX 

75 

79 

75 

75 

66 

66 

75 

84 

86 

88 

86 

87 

89 

68 

85 

6 1 

73 

70 

70 

75 

79 

78 

65 

62 

83 

78 

62 

8  3 

75 

79.2 

MIN 

60 

55 

39 

48 

51 

52 

50 

63 

55 

52 

S2 

55 

56 

55 

50 

53 

57 

45 

38 

33 

37 

41 

47 

57 

52 

51 

SO 

52 

55 

50 

46 

51.3 

CLnrTON 

MBX 

79 

78 

75 

73 

70 

65 
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1  Q  n  T 

08 

MOBILE 

9 

n 

9 

RR 
0  0 

I  J 

1  9 

1  c. 

5P 

5P 

H 

ROYAL  ERVES 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1  ou  / 

07 

GENEVA 

5 

J  i 

1  1 
1  1 

RQ 
Do 

t^R 

9  ^  n 
^  0  u 

7A 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

01 

COLBERT 

12 

4  4 

R7 
0  / 

oU 

4  70 

C 

TVR-462 

COLL INSVILLE 

1  Q  y|  Q 

02 

DE  KALB 

7 

A 
J  4 

1  c 
1  0 

Ri^ 
OD 

7Rn 
/  0  u 

5P 

R  0  HEARD 

CORDOVA 

1  y  4  u 

03 

WALKER 

2 

J  J 

**  0 

R7 
0  / 

1  1 
1  i 

0  J  *♦ 

7A 

MRS  CLRRICE  E  GRESHAM 

COTTONTON 

1  Q  "7  j1 
I  d  /  4 

07 

RUSSELL 

4 

no 

Ud 

R^ 
0  0 

n  A 
u  4 

9  1  7 

7A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

26 

88 

23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DRDEV ILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

49 

85 

45 

630 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

DRDEVILLE  2 

^  i  d  4 

05 

TRLLfiPOOSR 

1  1 

0  u 

0  0 

A 

7  "^n 

/  jU 

c 

RUFUS  P.  PLESS 

DAUPHIN   ISLRNO  2 

2  1  72 

08 

MOBILE 

9 

jU 

1  A 
1  *i 

0  0 

u 

R 
0 

8R 

8A 

c 

H 

DAUPHIN   ISLRND  SER  LRB 

DRYTON   I  N 

2188 

OS 

MRRENGO 

1  3 

^9 

9  9 

0  / 

^p 

JO 

9  n 

7fi 

7A 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTR 

2235 

05 

CLRY 

1  1 

J  J 

9K 

□  0 

^  9 

1  n  "^n 
1  U  oU 

7A 

WILLIRM  H  EVRNS 

DEMOPOLIS  LOCK  RNO  DAM 

2245 

06 

MRRENGO 

13 

J  C 

^  1 

P  "7 

ou 

1  no 

6fl 

6A 

5R 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

q  t 

1  9 

P  ^ 

9  1 
c  1 

JUU 

c 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2  386 

03 

WINSTON 

2 

"3  >l 
J  4 

1  n 
1  U 

PT 
0  / 

9il 

Rnn 
ouu 

7R 

7A 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

3  1 

25 

86 

04 

!  95 

7A 

ARTHUR  C  .  BRUNSON 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

1  3 

33 

15 

87 

48 

252 

7A 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

4  10 

5P 

5P 

CGH 

INACTIVE  4/30/75 

EUFAULA  WILOL IFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8fl 

8A 

EUFAULfl  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7R 

7A 

H 

SRM  P  ROBISON 

FAIRHOPE  2  NE 

281  3 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

RUBURN  UNIV  EXP  STR 

FRLKVILLE    I  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7fl 

7A 

H 

JOHN  M  DUNRWAY 

FAYETTE 

2883 

03 

FRYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7R 

7A 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LRUOERDRLE 

12 

34 

48 

87 

4  1 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  PRYNE 

3043 

02 

DE  KRLB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

8A 

c 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7R 

7A 

H 

MERRILL  J  BEARD 

GADSDEN  STERM  PlRNT 

3154 

04 

ETOWRH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6R 

6A 

H 

GADSDEN  STEAM  PLRNT 

GRINESVILLE 

3160 

05 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7A 

7A 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GRRDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

5 

31 

02 

85 

51 

1  10 

7fl 

7A 

H 

J  R  BELL 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOHING  STPTION  INDEX 
1  1 


STATION  INDEX 


OLOBRMO 
OCTOBER 


1975 


O  T  O  T  T  r>  K  1 

b  T  R 1  I uN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

CuUN  1  Y 

o 

CE 

z 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 

o 

a 
> 

LU 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

n  D  c  r  D  \/  P  D 
UbbtKVtK 

PRECIP. 

SPECIfiL 
(SEE  NOTES  1 

GEORG  I  flNNR 

3271 

07 

BUTLER 

6 

3  1 

38 

86 

44 

285 

7R 

T.   E.  MRSON 

GILBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

1  3 

3 1 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

RLTON  G.  LAND 

GORGFIS 

3430 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

1  2 

300 

6R 

RLRBRMR  POWER  CO. 

GREENSBORO 

35  1  1 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

5P 

H 

MRS  WILLIE  J.  RRRINGTON 

GREENV I LLE 

35  1  9 

07 

BUTLER 

6 

3  1 

49 

86 

38 

445 

7A 

7A 

C 

H 

WILLIE  P  CRUTCHFIELD 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

1  2 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

KHUlU    bIHIlUN  WUoV 

GIJNTERSVILLE  TVR 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34 

22 

86 

1  7 

605 

c 

TVR-765 

HflLEYVILLE   3  NE 

3620 

03 

WI NSTON 

2 

34 

I  5 

87 

37 

950 

5P 

5P 

c 

H 

JIM  WRLKER 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

MARION 

1  3 

34 

06 

87 

59 

435 

7A 

7A 

c 

H 

EDDIE  L  .  PERRCE 

HRNCEV 1 LLE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

c 

JRMES  E  MC  CRRVY 

HAYNEV I LLE 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

1  1 

86 

36 

180 

7R 

7R 

H 

DRISY   D  MITCHELL 

HEADLAND 

3761 

07 

HENRY 

5 

3  1 

2  1 

85 

20 

370 

7R 

7A 

GH 

RUBURN  UNIVERSITY 

HEFL  IN 

3775 

OS 

CLEBURNE 

I  1 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

8A 

H 

CITY   OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

3  1 

57 

86 

1  9 

594 

7A 

7A 

H 

CHRRLES  R.  PORTER 

H I GHTOWER 

3842 

05 

CLEBURNl 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  175 

7A 

RRLON  L.  OTTS 

HODGES 

3899 

01 

FRRNKL  I  N 

1  3 

34 

20 

87 

56 

840 

7R 

MHKY    N.  HVtRY 

HUNTSVILLE  WSO  RP 

4064 

01 

MADISON 

12 

34 

39 

86 

46 

524 

M  I  0 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

JRCKSON 

4  193 

07 

CLARKE 

13 

3  1 

30 

87 

52 

220 

8R 

c 

ALLIED  PAPER  INC 

JflCKSONV  I  LLE 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

590 

7A 

c 

MARY   LOU  WILKERSON 

JASPER  4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

I  6 

525 

7A 

7fl 

H 

JAMES  A.  BRITfilN 

JORDRN  DAM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

1  5 

290 

6A 

RLRBRMR  POWER  CO. 

K INSTON 

443  1 

07 

COFFEE 

10 

3  I 

1  4 

86 

1  1 

270 

7A 

FRED  W.  WOOD 

L AF AYE  T  TE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS  MRYMIE  LRNDRUM 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

3 1 

420 

6A 

RLRBRMR  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

MRS.   MRRY   K.  LEE 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

7R 

RUFUS  M .  SEWELL 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

35 

88 

12 

160 

7A 

7R 

H 

B.   B.   WILLIRMSON.  JR. 

LOU  I SV I LLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

3  1 

48 

85 

33 

470 

8R 

JOHN  B.  RRD 

MAGELLA 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

5  1 

554 

7R 

RLRBRMR  POWER  CO. 

MARION  6  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

1  6 

173 

7R 

c 

MRRION  FISH  HRTCHERY 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

1  3 

200 

7A 

7R 

H 

RUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5  1  40 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  2  N 

5 1  72 

05 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

1  8 

86 

0 1 

180 

7R 

HOUSTON  FLOYD 

MEL V  I  N 

5354 

07 

CHOCTAW 

1  3 

3  1 

55 

88 

27 

350 

7R 

ERNEST  H.  LAND 

M I DWAY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

3 1 

490 

c 

RLFREO  5.  ADAMS 

MILSTEAD 

5439 

06 

MACON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

20 1 

8fl 

JAMES  M .  WRLKER 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7R 

7R 

H 

HENRY   J.  YRTE5 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6R 

RLRBRMR  POWER  CO- 

MOBILE  WSO  AP 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

4  1 

88 

1  5 

21  1 

M  I  0 

M  1  D 

c 

H  J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

MONTEVALLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7R 

MURICE  P  JETER  JR 

MONTGOMERY  WSO  AP 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

1  8 

86 

24 

221 

MID 

M  I  D 

c 

H  J 

NRTL   WERTHER  SERVICE 

MOUL  TON 

5625 

0 1 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

1  7 

660 

c 

TVfi-381 

MOULTON  2 

5635 

0 1 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

1  8 

645 

5P 

5P 

H 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

5749 

0  1 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

536 

M  I  D 

M  1  0 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

NEW  MARKET  2 

5867 

0 1 

MADISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

H.   WAYNE   MC  FARLEN 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

35 

2 1  0 

7R 

GRRLRND  THOMPSON 

ONEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7R 

7R 

H 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPEL IKA 

6  1  29 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

BR 

8R 

H 

RADIO  STATION  WJHO 

OZHRK  6  NNW 

62  1  8 

07 

DALE 

5 

3  1 

3  1 

85 

4  1 

470 

5P 

5P 

H 

CHRRLES  H.  CRRROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JRCKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

TVR-69 

PALMERDALE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

44 

86 

4  1 

798 

7R 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL  CITY   1  NNE 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

35 

86 

1  6 

955 

7A 

7  A 

H 

NORMRN  R.  VRUGHN 

PERRYV I LLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5A 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMAN 

6370 

07 

MONROE 

1 

3  1 

35 

87 

1  6 

195 

c 

MRS.   MINTR  EDDINS 

PHENIX   CITY   2  NNW 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

5P 

5P 

H 

PHENIX  CITY  WATER  WORKS 

PICKENSVILLE 

64  1  4 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

1  3 

88 

15 

1  65 

7A 

MRS  GRACE  ONEAL 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

3  1 

53 

87 

00 

230 

7A 

MRS.   EVA  R.  RAY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

MRS.   ENR  C.  PRUL 

P I TTSV  lEW 

5501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7A 

7A 

GH 

FRANK  TURNER 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

5508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7A 

JAMES  E  FISCHER 

PRATTVILLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

29 

86 

29 

295 

8A 

BA 

H 

RflOIO  STATION  WPXC 

RED  BAY 

6805 

01 

FRANKL IN 

1  2 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO 

REFORM 

6847 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

23 

88 

01 

228 

7A 

RAIFORD  C  .   MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COV INGTON 

5 

31 

22 

85 

31 

180 

7A 

JIMMY  W.  WAGES 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERTDALE 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

32 

87 

39 

155 

5A 

6fl 

H 

JOHN  K  LASSITTER 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

1  4 

670 

7A 

7R 

H 

CHRRLES  W.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

<I 

33 

09 

85 

18 

745 

6A 

6A 

H 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKL  I  N 

1  2 

34 

31 

87 

44 

880 

7R 

7H 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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STflTION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  RNO 
TABLES 


OBSERVER 


SflINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTfl  AU 
SAYRE 

SCOTTSBORO 

5ELMA 

SUTTLE 

SYLfiCAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

THOMASV ILLE 

THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAN 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD 

VERNON 

WADLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  6  W 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHATLEY 

WINF lELD  2  SW 


7157 
7207 
72B2 
7304 
7366 
7963 
7999 
8024 
8178 
8209 

8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 

8637 
8648 
8670 
8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


CULLMAN 

OE  KALB 

JEFFERSON 

JACKSON 

DALLAS 

PERRY 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 

PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


34  12 

34  17 

33  43 

34  4  1 
32  25 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


86  47 

85  58 

86  58 

86  03 

87  00 
87  1  1 
86  12 

86  06 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 
85  34 

87  12 

85  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


802 
I  195 
304 
615 
147 
145 
490 
565 
405 
680 

288 
750 
580 
170 
152 
460 
265 
1040 
190 
640 

205 
850 
630 
1  10 
458 
500 
190 
170 
468 


6P 
MID 
7fl 
7A 

7A 
7A 


5P 


5P 


MID 
6P 
7A 
7  A 
7A 
7A 
6P 
6P 
7A 
6P 

6fl 

6A 
MID 
7A 
7fl 
70 
7A 
7A 
7A 

7A 
7A 
7A 
6A 
5P 
7A 
7A 
7A 
7A 


ST  .  BERNARD  COLLEGE 
SAND  MTN  SUBSTATION 
MIRAM  W  PRIDMORE 
RADIO  STATION  WCRI 
ROBERT   J.  CHANDLER 
J.   F.   SUTTLE.  JR. 
CITY  WATER  PLANT 
C.   D.  WEAVER 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 

ALABAMA  POWER  CO. 
TVA-506 

THOMAS  J.  DILLARO 
FED.   AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JERRY  COPE 
JEPTHA  S.  BRANYON 
C  S  H  LUMBER  COMPANY 
WILLIAM  B.  WHEELER 
ALABAMA  POWER  CO. 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
GILBERT   C  YARBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 

INACTIVE  5/31/75 
MRS  ELIZA  J.  BEAROEN 
FLOYD  BUTLER 
MRS  VALMA  G  COLEMAN 
ROBERT  A.  MOORE.  JR. 
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,.  ...  „,  ,hi=  ■statB  mav  be  obtained  bv  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
Sli^r°Sr\o"ann:a?herifrvicl  IffillTelt  jL^'^Addl tion:i%reci"?a?!on''Lra  are^ontained  in  the  •'HOURLV  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near 

^_r^^^SimhJ^-     ""1-=  rr"'  ''^r'sZsonil  "nrgatl;e'5^pa^?ir:r:f''a^eraIrraI?r«.i^r:?irir5i^or6r»F"  ""^n  ^s:^;i::en?arDi??'?aS?^ 

TrlT.ro.i\:\tre.  .TTJ,LnH\tll  ir.llrlll'''lei:Tt.:l  lTn.rs''\V.\ttlll'::Tof  w^d  dfrectloL  anS  speeds  divided  b,  the  nu.ber  of  observations. 

summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

ce  Offices  and  FAA  stations. 

Temperature"  table, 
t  time  of  observation. 

aporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  tne    anowiaii  ana  oiiuw  uu    r  .  - 

rvAonRATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  &raporation  and  Wind  table 

!:f!fSeHi  %nrjr?h- 
Siii£Sra?fJi?rfiL'srf;f?e:?-iin?^frs-c^s^ 

?n  ?ie  snowpacH  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snorand  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

n.n.V  SOIL  TEMPERATURES  table:     Auburn  Agronomy  Farm   :  C-sterfield  sandy  loam     bare.  Slope^ 

iSSE:  ;  SESHb  ±:  .^ie-  sCrun.n-r Pfi-r-?:  -d^mirsonnnermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LAYE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin, 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table'  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable, 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAtfHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;   35?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  12/5/75-860 


U  S  DtPARIMENI  OF  COMMERCt 
NAIIONAl  CUMAIIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE.N  C  28801 


COM  210 


us.  MIL 


THIRD  CLASS 


I 


JUVEMBER   1975       VOLUME   81  NUMBER  11 

Climatological  Data 

ILflBRMR 


TEMPERflTURE  flND  PRE C I P I T RT I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 

BRANTLEY 

88 

DATE 

05 

LOWEST   TEMPERPTURE  : 

HALEYVILLE  3 

NE 

15 

DATE 

27 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION: 

ROBERTDALE 

15-13 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 

CENTREVILLE 

WSMO 

1.19 

GREATEST    1    DAY  PRECIPITATION: 

ROBERTDALE 

8.10 

DATE 

10 

GREATEST   TOTAL  SNOWFALL: 

VALLEY  HEAD 

2.5 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW  OR  ICE: 

VALLEY  HEAD 

2 

DATE 

23 

SUPPLEMENTRL  DRTR 


MIND 
I  SPEED  -  M.P.H. 1 


RELBTIVE  HUnlOITT 
fiVERBGES- 
PERCENT 


STONOORD  OF  TIRE 

CENTRAL 


00  06 


18 


NUMBER  OF  DATS  WITH 
PRECIPITBTION 


BIRMINGHAM  WSO  AP 

HUNTSVILLE  WSO  AP 

10BILE  WSO  AP 

10NTG0MERY  WSO  AP 


0.4 

1  .3 
2.7 
0.6 


5.3 
8.3 
7.8 
6.3 


31 
32< 
23^ 
24 


84 
76 
83 
82 


86 
80 
86 
85 


62 
59 
57 
56 


72 
65 
70 
69 


10 

1  3 
12 
10 


64 


54 


6.0 
6  .  1 
5.0 
5.4 


linOQ    NRTIONHL  OCEflNIC  AND  /ENVIRONMENTAL  DRTfi  /flSHEVILLE.  N.C 

IVOm  atmospheric  administration/  service  / 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  «L«Bfinfi 


SIfll ION 

TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

«  5 

»  o 

a.  E 

a 

X. 

a 
a 

1  1 

s  > 

0-  o 
o  «. 

X 

^ 

UJ 

-* 

UJ 

OEGRCE  OUTS 

NO 

OF 

DSYS 

1  1 
at 

i  ° 

_ 

UJ 

a 

SNOU 

SLEET 

NO. 

OF 

OBYS 

nnx . 

niN. 

a  z 

UJ 

a 

o 

* 

° 

o 

:| 
-  = 

t  ' 

NORTHERN  VALLEY  01 

aTHFM<;  9 
PI  ■  ntno  C 

6 1  -QM 

37 

.  3M 

49 

6M 

78 

9 

20 

15 

475 

0 

0 

1  4 

0 

2 

94 

.  70 

1  2 

0 

RPl  IF    MI  MQ    7  M 

63  '0 

40 

51 

7 

80 

24 

27 

402 

0 

0 

1  I 

0 

3 

33 

1.01 

I  2 

T 

0 

63.9 

40 

.7 

52 

3 

80 

5 

23 

15 

394 

0 

0 

9 

0 

2 

37 

.91 

12 

.0 

0 

4 

2 

0 

F  1  nRFurF 

63. 1M 

M 

81 

B« 

0 

0 

0 

4 

39 

1  .07 

12 

T 

8 

4 

1 

MUNTSVILLE  MSO  BP 

62.B 

42 

.3 

52 

6 

2.3 

78 

3 

27 

26 

376 

0 

0 

6 

0 

3 

59 

-  .29 

.91 

30 

T 

0 

7 

3 

0 

nOULION  2 

64.7 

41 

.3 

S3 

0 

81 

4 

25 

27. 

362 

0 

0 

9 

0 

3 

36 

.92 

30 

T 

0 

7 

3 

0 

KUSCLE  SHOflLS  FRfl  HP 

62  .2 

39 

.5 

SO 

9 

79 

B 

26 

28* 

421 

0 

0 

10 

0 

4 

16 

.66 

1.27 

1  2 

0 

6 

' 

NEM  MARKET  2 

REO  BRT 

65. SM 

41 

.3M 

S3 

4M 

81 

5< 

24 

27 

364 

0 

0 

8 

0 

6 

06 

1  .80 

30 

.0 

7 

6 

2 

RUSSELLVILLE  2 

83  .2 

38 

.0 

50 

6 

80 

9* 

22 

16* 

430 

0 

0 

1 1 

0 

1.04 

.  0 

^ 

51 

8 

1  . 4 

3 

78 

.  I  4 

APPftL  ACH 1 PN 

nOUNTfllNS  02 

Ql  RFR  T  V  1 1  1  F    ">  ^F 

B  [  Rfl  I  NCHAM  HSO  AP  R 

64.9 

43 

.3 

54 

1 

2.0 

82 

S 

26 

25 

349 

0 

0 

7 

0 

1  5 

.43 

2.13 

1  1 

T 

6 

2 

1 

OUNTERSVILLE 

ONEONIB 

64  .6 

39 

.2 

51 

9 

1  .  S 

83 

6 

23 

1 5 

407 

0 

0 

1  2 

0 

3 

72 

.55 

I  .94 

1  2 

0 

6 

2 

1 

SflINT  BERNBRD 

63.3 

34 

.9 

49 

1 

.4 

80 

6- 

20 

16. 

470 

0 

0 

1 6 

0 

3 

46 

-  .93 

.83 

12 

.0 

0 

6 

4 

0 

SBNO  HI  SUBSTfl  BU 

64.1 

41 

.5 

52 

8 

78 

12- 

23 

IS 

374 

0 

0 

9 

0 

3 

1  7 

1  .10 

10 

.5 

6 

3 

1 

SCOTISBORO 

63  .4M 

35 

.9 

49 

7n 

.  1 

83 

6 

2 1 

15 

464 

c 

0 

12 

0 

4 

05 

.23 

1  .92 

1  2 

.0 

6 

* 

1 

VBLLET  MEBO 

62  .8 

36 

.  I 

50 

5 

2  . 4 

80 

9* 

22 

1 5 

44  1 

0 

0 

15 

0 

3 

46 

.65 

.91 

1 2 

2  . 5 

23 

3 

0 

51 

4 

1  .0 

3 

67 

.50 

.  5 

UPPER  PLAINS  03 

Ql  I  PF  V  1 1  1  F 

66  .9 

39 

.  3 

S3 

1 

83 

5 

24 

1 5 

361 

0 

0 

1  0 

0 

1 

61 

-  2.10 

■  65 

2  1 

.0 

0 

* 

2 

0 

BANKHEAO  LOCK  AND  OAM 

6?  ■  9M 

.  9M 

56 

4M 

82 

1  2* 

29 

1 5 

289 

0 

0 

0 

2 

46 

-   1  .65 

.  70 

2 1 

.0 

0 

6 

2 

0 

CEHTREVlLLE  HSnO 

66.2 

41 

.4 

53 

8 

84 

6 

26 

26. 

364 

D 

0 

I  0 

0 

1 

19 

.39 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

CL  AN  T  ON 

67.0 

40 

.9 

54 

0 

1  .7 

82 

12- 

25 

15 

360 

0 

0 

1  2 

0 

2 

95 

-  .83 

1  .60 

13 

.0 

0 

4 

2 

1 

DOUBLE  SPRINGS 

63.0 

40 

51 

7 

79 

I  2 

25 

27. 

401 

0 

0 

10 

0 

2 

85 

1.10 

1  2 

.0 

° 

5 

3 

1 

f  A YE  T  T  E 

65.6 

38 

.  8 

52 

2 

.5 

65 

S 

25 

28. 

394 

0 

0 

1  1 

0 

1 

3  1 

-  2  .70 

.  7 1 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

HQI  F  Y  V  1 1  1  F  NF 

62.1 

36 

.0 

49 

I 

-  1.3 

76 

5- 

15 

27 

471 

0 

0 

13 

0 

4 

6  I 

.35 

.95 

30 

.0 

0 

8 

5 

0 

HAMILTON  3  3 

64.3 

36 

.0 

50 

2 

80 

12» 

22 

28. 

442 

0 

0 

14 

0 

3 

68 

.83 

7 

.2 

0 

6 

4 

0 

JASPER  4  N 

63.1 

37 

.7 

50 

4 

80 

5 

23 

26. 

437 

0 

0 

13 

0 

I 

50 

.59 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

PRATTV ILLE 

63 .  7M 

44 

.0 

53 

9M 

.  5 

78 

5 

27 

1 5 

327 

0 

0 

3 

0 

2 

63 

.96 

1.46 

I  3 

.0 

0 

5 

2 

I 

THORSBY  EXP  STATION 

67.7 

43 

.2 

SS 

5 

82 

1  1  • 

25 

25 

32  1 

0 

0 

9 

0 

2 

73 

1  .25 

12 

.0 

0 

5 

1 

1 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

66.  1 

42 

.2 

54 

2 

1  .4 

83 

4 

27 

27. 

34  1 

0 

0 

9 

0 

2 

78 

-  .90 

.84 

30 

I 

0 

7 

1 

0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

65  .0 

40 

.2 

52 

6 

84 

5 

25 

26 

373 

0 

0 

8 

0 

2 

14 

-  1.75 

.  5 1 

27 

.  0 

0 

7 

1 

0 

VERNON 

63.5 

39 

.  2 

51 

4 

80 

23 

27. 

414 

0 

0 

12 

0 

5 

64 

1  .51 

1  2 

.0 

□ 

6 

5 

3 

u  1  ■  1  o  I  un 

52 

6 

.  6 

2 

72 

-  1.17 

T 

EBSIERN  VBLLET  04 

BNNISTON  FBB  BP 

67.2 

43 

.0 

55 

I 

84 

1  1 

26 

15 

325 

0 

0 

9 

0 

3 

02 

.97 

30 

T 

I 

23 

5 

3 

0  " 

CBLERB  2  SH 

69.1 

42 

.9 

56 

0 

85 

S 

24 

25 

321 

0 

0 

10 

0 

2 

54 

-   1  .26 

1  .63 

12 

.0 

0 

3 

1 

1 

CENTRE  5  SM 

66.1 

41 

.  1 

53 

6 

83 

9 

24 

15 

356 

0 

0 

7 

0 

2 

82 

.88 

12 

0 

6 

2 

0 

CHIL0ERS8URC  HIR  PLBNT 

69  .6 

4  I 

.  9 

55 

8 

85 

I  1  * 

25 

25. 

317 

0 

0 

9 

0 

1 

73 

-   1  .81 

.73 

1  2 

.0 

0 

5 

2 

0 

GflOSOEN  STEBfl  PLANT 

64  .4 

41 

.2 

52 

8 

1  .9 

84 

9 

27 

15 

381 

0 

0 

9 

0 

2 

63 

-  1.15 

.73 

12 

.0 

0 

7 

3 

0 

PELL  CITY   1  NNE 

65.2 

37 

.3 

5  1 

3 

82 

12 

23 

16 

421 

0 

0 

1  3 

0 

2 

1  8 

.65 

21 

.0 

0 

7 

2 

0 

STLBCBUGB  4  NE 

68 . 2 

4  3 

■  0 

55 

6 

84 

5 

25 

25. 

318 

0 

0 

9 

0 

3 

43 

1  . 72 

I  2 

.  0 

0 

6 

3 

1 

TBLLfiOEGB 

68 . 9 

39 

.6M 

54 

3M 

1  . 9 

85 

8 

352 

c 

0 

8 

0 

.  90 

1  2 

.  0 

0 

4 

2 

0 

D 1 V  I S I  ON 

54 

3 

2  .7 

2 

65 

-    1  .03 

T 

PIEDHONT  PLBTEBU  05 

BL E XBNOER  CITY 

58 . 0 

42 

.  9 

55 

5 

84 

6 

25 

1 5 

33  1 

0 

0 

B 

0 

3 

63 

.  I  6 

I  .48 

1  3 

.0 

0 

7 

3 

1 

BSHLBNO 

65.7 

42 

.  1 

S3 

9 

80 

7. 

24 

25 

353 

0 

0 

8 

0 

4 

65 

2  .00 

1  2 

.0 

0 

8 

4 

1 

CBMP  HILL  2  NW 

67.1 

39 

.3 

53 

2 

82 

6 

24 

16. 

393 

0 

0 

1  3 

0 

2 

84 

1.12 

7 

.0 

0 

5 

2 

1 

HEFLIN 

64  .9 

36 

.9 

50 

9 

81 

S 

24 

26. 

426 

0 

0 

1  1 

0 

3 

10 

1  .60 

13 

.0 

0 

5 

2 

1 

LBFBYETTE 

68  •  7 

43 

.8 

56 

3 

82 

5* 

25 

I  5 

299 

0 

0 

7 

0 

3 

44 

1  .44 

12 

T 

0 

4 

2 

2 

MQO  TIM  nCN 

66. 8^1 

46 

.2M 

56 

SM 

83 

5 

29 

14 

309 

0 

0 

0 

3 

06 

.78 

1  .08 

12 

.0 

0 

3 

1 

BPELIKB 

67.4 

41 

.9 

54 

7 

81 

8. 

27 

25. 

345 

0 

0 

12 

0 

3 

10 

.82 

7 

.0 

0 

7 

3 

0 

ROCRFORD  2  NNH 

66  .6 

42 

.7 

54 

7 

82 

6 

25 

25* 

343 

0 

0 

B 

0 

4 

09 

2  .29 

1  3 

.0 

0 

7 

2 

1 

ROCK  MILLS 

68  •  1 

40 

.5 

54 

3 

2  .6 

63 

6 

25 

26* 

349 

0 

0 

9 

0 

3 

69 

.31 

1  -  38 

7 

.0 

0 

6 

3 

2 

0 1  V I S [ ON 

54 

4 

1  .  1 

3 

51 

.  36 

T 

PRBIRIE  06 

OBYTON   1  N 

67.6 

43 

.2 

55 

4 

84 

6 

24 

15 

329 

0 

0 

9 

0 

1 

41 

-  2.13 

.48 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

DEMOPOLIS  LOCK  BNO  DBM 

66.3 

41 

.3 

53 

6 

83 

6' 

26 

26. 

360 

0 

0 

1  1 

0 

1 

95 

-    1  .33 

.49 

27 

.0 

0 

6 

0 

0 

GBINESVILLE 

66.2 

41 

.5 

53 

9 

82 

5« 

26 

26 

3SS 

0 

0 

10 

0 

1 

65 

-  2.20 

.53 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

GREENSBORO 

66.9 

44 

.0 

55 

5 

.  1 

84 

5 

26 

25 

325 

0 

0 

10 

0 

2 

91 

.47 

.99 

30 

.0 

0 

7 

2 

0 

HBTNEVILLE 

68.0 

44 

.2 

56 

1 

84 

6 

26 

25 

319 

0 

0 

12 

0 

2 

33 

-  .98 

.61 

1  3 

.0 

0 

5 

2 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  SinTJON  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


NOVEMBER  1976 


TEtlPERRTURE 


NO.  OF  OOTS 


nn>.  niN 


PRECIPITRTION 


NO-  OF  onrs 


LIVINGSTON  2  SU 
nARION  JUNCTION  2  NE 
niNTER  3  NH 
riONTCOHERT  USO  HP 
SELfin 

UNION  SPRINGS  *  S 
DIVISION 

COBSTBL  PLAIN  0 

flNOHLUSin  I  NM 
STNORE 
BRSNTLEr 
BREHTON  3  SSE 
CnnOEN  3  NH 

CHATOn  4  N 
CLBTION 

EUFHULB  NILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 
CaBERTOHN 
GREENVILLE 
HEBOLBNO 
HIGHLAND  HONE 

02BRK  6  NNH 
PHENIX  CITT  2  NNH 
PI TTSVIEH 
iHOflBSVILLE 
TROr 

HMBTLET 

DIVISION 

GULF  C 

BAT  NINETTE 
CODEN 

DBUPHIN   ISLAND  2 
FBIRMDPE  2  NE 
nOBILE  H50  BP 

R08ERTDBLE 

DIVISION 


67.8 
66.6 
66.2 
68.4 
70.3 

67.1 


67.4 
71  .0 
71  .0(1 
70.6 
68. 0 

67. 9n 
68.7 
69. S 
68.7 
69.0 


40.9 
41  .S 
44  .5 
4S.7 
46. 8 

43.5 


42.0 
47  .8 

41  .3H 
44  .6 

42  .S 

44.3 
46.4 

42.3 

44  .0 

43.6 


68 

4 

40 

8M 

68 

7 

46 

7 

68 

6 

44 

0 

70 

0 

46 

5 

69 

0 

39 

8 

68 

8 

42 

2 

68 

8 

47 

2 

69 

3M 

42 

3 

54  .4 

54.  1 
55. 4 

S7.1 
58.1 

55.3 

SS.4 


54  .7 
59.4 

56. 2« 

57.6 

55.3 

56. IN 

57.6 

55.9 

56.4 

56.3 


54  .6n 

57.7 
56.3 


54  .4 

55.5 
58.0 

55. 8M 

56.5 


71 

5 

49 

0 

60 

.3 

68 

8 

56 

0 

62 

.4 

70 

7 

50 

2 

60 

.5 

71 

2 

49 

8 

60 

.5 

70 

9 

47 

9 

59 

.4 

60 

.6 

2.1 
1  .9 


.2 
1  .5 


1  .3 
2.0 


I  .51 
3.89 
2.72 
4  .01 
2.46 

2.78 


3.76 
4  .75 
5.50 
5.95 
2  .04 

2.62 
1  .83 
1  .65 
4  .90 
2.80 

4.44 


2.98 
4  .63 


2.12 
2.16 
4  .30 

1  .73 

3.39 


8.11 
8.83 
12.63 

15.13 

9.80 


2.30 
.46 


.58 
I  .04 


.50 
1  .01 


I  .99 
1  .83 


1  .22 
1  .34 
.78 
1  .66 

.83 


1  .55 
.83 


2  .29 
.20 


5.35 
9.24 


1  1  .57 

6.13 


.63 
I  .60 
1  .03 
1  .32 
1  .14 

1  .08 


2.90 
2.20 
2.40 
.67 

1  .36 
.58 
.68 
1  .30 
1  .14 

.80 

1  .52 

.69 
2.15 


.88 
1  .02 
1  .54 


3.80 
2.95 
7.01 


SEE  REFERENCE  HOItS  FOILOMINC  SIBIION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITnilON 


STflT ION 


DAY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9    lOHlZ    131415  16171 


19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


NORTHERN  vALLCT 


ML'MTSVILLE   U50  flP 
MOULTON  2 

H'SClC  SMORtS  Fftfl  AP 
NEU  m6»ET  2 

BED  enr 


ftUSSELLVItlE  2 


ALeERTvRlE  2  SE 
eiRniNGHAn  USO  AP 
B9A2 

COLL IhSVILtE 
fORT  PATME 

GABOCN  CITT 
CUNTERSVILLE 
LEEDS 
mCELLA 

ONEONTA 

PALrCRDAlE  2  U 
SAINT  eERNABO 
SANO  MT  SueSTA  AU 
SAYRE 

SCOTTseORO 


vALLEr  MEAD 


UPPER  PLAINS 

AL  ICEVILLE 
ARLEr  3  S 
AUTAUGAVULE  3  N 
BAFtilHEAD  LBC<1  ANO 
6ILL INGSLEY  1  SE 

CARBON  HILL 
CENTREVILLE  USMO 
CL ANTON 
CORDOVA 

OOL'fiLE  SPRINGS 
EL  ROD 
FAYETTE 
SORGAS 

HAlEYVILLE  3  NE 

MAMILTON  3  S 
JASPER  *  N 
LAY  OAn 
niTCMELL  OAd 
PIC^ENSVILLE 


REFORM  2  E 

TMORSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  OAn 
VERNON 

WEST  OLOCTON 
UINFIELO  2  SU 


EASTERN 


VALLEY 


ANNISTON  FAA  AP 
CALERA  2  SM 
CENTBE  5  SU 
CHILDERSBURG  UTR  I 
GADSDEN  STEAM  PLAI 

JACKSONVILLE 
LEEseufiC 
rONTEvALLO 
PELL  CITY  1  NNE 
SYLACAUGA  4  NE 


PieonONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY 
ASNLAND 

CAMP  MILL  2  NU 
DflOEvjLLE 


MIGMTOrfifl 
JORDAN  DAn 
LflFAYtTTC 
MABTIN  OAn 

OPEL  IVA 
ROC^rOBO  2  I 
aoC*.  niLLS 
TML'RlOU  DAn 
MftOLEY 


06 


KTl'»*»ltA 


PRAIRIE 

CL'BA 

OBYTON  I  N 

OEnOPQLtS  LOCK  AND  DAK 

GAINESVILLE 

GRCENSeOHO 


1  .69 
3.28 

2  .46 
3.80 


2.26 
2.S 
2.94 


1  .95 
1 .65 
2.31 


25     .01  1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 


DniLY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


HAYTICVILLC 

L IvINGSTQH  2  SU 

rWBIOn  6  NC 

WaiON  JUNCTION  2  NE 

rWTHCUS  2  N 

fllLSTtftO 

nONTCQfCQY  USO  AP 

PCftSr^IllE 

Plte  LEvtt. 

Sl'TTLC 

UNIONTOliM 

UARRIOB  L8C«  AND  OOn 


COASTAL    PLAIN  D 

ABbEvlLLE   1  NNU 
ALeERTA 

ANDALUSIA    1  NU 

ATnOBE 

ftfiANTLEY 

eOCUTQN  3  SSC 
eOUNDtOGC 
CAI-OEN  3  NW 
CMATOM  4  N 
CLAIftOSNt 

CLArTON 

COTFEE  SPBINQS  2  NM 

COTTONTOfI 

CLftA 

CL'fAULA  UILOL  JFE  BEF 

e^'ERCQECN 
FSISca  CITY 
GENEVA 
GEOBGIANNA 
CKBCBTOMi 

CBEENvlLLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  NOrC 
JAC«S0N 
illNSTON 

LOUISVULE 

H  vIN 

NEWTON 

OZABit   G  NNW 

PWENIX  CITY  2  NNU 

PINC  APPLE 
PITTSWICU 
BIvCB  FAILS 
THOMASvILLE 
TBOY 


GULF 

eAY  niNETTE 
CBOEN 

DAUPHIN   ISLAND  2 
FAIBHOPE  2  NC 
MNUE  WSO  AP 

BMEBTDALC 


DAY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  II  12 


13  M  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


I.42     .08  .&e 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STATION  INOEX 
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DAILY  TEMPERnTURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

O 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tr 

• 

NORIHERN  VflLLET  01 

BTMENS  2 

HBX 

niN 

39 

69 

74 
44 

77 
54 

76 
47 

74 

55 

67 
59 

77 
47 

78 
SO 

68 
57 

66 
42 

74 

SO 

61 
31 

41 

22 

49 

20 

59 
21 

77 

69 
29 

71 
32 

74 
46 

59 
30 

41 

31 

45 

32 

44 

35 

39 
25 

48 

25 

39 
24 

46 
24 

36 

72 

61  .9 
37.3 

BELLE  MINfl  2  H 

RBX 

niN 

66 
43 

72 
47 

76 
49 

80 
51 

78 
55 

77 
59 

69 
62 

76 
52 

79 
52 

70 
62 

70 
46 

76 
46 

65 
36 

42 

28 

46 

26 

60 
28 

67 
32 

70 
32 

72 
36 

74 

39 

64 

36 

41 

29 

42 

36 

46 

37 

43 

32 

47 

28 

51 
24 

44 

28 

54 

32 

72 
46 

63.0 
40  . 4 

fBLKVlLLE   1  E 

riBx 

NIN 

68 
45 

70 
46 

76 
51 

79 
56 

80 

59 

79 
62 

71 
61 

75 
55 

79 
56 

73 
63 

72 
44 

78 
48 

65 

35 

44 

27 

47 

23 

63 
27 

69 
29 

70 
33 

71 
38 

73 
43 

53 
33 

43 

33 

42 
34 

44 

35 

43 

28 

49 
24 

55 
28 

45 
24 

S9 
31 

72 
51 

53.9 
40  .7 

FLORENCE 

NBX 

niN 

75 

79 

81 

71 

70 

76 

81 

71 

70 

75 

64 

52 

48 

63 

67 

69 

73 

75 

68 

49 

41 

48 

45 

47 

47 

48 

55 

72 

68 

63.7 

HUNISVILLE  MSO  (IP 

MBX 

niN 

71 
46 

75 
50 

78 
52 

77 
60 

77 
57 

70 
62 

75 
58 

77 
55 

72 
59 

69 
S2 

75 
48 

69 
43 

44 

37 

46 

29 

59 
28 

65 
35 

71 
35 

71 
39 

74 
43 

64 
41 

43 

37 

43 

38 

46 

38 

46 

33 

45 

31 

51 
27 

42 

29 

54 

28 

68 
45 

67 
34 

62.8 
42.3 

nOULTON  2 

nnx 
niN 

72 
44 

77 
46 

78 
48 

81 
58 

75 
55 

70 
SB 

72 
62 

79 
52 

72 
56 

72 
56 

77 
46 

71 
46 

46 

37 

48 

27 

62 
25 

70 
32 

73 
31 

76 
34 

74 

38 

63 
46 

47 

32 

41 

35 

48 

36 

SO 
30 

43 
34 

50 
25 

48 

25 

62 
27 

74 
46 

69 
51 

64.7 
41-3 

HUSCLE  SMOflLS  FOB  BP 

NBX 

niN 

73 
4S 

76 
42 

78 
46 

78 
56 

71 
SS 

67 
59 

7S 
55 

79 
52 

69 
56 

68 
49 

75 
45 

67 
41 

43 

35 

47 

28 

61 
26 

66 
31 

68 
32 

72 
33 

72 
38 

61 
4  1 

41 

32 

40 

35 

46 

35 

44 

32 

45 

29 

47 

26 

42 

26 

55 
26 

72 
46 

68 
33 

62.2 
39.5 

NEH  MBRKET  2 

nnx 
niN 

RED  BBr 

nBx 

tllN 

79 
40 

77 
54 

81 
56 

81 
62 

75 
64 

74 

57 

60 

57 

72 
58 

74 

SI 

77 
48 

72 
40 

52 
28 

53 
27 

62 
26 

72 
34 

73 
37 

75 
39 

76 
42 

68 
46 

46 

32 

41 

36 

44 

33 

46 

38 

47 

27 

48 

30 

50 
24 

63 
27 

71 
51 

68 

3S 

65.5 
41  .3 

RUSSELLVILLE  2 
■ 

HBX 

niN 

69 
36 

71 
39 

77 
45 

79 
48 

80 

52 

77 
53 

69 
62 

76 
SO 

80 

52 

71 
63 

68 
45 

75 
47 

64 

36 

41 

26 

49 

22 

53 
22 

69 
30 

69 
31 

73 
33 

73 
35 

61 
30 

41 

31 

40 
34 

44 

35 

43 

26 

49 
24 

46 
24 

46 

24 

62 
33 

70 
51 

63.2 
38 . 0 

BPPBLBCHIBN 
nOUNTOlNS  02 

BLBERIVILLE  2  SE 

fIBX 

niN 

BIRMINCHBH  H50  BP 

NBX 

niN 

72 
49 

76 
48 

80 
50 

81 
60 

82 
61 

75 
64 

76 
56 

79 
56 

78 

60 

72 
55 

81 
SS 

69 
44 

44 

37 

48 

30 

59 
27 

65 
31 

70 
34 

72 
38 

73 
42 

66 
44 

46 

37 

4  1 

38 

43 

35 

43 

30 

50 
26 

56 
34 

47 

31 

61 
29 

70 
54 

71 
45 

64  .9 

CUNTERSVILLE 

nnx 
niN 

ONEONTB 

MBX 

niH 

69 
40 

73 
40 

77 
43 

80 
48 

82 

51 

83 
55 

73 
61 

75 
54 

81 
54 

78 
62 

70 
49 

80 

57 

66 

33 

45 

31 

47 

23 

59 

25 

66 

27 

71 
31 

74 

37 

73 
40 

65 
35 

47 

3S 

41 

31 

42 

32 

41 

26 

50 
26 

53 
28 

45 

26 

58 
30 

73 
45 

64  .6 

SBINT  BERNBRO 

MBX 
MIN 

58 
36 

71 
37 

76 
40 

78 
42 

60 
49 

80 

50 

71 
56 

75 
48 

78 
49 

75 
58 

69 
44 

79 
48 

65 
32 

44 

25 

46 

20 

59 
20 

65 
25 

69 
28 

72 
32 

72 
34 

62 
28 

42 

29 

41 

29 

43 

31 

42 

21 

48 

21 

54 

23 

45 

23 

57 
26 

73 
42 

63.3 

SHNO  nl  SUBSTB  BU 

MBX 

niN 

65 
40 

69 
41 

74 
47 

75 
54 

78 
57 

78 
59 

72 
59 

73 
60 

77 
59 

72 
63 

68 
48 

78 
SO 

74 
34 

58 
28 

4  4 

23 

57 
24 

65 
30 

70 
33 

7  1 
44 

7  1 
47 

67 
33 

54 

33 

44 

31 

4  i 

30 

4  I 

26 

48 

27 

43 

25 

58 
34 

58 
50 

69 
55 

64.1 
41  .5 

SCOTTSBORO 

nnx 

WIN 

77 
36 

75 
36 

76 
37 

78 
4  4 

79 
47 

83 

52 

74 

55 

SO 

82 
SO 

75 
59 

72 
42 

70 
49 

66 
35 

43 

28 

40 

21 

59 
26 

66 
25 

72 
27 

74 

30 

74 

33 

63 
34 

44 

33 

45 

3 1 

44 

36 

40 

25 

44 

24 

49 

27 

53 
22 

52 
23 

70 
39 

63.4 

3S.9 

VBLLEr  HEBO 

IIBX 

niN 

65 
43 

70 
40 

79 
4  1 

76 
56 

78 
47 

80 
52 

76 
56 

72 
54 

80 
57 

72 
55 

69 
46 

71 
48 

67 
32 

38 
30 

43 

22 

SB 
24 

57 
27 

70 
30 

72 
32 

78 

35 

68 
31 

43 

33 

43 

32 

44 

32 

42 

25 

48 
24 

52 
28 

SO 
23 

55 
26 

68 

52 

62.8 
38.1 

UPPER  PLBINS  03 

BLICEVILLE 

nnx 
niN 

75 
50 

75 
50 

79 
51 

82 
50 

83 
50 

80 
60 

70 
59 

79 
51 

82 
51 

73 
51 

71 
51 

79 
51 

69 
39 

50 
27 

54 
24 

63 
26 

71 
30 

74 

33 

77 
37 

73 
33 

61 
28 

40 

33 

4S 
34 

45 

25 

51 
29 

55 
30 

56 
25 

56 
30 

67 
35 

70 
36 

66.9 

BBNKHEBO  LOCK  BNO  DBH 

nnx 
niN 

72 
48 

76 
48 

79 
50 

82 
56 

81 
64 

82 
65 

74 

63 

76 
64 

77 
62 

73 
65 

77 
54 

62 
55 

71 
39 

60 
30 

50 
29 

60 
30 

66 
35 

69 
35 

72 
40 

75 
4S 

64 

39 

59 
38 

58 
36 

45 

37 

44 

31 

SI 
33 

56 
31 

32 

62 

75 
47 

67.9 

CENTREVILLE  HStlO 

nBx 
niN 

70 
35 

74 
46 

77 
50 

81 
S3 

81 
58 

84 

S7 

73 
63 

79 
59 

80 
62 

76 
64 

75 
56 

82 
56 

68 
36 

47 

28 

SO 
26 

60 
26 

66 
30 

70 
35 

73 
39 

76 
44 

67 
33 

48 

33 

41 

32 

42 

33 

43 

26 

S3 
26 

59 
28 

59 
28 

62 
29 

71 

50 

66.2 

CLBNTON 

fIflX 
MlN 

70 
43 

74 
42 

77 
46 

80 

50 

82 
53 

82 
57 

75 
62 

82 
57 

82 
62 

76 
64 

78 

57 

82 
60 

68 
35 

46 

27 

52 
25 

62 
27 

67 
29 

73 
32 

74 

36 

76 
42 

72 
35 

52 
32 

42 

35 

42 

30 

43 

26 

55 
28 

58 
30 

54 

28 

65 
30 

70 
47 

67.0 

DOUBLE  SPRINGS 

NBX 

niN 

68 
41 

70 
46 

76 
49 

78 
53 

77 
55 

74 

57 

68 
60 

75 
52 

77 
57 

70 
64 

66 
46 

79 
55 

64 

33 

44 

27 

49 

25 

62 
31 

6B 
34 

70 
36 

73 
37 

74 
40 

60 
30 

40 

30 

40 

33 

43 

36 

42 

25 

49 

26 

49 

25 

55 
26 

50 
32 

70 

51 

63.0 
40.4 

FBTETIE 

MBX 

niN 

74 

37 

78 
41 

80 
43 

84 
46 

85 
49 

80 
57 

73 
66 

78 
52 

83 
52 

72 
52 

70 
61 

64 
47 

52 
38 

47 

28 

54 

26 

67 
26 

70 
30 

73 
30 

76 
30 

76 
33 

61 
34 

45 

33 

42 
34 

48 

35 

45 

25 

51 
25 

54 

26 

50 
25 

62 
32 

71 
41 

65.6 
38 . 8 

MBLETVILLE  3  NE 

nnx 
niN 

70 
38 

73 
40 

76 
42 

75 
50 

76 

52 

75 
55 

73 
54 

75 
SO 

70 
51 

68 
50 

7S 
40 

69 
43 

S2 
27 

45 

19 

56 
19 

64 

28 

66 
29 

69 
34 

70 
38 

53 
40 

SI 
23 

39 
26 

42 

26 

41 

29 

44 

29 

47 

23 

46 

IS 

56 

20 

68 
48 

66 
41 

62.1 
36.0 

HBMILTON  3  S 

HBX 

niN 

72 
34 

74 
41 

78 
41 

60 
44 

80 
52 

80 
54 

70 
62 

74 
49 

80 
49 

71 
57 

71 
46 

80 
47 

65 
34 

43 
24 

48 

22 

62 
22 

68 
26 

72 
28 

74 

30 

75 
33 

62 
30 

41 

30 

4  1 

32 

46 
34 

45 
24 

49 

25 

49 

22 

47 

22 

63 
26 

70 
40 

64.3 

36 . 0 

JASPER  4  N 

MBX 
MIN 

69 
35 

71 
35 

76 
44 

79 
45 

80 
54 

77 
54 

72 
62 

71 
56 

73 
54 

73 
59 

70 
48 

71 
50 

67 
34 

49 

28 

49 

23 

60 
25 

62 
27 

69 
29 

72 
32 

74 

35 

62 
31 

46 

31 

42 
34 

44 

34 

43 

23 

49 

23 

52 
24 

45 
24 

58 
32 

68 
47 

53.1 
37.7 

PRBTTVILLE 

MBX 
MIN 

72 
51 

71 
54 

74 

56 

76 
60 

78 
59 

76 
56 

77 
54 

76 
54 

76 
52 

74 
S4 

72 
56 

70 
54 

62 
38 

52 
36 

SI 
27 

54 

28 

35 

37 

39 

41 

55 
42 

56 
41 

52 
38 

46 

37 

46 

36 

54 

36 

53 
34 

58 
31 

56 
40 

68 
43 

63.7 
44.0 

THORSBr  EXP  Star  ION 

MBX 
MIN 

73 
42 

76 
47 

80 
51 

80 
59 

82 
56 

75 
62 

81 
61 

81 
60 

77 
63 

77 
64 

82 
56 

75 
56 

68 
34 

61 

27 

60 
27 

67 
30 

70 
34 

73 
40 

75 
42 

70 
SO 

65 
33 

44 

33 

43 

32 

42 

30 

54 

25 

58 
29 

52 
28 

58 
30 

65 
48 

66 
46 

67.7 
4  3.2 

ruSCBLOOSB  FBB  BP 

MBX 
MIN 

75 
50 

79 
45 

81 
48 

83 
59 

81 
57 

71 
65 

76 
58 

79 
54 

72 
61 

77 
56 

60 
53 

70 
45 

47 

36 

51 
29 

61 
27 

67 
31 

71 
32 

73 
34 

76 
38 

62 
44 

50 
37 

43 

36 

46 

36 

45 

31 

52 
29 

57 
29 

48 

27 

63 
29 

73 
45 

7S 
45 

66.1 
42.2 

ruSCBLOOSB  OL IVER  OBN 

MBX 
MIN 

73 
40 

75 
45 

79 
46 

82 
48 

84 

S2 

82 
53 

71 
64 

72 
49 

76 
55 

75 
53 

69 
49 

65 
56 

63 
37 

45 

30 

SO 
29 

62 
30 

67 
33 

70 
33 

74 

36 

76 
39 

66 
38 

48 

37 

43 
34 

45 

35 

44 

28 

51 
26 

58 
30 

SO 
29 

62 
30 

74 
43 

65.0 
40.2 

VERNON 

MBX 
MIN 

70 
40 

72 
46 

77 
49 

80 
47 

78 
55 

78 

62 

71 
62 

72 
SO 

77 
55 

72 
61 

69 
49 

79 
50 

65 
34 

55 
30 

50 
24 

59 
28 

65 
28 

68 
30 

72 
34 

74 

36 

55 
30 

43 

35 

41 

32 

42 

31 

45 

23 

46 

25 

50 
23 

49 

25 

64 
34 

68 
48 

63. S 
39.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIBTION  INDEX 


DAILY  TEMPERRTURES 


RLRBnnn 

NOVEMBER  1975 


DAY  OF  MONTH 

o 
a 

STRT ION 

q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

ERSIERN  VfllLET  04 

RNNisroN  Fnn  hp 

nBX 

75 

78 

77 

79 

62 

76 

78 

83 

78 

76 

84 

72 

46 

66 

73 

73 

73 

73 

49 

45 

44 

47 

57 

S9 

S3 

62 

74 

73 

67.2 

niN 

42 

46 

51 

55 

56 

60 

61 

S8 

63 

60 

57 

46 

37 

29 

26 

28 

32 

38 

40 

47 

38 

38 

34 

32 

28 

32 

29 

28 

47 

51 

43.0 

CBLERB  2  SH 

NBX 

76 

78 

81 

84 

85 

84 

81 

83 

80 

81 

82 

76 

66 

54 

63 

70 

73 

70 

76 

68 

55 

43 

46 

42 

S6 

SB 

S7 

62 

70 

72 

69.1 

MIN 

40 

42 

52 

53 

58 

60 

64 

59 

60 

63 

60 

63 

43 

30 

26 

27 

30 

31 

39 

50 

35 

36 

34 

28 

24 

26 

28 

26 

41 

58 

42.9 

CENTRE  S  SM 

NBX 

68 

75 

75 

78 

81 

82 

80 

79 

83 

76 

75 

76 

66 

70 

73 

72 

73 

47 

46 

44 

43 

SI 

57 

59 

56 

7 1 

66.1 

MIN 

39 

42 

47 

56 

52 

56 

54 

56 

57 

62 

53 

58 

38 

33 

24 

28 

30 

33 

36 

40 

37 

36 

35 

33 

29 

28 

32 

26 

35 

49 

41  .1 

CHILOERSBURC  HTR  PlRNT 

MBX 

76 

79 

83 

84 

85 

79 

82 

84 

80 

77 

85 

78 

65 

77 

74 

55 

44 

43 

44 

57 

SB 

57 

62 

74 

75 

69.6 

MIN 

41 

41 

44 

52 

50 

60 

61 

58 

60 

65 

54 

58 

37 

34 

25 

27 

29 

31 

36 

48 

37 

38 

35 

30 

2S 

25 

31 

26 

39 

61 

41  .9 

CBOSOEN  STESn  PLBNT 

MBX 

6a 

75 

77 

79 

79 

79 

74 

79 

84 

74 

72 

75 

67 

69 

73 

59 

46 

42 

44 

42 

52 

S6 

SO 

56 

73 

64  .4 

MIN 

40 

45 

45 

S3 

54 

55 

59 

57 

58 

63 

53 

54 

37 

32 

27 

26 

32 

33 

39 

41 

37 

37 

34 

33 

28 

29 

30 

28 

29 

45 

41  .2 

PEIL  cur   1  NNE 

MBX 

67 

72 

75 

80 

78 

80 

77 

78 

81 

78 

73 

82 

67 

71 

74 

70 

48 

42 

42 

43 

53 

56 

52 

59 

73 

65.2 

MIN 

34 

35 

41 

45 

50 

50 

59 

56 

56 

59 

51 

51 

35 

33 

24 

23 

26 

29 

32 

36 

32 

31 

34 

29 

25 

25 

26 

26 

26 

40 

37.3 

STLBCSUCB  4  NE 

MBX 

74 

78 

78 

80 

84 

77 

80 

81 

78 

76 

82 

76 

66 

49 

62 

68 

73 

76 

74 

72 

S5 

43 

42 

44 

54 

SB 

56 

63 

74 

73 

68.2 

MIN 

45 

46 

46 

57 

55 

63 

62 

59 

62 

65 

56 

55 

37 

3 1 

36 

50 

32 

38 

35 

29 

25 

26 

33 

27 

42 

61 

43.0 

'BLLBDECB 

76 

76 

82 

79 

72 

niN 

38 

39 

40 

49 

49 

57 

59 

50 

52 

S3 

35 

3^ 

33 

34 

35 

42 

33 

30 

30 

28 

29 

33 

34 

28 

43 

4S 

39.6 

PIEOMONT  PLfllEBU  05 

BLEXBNDER  CITr 

MBX 

73 

76 

80 

81 

St 

84 

78 

82 

82 

79 

76 

82 

66 

75 

76 

72 

52 

46 

41 

43 

56 

60 

56 

66 

68.0 

MIN 

41 

45 

50 

54 

56 

60 

63 

64 

62 

65 

59 

63 

36 

30 

26 

29 

3? 

35 

40 

45 

37 

35 

34 

30 

27 

29 

35 

29 

33 

43 

42.9 

BSHLBNO 

MBX 

68 

72 

76 

76 

80 

80 

80 

79 

75 

75 

78 

72 

52 

73 

70 

55 

45 

41 

42 

52 

56 

53 

63 

72 

69 

65.7 

MIN 

37 

40 

44 

49 

50 

58 

62 

62 

61 

64 

57 

51 

35 

30 

27 

28 

38 

36 

41 

50 

36 

34 

32 

27 

24 

28 

33 

28 

43 

57 

42.1 

CBhp  hill  2  NH 

MBX 

69 

74 

77 

80 

81 

82 

80 

81 

81 

80 

77 

80 

67 

73 

75 

73 

S3 

49 

41 

43 

S3 

59 

51 

67 

7  3 

67.1 

MIN 

37 

38 

43 

46 

52 

57 

58 

65 

62 

63 

62 

62 

35 

26 

24 

24 

26 

29 

33 

45 

40 

27 

27 

26 

25 

2S 

27 

27 

28 

39 

3S.3 

HEFL  IN 

MAX 

66 

72 

77 

76 

81 

80 

74 

77 

80 

77 

74 

80 

60 

74 

75 

67 

48 

47 

41 

42 

SO 

52 

53 

63 

70 

64  .9 

MIN 

33 

34 

42 

43 

45 

46 

54 

48 

55 

60 

52 

54 

35 

33 

24 

26 

28 

28 

30 

36 

36 

36 

34 

30 

24 

24 

25 

25 

26 

40 

36.9 

LBFBTEITE 

MBX 

75 

78 

80 

82 

82 

78 

81 

81 

80 

7"' 

79 

73 

53 

75 

74 

59 

S3 

42 

43 

55 

58 

59 

67 

73 

73 

58.7 

MIN 

40 

47 

51 

53 

56 

58 

62 

65 

62 

63 

61 

53 

33 

29 

25 

29 

34 

42 

45 

50 

37 

28 

33 

28 

28 

30 

39 

39 

42 

53 

43.8 

nBRTIN  OBn 

MBX 

75 

77 

80 

82 

83 

78 

81 

82 

77 

78 

82 

68 

52 

73 

73 

50 

45 

44 

44 

54 

SB 

SB 

76 

72 

66.8 

MIN 

50 

51 

56 

60 

60 

64 

65 

64 

62 

64 

63 

39 

34 

29 

32 

31 

38 

44 

51 

39 

38 

34 

34 

31 

31 

39 

33 

44 

59 

46.2 

OPEL  1KB 

MBX 

67 

72 

79 

80 

81 

81 

78 

81 

79 

76 

78 

80 

69 

74 

76 

60 

53 

52 

43 

44 

55 

59 

SB 

69 

74 

67.4 

MIN 

44 

47 

49 

51 

51 

56 

56 

67 

64 

65 

64 

63 

37 

29 

27 

29 

3? 

32 

36 

37 

40 

29 

33 

28 

27 

28 

29 

30 

32 

41  .9 

ROCKFORO  2  NNH 

MBX 

69 

73 

77 

80 

81 

82 

77 

80 

81 

77 

74 

81 

65 

46 

55 

62 

67 

73 

73 

74 

71 

50 

42 

41 

43 

S4 

58 

54 

66 

72 

56.6 

MIN 

39 

40 

49 

53 

56 

58 

60 

63 

62 

63 

58 

59 

34 

43 

47 

35 

29 

33 

28 

25 

27 

34 

30 

42 

58 

42.7 

66 

... 

MIN 

34 

38 

45 

48 

50 

53 

63 

64 

60 

62 

59 

62 

37 

33 

25 

26 

29 

32 

36 

39 

36 

28 

34 

27 

26 

25 

37 

27 

37 

44 

40.5 

PRBIRIE  06 

OflrTON   1  N 

MAX 

71 

77 

78 

80 

83 

84 

73 

81 

80 

74 

77 

83 

69 

62 

74 

78 

65 

51 

47 

45 

45 

S5 

60 

62 

62 

74 

67.6 

MIN 

43 

52 

56 

62 

59 

58 

65 

56 

62 

64 

57 

57 

36 

27 

24 

29 

35 

35 

45 

47 

33 

25 

31 

36 

25 

31 

28 

28 

35 

56 

43.2 

OEHOPOL IS  LOCK  BNO  DBM 

MBX 

71 

75 

78 

62 

83 

83 

74 

81 

78 

73 

72 

79 

68 

72 

77 

66 

50 

45 

43 

45 

S3 

61 

SO 

60 

74 

56.3 

MIN 

45 

48 

50 

55 

60 

60 

62 

55 

56 

64 

57 

57 

39 

30 

27 

27 

3? 

3? 

34 

40 

36 

27 

26 

34 

26 

26 

30 

29 

33 

43 

41  .3 

GBINESVILLE 

MBX 

72 

76 

79 

82 

82 

81 

71 

79 

80 

72 

73 

79 

67 

5 1 

50 

67 

72 

78 

64 

51 

44 

44 

46 

51 

60 

49 

62 

7 1 

66.2 

MIN 

42 

49 

51 

54 

59 

60 

65 

53 

56 

64 

54 

55 

37 

28 

27 

30 

31 

33 

34 

40 

34 

28 

31 

36 

25 

28 

27 

28 

35 

50 

41  .5 

GREENSBORO 

MBX 

74 

78 

82 

83 

84 

81 

78 

79 

74 

75 

80 

69 

55 

76 

64 

52 

43 

43 

45 

47 

60 

49 

62 

73 

75 

66.9 

MIN 

50 

53 

55 

64 

61 

62 

64 

57 

67 

49 

58 

54 

37 

28 

30 

31 

35 

39 

45 

51 

34 

28 

27 

30 

26 

28 

29 

29 

52 

48 

44.0 

MBTNEVILLE 

MBX 

70 

74 

78 

61 

82 

84 

77 

83 

81 

76 

78 

81 

71 

50 

5 1 

60 

65 

69 

74 

77 

75 

51 

44 

43 

40 

61 

53 

64 

72 

75 

68.0 

MIN 

47 

49 

51 

56 

61 

62 

62 

65 

65 

64 

64 

64 

38 

29 

28 

30 

30 

32 

38 

48 

37 

29 

31 

32 

26 

29 

31 

31 

42 

55 

44.2 

LIVINGSTON  2  SN 

MBX 

71 

79 

80 

84 

79 

81 

82 

73 

78 

72 

79 

74 

69 

73 

75 

78 

62 

50 

49 

47 

51 

52 

59 

55 

60 

75 

67.8 

MIN 

40 

42 

44 

51 

63 

64 

55 

53 

60 

64 

54 

62 

36 

27 

24 

28 

29 

30 

35 

40 

33 

24 

30 

39 

23 

26 

33 

26 

27 

SS 

40.9 

HARION  JUNCTION  2  NE 

MBX 

69 

73 

78 

82 

82 

82 

75 

83 

81 

76 

75 

81 

68 

50 

5 1 

60 

65 

69 

71 

77 

70 

SO 

44 

42 

45 

55 

61 

50 

61 

73 

66.6 

MIN 

46 

46 

52 

55 

56 

59 

64 

56 

65 

64 

57 

57 

36 

27 

26 

26 

31 

31 

34 

42 

34 

28 

28 

35 

25 

25 

29 

29 

29 

51 

41  .5 

niNTER  3  NH 

MBX 

70 

75 

76 

80 

82 

82 

74 

80 

80 

75 

78 

81 

68 

71 

75 

73 

50 

46 

40 

43 

55 

60 

50 

62 

73 

66.2 

MIN 

46 

46 

55 

58 

61 

61 

65 

65 

65 

64 

63 

63 

39 

29 

28 

30 

34 

41 

44 

48 

33 

29 

29 

35 

27 

28 

31 

31 

40 

46 

44.5 

nONTGOHERr  HSO  BP 

MBX 

77 

80 

83 

84 

87 

80 

85 

83 

79 

80 

83 

73 

52 

75 

74 

52 

44 

44 

46 

56 

61 

53 

64 

71 

72 

68.4 

MIN 

49 

52 

56 

61 

62 

65 

67 

67 

67 

68 

67 

52 

35 

31 

29 

31 

32 

35 

43 

SO 

33 

31 

36 

32 

29 

31 

33 

31 

44 

5 1 

45.7 

SELHB 

MAX 

76 

80 

84 

82 

85 

79 

83 

83 

81 

79 

83 

77 

63 

55 

64 

68 

73 

75 

77 

74 

55 

50 

45 

47 

58 

62 

60 

63 

74 

75 

70.3 

MIN 

42 

53 

55 

64 

61 

66 

66 

70 

68 

66 

63 

58 

42 

45 

51 

39 

33 

34 

37 

27 

31 

3S 

30 

37 

35 

45.8 

UNION  SPRINGS  4  S 

73 

74 

73 

54 

52 

46 

45 

55 

47 

62 

75 

■           •  ■ 

MIN 

46 

49 

47 

59 

61 

59 

62 

62 

65 

64 

60 

56 

39 

29 

29 

30 

32 

31 

34 

52 

42 

29 

32 

35 

28 

29 

32 

32 

35 

44 

43.5 

COBSIBL  PLBIN  07 

BNOBLUSIB   1  NM 

MBX 

71 

74 

72 

80 

81 

82 

72 

80 

79 

73 

78 

80 

70 

53 

50 

59 

64 

68 

73 

77 

77 

53 

SO 

41 

SI 

SI 

64 

55 

70 

74 

67.4 

MIN 

47 

48 

48 

52 

55 

58 

6 1 

66 

65 

65 

63 

62 

39 

31 

27 

30 

29 

31 

33 

4  3 

27 

27 

32 

27 

26 

26 

30 

3 1 

35 

42-0 

BTnORE 

MBX 

75 

77 

79 

82 

83 

83 

75 

84 

80 

78 

78 

82 

82 

56 

55 

63 

68 

70 

77 

78 

78 

56 

54 

49 

55 

62 

66 

58 

72 

76 

71  .0 

MIN 

51 

55 

57 

61 

64 

65 

65 

57 

65 

65 

64 

65 

40 

31 

30 

33 

35 

41 

48 

54 

42 

29 

35 

33 

29 

35 

38 

34 

47 

56 

47.8 

BRBNILET 

MBX 

74 

77 

80 

82 

85 

88 

77 

84 

76 

85 

71 

54 

52 

68 

73 

77 

79 

78 

57 

56 

52 

59 

59 

57 

76 

71  .0 

MIN 

44 

47 

53 

44 

57 

57 

63 

63 

61 

64 

39 

29 

27 

28 

31 

38 

47 

41 

27 

32 

31 

2S 

27 

34 

29 

30 

45 

41  .3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INDEX 
7 


DAILY  TEMPERATURES 


STOTION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 

(£ 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BREMTON  3  SSE 

nBX 

76 

79 

8 1 

83 

85 

83 

80 

76 

78 

8 1 

73 

63 

5  3 

60 

65 

69 

78 

70 

.6 

niN 

48 

47 

SI 

S3 

S9 

63 

61 

64 

66 

67 

61 

62 

40 

32 

27 

30 

30 

32 

40 

46 

42 

26 

39 

30 

28 

28 

37 

29 

39 

61 

44 

.6 

CRNOEN  3  NH 

nBX 

73 

78 

62 

84 

84 

82 

60 

42 

58 

63 

70 

61 

76 

68 

.0 

niN 

44 

47 

S3 

54 

59 

58 

64 

62 

65 

63 

62 

64 

36 

28 

28 

28 

32 

33 

37 

44 

36 

28 

28 

35 

26 

27 

30 

30 

33 

42 

42 

.5 

CHnron  4  n 

nBX 

77 

78 

80 

84 

81 

75 

82 

78 

79 

80 

76 

6  3 

45 

54 

59 

60 

65 

72 

67 

.9 

niN 

47 

46 

50 

59 

65 

63 

62 

62 

66 

65 

64 

62 

37 

29 

28 

32 

35 

38 

44 

42 

39 

28 

27 

27 

28 

33 

28 

28 

27 

67 

44 

.3 

CLSrION 

nax 

7S 

76 

80 

61 

84 

83 

84 

60 

78 

79 

80 

7 1 

49 

50 

59 

65 

■  70 

76 

68 

.7 

niN 

45 

46 

53 

57 

63 

62 

62 

64 

65 

66 

63 

65 

38 

29 

29 

31 

35 

45 

51 

54 

42 

30 

33 

33 

29 

34 

34 

36 

43 

53 

46 

.4 

EUFBULB  WILDLIFE  REF 

nBX 

80 

80 

62 

62 

72 

72 

69 

.5 

niN 

42 

45 

50 

51 

56 

55 

62 

63 

62 

64 

60 

64 

39 

29 

25 

29 

32 

32 

40 

45 

44 

28 

30 

28 

27 

25 

38 

28 

35 

41 

42 

•  3 

EVERGREEN 

MBX 

75 

8 1 

80 

59 

63 

57 

69 

75 

68 

.7 

niN 

49 

49 

53 

59 

S9 

62 

63 

64 

67 

64 

64 

60 

38 

31 

28 

29 

31 

34 

38 

51 

39 

29 

31 

34 

28 

29 

29 

32 

34 

42 

44 

.0 

FRfSCO  CITY 

nBX 

73 

78 

82 

83 

84 

75 

83 

81 

8 1 

69 

54 

5 1 

62 

66 

70 

77 

69 

.0 

niN 

SO 

49 

SI 

51 

49 

64 

64 

64 

65 

64 

63 

65 

36 

29 

28 

30 

33 

35 

42 

53 

38 

27 

28 

33 

28 

29 

33 

31 

36 

4  1 

43 

.6 

OENEVfl 

HBX 

MIN 

CILBERTOHN 

NBX 

76 

79 

82 

84 

78 

72 

80 

73 

7 1 

70 

75 

niN 

47 

46 

50 

62 

62 

65 

60 

55 

65 

65 

67 

50 

GREENVILLE 

MBX 

75 

8 1 

80 

8 1 

79 

78 

79 

78 

79 

68 

8 1 

8 1 

SO 

5 1 

59 

69 

70 

75 

68 

.4 

niN 

60 

S8 

57 

54 

55 

68 

61 

64 

38 

29 

27 

27 

27 

33 

35 

47 

48 

27 

31 

27 

25 

28 

32 

30 

35 

37 

40 

.8 

mEBOLBNO 

nBX 

72 

78 

80 

82 

83 

78 

78 

78 

80 

73 

55 

58 

58 

64 

68 

70 

76 

73 

68 

.7 

niN 

48 

SO 

59 

58 

61 

61 

6S 

63 

63 

67 

63 

66 

39 

30 

30 

33 

36 

39 

46 

51 

46 

30 

33 

38 

30 

31 

37 

35 

42 

50 

46 

.7 

MIOMLBND  HOWE 

nBX 

72 

79 

8 1 

84 

86 

82 

8 1 

78 

80 

70 

50 

52 

63 

68 

76 

74 

68 

.6 

niN 

41 

49 

53 

53 

55 

58 

58 

65 

62 

63 

63 

61 

37 

28 

28 

35 

41 

42 

46 

48 

38 

27 

30 

34 

28 

27 

27 

33 

34 

56 

44 

•  0 

OZBRK  6  NNU 

nBX 

75 

79 

78 

62 

64 

79 

78 

8 1 

76 

60 

52 

6 1 

67 

72 

76 

75 

75 

70 

.0 

niN 

45 

51 

59 

55 

60 

59 

65 

64 

64 

6S 

62 

56 

37 

28 

30 

40 

42 

43 

42 

53 

42 

28 

33 

38 

29 

32 

42 

38 

42 

48 

46 

.5 

PMENIX  CUT  2  NNH 

nBX 

niN 

PITISVIEH 

nBX 

8 1 

82 

79 

50 

53 

62 

76 

69 

.0 

niN 

35 

42 

50 

50 

50 

53 

55 

64 

60 

65 

58 

56 

37 

29 

25 

25 

27 

28 

31 

42 

42 

26 

34 

28 

27 

25 

25 

27 

29 

49 

33 

.8 

rMONBSVlLLE 

nBX 

79 

8 1 

82 

84 

84 

7 1 

83 

82 

72 

78 

81 

69 

53 

53 

64 

68 

7 1 

75 

79 

72 

54 

52 

42 

59 

62 

55 

66 

7S 

68 

.8 

niN 

43 

46 

53 

57 

59 

61 

63 

59 

62 

63 

61 

61 

35 

28 

27 

29 

32 

33 

38 

43 

34 

27 

27 

32 

27 

26 

28 

29 

37 

44 

42 

.2 

rRor 

nflx 

75 

78 

82 

82 

85 

78 

80 

77 

72 

78 

82 

70 

66 

SO 

60 

66 

71 

74 

76 

75 

54 

48 

43 

SO 

56 

60 

58 

71 

75 

73 

68 

.8 

niN 

55 

60 

60 

62 

S I 

65 

66 

56 

66 

64 

65 

38 

28 

28 

35 

38 

4  1 

54 

54 

4  1 

30 

29 

38 

28 

35 

39 

34 

50 

39 

47 

.2 

HMBTLET 

nBX 

69 

.3 

•          •  . 

niN 

62 

60 

59 

57 

62 

sl 

56 

57 

56 

63 

55 

66 

37 

29 

27 

28 

27 

30 

32 

35 

30 

25 

30 

29 

28 

29 

29 

30 

38 

38 

42 

.3 

GULF  08 

BBT  ntNETTE 

nflx 

70 

76 

56 

65 

50 

56 

6 1 

64 

65 

78 

71 

.5 

niN 

53 

SE 

58 

63 

66 

66 

63 

65 

66 

66 

55 

59 

40 

33 

32 

36 

38 

43 

49 

55 

4  1 

32 

36 

33 

31 

35 

35 

38 

50 

66 

49 

.0 

COOEN 

nflx 

niN 

OBUPHIN   ISLAND  2 

nflx 

78 

80 

79 

78 

76 

76 

58 

57 

60 

65 

65 

70 

75 

56 

53 

49 

55 

'3 

68 

58 

65 

70 

66 

.8 

niN 

64 

66 

67 

72 

57 

69 

66 

71 

71 

69 

71 

70 

46 

42 

44 

50 

54 

58 

59 

62 

46 

43 

39 

40 

44 

43 

39 

38 

47 

58 

56 

.0 

FBIRHOPE  2  NE 

nflx 

78 

79 

81 

82 

BS 

74 

80 

80 

77 

77 

81 

73 

66 

54 

5B 

65 

70 

75 

77 

77 

59 

52 

50 

55 

60 

68 

65 

70 

74 

78 

70 

.7 

niN 

56 

58 

60 

6S 

66 

65 

64 

66 

66 

67 

66 

65 

43 

34 

32 

36 

40 

45 

51 

56 

45 

31 

35 

30 

31 

37 

36 

38 

53 

68 

50 

.2 

MOBILE  HSO  BP 

nBX 

78 

81 

82 

85 

85 

72 

84 

80 

76 

79 

82 

75 

59 

57 

64 

59 

70 

75 

78 

76 

57 

54 

51 

57 

62 

66 

58 

72 

74 

79 

71 

.2 

niN 

57 

58 

60 

67 

69 

65 

64 

57 

67 

69 

67 

51 

40 

33 

35 

39 

4  1 

46 

51 

52 

39 

34 

35 

34 

33 

4  1 

35 

39 

56 

51 

49 

•  8 

ROBERTDBLE 

nflx 

75 

77 

79 

80 

81 

84 

74 

83 

81 

79 

78 

79 

75 

57 

57 

63 

70 

72 

75 

77 

76 

56 

55 

53 

57 

62 

67 

62 

72 

72 

70 

.9 

niN 

54 

S6 

57 

61 

65 

66 

64 

63 

67 

68 

67 

67 

43 

34 

31 

32 

35 

37 

47 

50 

45 

32 

31 

31 

30 

31 

41 

37 

42 

54 

47 

.9 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

NOVEMBE"  I97S 


STAT  ION 

o 

OUT  OF  nONTH 

nVERRCE 

tIMI 

1 

2 

3 

4 

G 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AUBURN  ACRONONY  FRRn 

2 

nnx 

18 

- 

- 

87 

88 

85 

78 

82 

79 

76 

76 

78 

69 

52 

58 

55 

57 

59 

59 

71 

70 

61 

60 

47 

S2 

60 

57 

53 

64 

65 

68 

8 

niN 

S2 

64 

67 

66 

68 

58 

68 

58 

57 

57 

47 

40 

40 

4  3 

45 

45 

48 

55 

49 

42 

4S 

41 

4  1 

44 

49 

45 

49 

52 

52 

7 

4 

nnx 

IS 

82 

83 

81 

75 

78 

77 

75 

75 

76 

70 

55 

59 

52 

64 

55 

66 

59 

68 

55 

52 

48 

SO 

53 

55 

60 

52 

62 

56 

2 

niN 

57 

- 

67 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

S2 

45 

43 

46 

49 

48 

50 

55 

S3 

46 

48 

45 

4S 

46 

51 

47 

S2 

52 

55 

5 

e 

HRX 

70 

7S 

7^ 

76 

72 

74 

73 

72 

73 

74 

69 

SS 

SS 

56 

58 

50 

51 

6S 

63 

59 

SS 

48 

48 

S3 

52 

58 

S7 

64 

63 

3 

58 

67 

68 

68 

59 

68 

69 

69 

68 

56 

54 

47 

45 

45 

49 

49 

SO 

S4 

55 

48 

42 

46 

45 

45 

48 

47 

48 

50 

SS 

0 

HE  AQL  flNO 

4 

MRX 

57 

67 

69 

75 

71 

73 

70 

72 

77 

72 

75 

73 

73 

60 

58 

66 

56 

58 

57 

64 

58 

62 

48 

53 

52 

SS 

56 

55 

SS 

53 

7 

60 

S9 

62 

65 

63 

66 

65 

69 

63 

70 

69 

70 

57 

50 

48 

51 

52 

47 

49 

; 

SS 

48 

48 

48 

44 

43 

43 

47 

47 

48 

55 

4 

P  I  T  TSV I  EM 

4 

nnx 

67 

66 

69 

71 

71 

72 

71 

73 

75 

74 

74 

74 

72 

62 

59 

59 

59 

50 

60 

63 

64 

50 

57 

S3 

S3 

55 

58 

57 

56 

59 

64 

2 

60 

60 

62 

62 

65 

65 

65 

59 

67 

67 

58 

69 

62 

S6 

53 

53 

S2 

SO 

52 

55 

57 

52 

52 

SO 

SO 

49 

51 

48 

50 

56 

57 

6 

thorsbt  eip  station 

4 

nnx 

76 

78 

78 

78 

80 

75 

79 

81 

77 

74 

76 

73 

64 

60 

62 

65 

65 

65 

67 

63 

59 

S4 

SO 

49 

57 

54 

S6 

58 

55 

64 

66 

5 

niN 

St 

59 

60 

64 

63 

68 

66 

67 

68 

68 

55 

61 

49 

48 

49 

54 

SO 

50 

SS 

57 

49 

49 

48 

48 

42 

45 

45 

45 

48 

51 

54 

7 

UINFIELO  2  SU 

4 

nnx 

64 

65 

68 

69 

70 

70 

55 

72 

73 

58 

70 

70 

68 

53 

55 

58 

60 

60 

61 

62 

58 

45 

46 

SO 

48 

52 

46 

51 

52 

59 

60 

3 

MIN 

55 

56 

56 

59 

62 

62 

65 

62 

61 

64 

60 

59 

53 

45 

44 

43 

45 

45 

47 

49 

4S 

44 

45 

45 

41 

41 

40 

39 

40 

48 

50 

7 
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EVRPORflTION  AND  WIND 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

F  cc  o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PtEOnONT  PLfllEBU  OS 

nflRi IN  onn 

E»HP 
HIND 

.13 

9 

.10 

12 

.12 

9 

.03 
IC 

.OS 
10 

IS 

.31 
10 

•  OS 
9 

.04 

13 

.05 
9 

.06 
14 

.  1 1 

47 

.02 
82 

.12 

36 

.08 

22 

.03 
21 

.12 
20 

.07 

15 

.05 
16 

.07 
28 

.16 
74 

22 

.10 
46 

.00 

6 

.03 

17 

43 

.16 
36 

6 

.11 

37 

.05 

60 

2.26 
756 

PRRIRIE  06 

OEMOPOLIS  LOCK  BNO  Onn 

EVHP 
HI  NO 

nRx 

MIN 

.13 
20 
7C 
4S 

.13 
S 
7S 
48 

.09 
0 
77 
54 

.1; 
17 
80 
55 

.08 
14 

68 
62 

.12 

79 
61 

.11 

70 
86 

.10 
14 

81 

59 

.04 

23 
77 
S9 

.02 
38 
71 
6S 

.06 
44 

73 
61 

.02 
24 
74 

59 

.23 
133 
69 
38 

.08 
128 
50 
35 

61 

.21 
19 
58 
33 

.05 
17 
62 
38 

.06 
18 
76 
39 

.07 
24 
63 
41 

08 
49 
68 
45 

67 
66 
36 

81 

93 
51 
36 

.06 
57 
44 

39 

28 

.06 
31 
54 
36 

.06 
1  IS 
56 
35 

.03 
36 
S3 
36 

.03 
27 
52 
36 

.05 
93 
62 
43 

2.338 
1  367B 
65.9 
46  .7 

GULF  oe 

FRIRHOPE  Z  NE 

EVHP 
HINO 
HRX 

niN 

.11 
22 
76 
SE 

.12 
13 
78 
S! 

.09 
1 1 
76 
62 

.06 
S 
80 
68 

.  1 1 
6 
79 
62 

7 
79 
48 

9 
79 
64 

.04 

2 
80 
70 

6 
76 
72 

4 

76 
68 

.05 
4 

77 
69 

•  12 
48 

73 
67 

.18 
57 
67 
52 

.12 
30 
54 

39 

.07 
8 
54 
39 

.09 
8 
60 
40 

.07 
5 
63 
43 

.06 
5 
66 
47 

.04 

3 
68 
52 

.06 
12 
68 
59 

.  12 
42 
63 
46 

.07 
14 

60 
39 

.08 
25 
55 
39 

.  1  1 
8 
50 
38 

52 
39 

.00 
9 
56 
40 

.07 
30 
57 
42 

.06 
4 
57 
41 

.00 
10 
65 
53 

.01 
9 
75 
66 

2.32B 

420 
67.4 
52.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIPHON  INDEX 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


STOT ION 


NORTHERN  VOLLET  01 
BELLE  niNH  2  N 

FLORENCE 

HUNTSVILLE  HSO  HP 
nOULTON  2 

MUSCLE  SM0RL5  FOB  BP 

flPPBLBCMlBN 
tlOUNIfllNS  02 

BIRHINOMBK  HSO  BP 
ONEONTB 

SBND  »T  SUBSTB  BU 
VALLEY  HEBD 

•       ■  ■ 

UPPER  PLAINS  03 

HBHILTON  3  S 
fUSCALOOSB  FAB  BP 

a        ■  ■ 

EBSIERN  VBLLET  04 

ANNISION  FBB  BP 
CENTRE  s  SH 

PIEOnONT  PLBTErtU  05 
LAFBtETTE 

■      ■  > 

COASTAL  PLAIN  07 

02ARK  6  NNH 


SNOHFALL 
SN  ON  CND 

SNOMFALL 
SN  ON  CND 

SNOMFALL 
SN  ON  CND 
HTR  EDUIV 

SNOHFALL 
SN  ON  CNO 

SNOHFALL 
SN  ON  CND 


SNOHFALL 
SN  ON  CNO 
HTR  EOUIV 

SNOMFALL 
SN  ON  CNO 

SNOHFALL 
SN  ON  CNO 

SNOHFALL 
SN  ON  CNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GND 


SNOMFALL 
SN  ON  SNO 


SNOHFALL 
SN  ON  CNO 


SNOMFALL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


ALBBBHB 

NOVEMBER  197S 


DRY  OF  MONTH 


16 


23 


25 


26 


28 


30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  SIBIION  INDEX 
1  1 


STnilON  INDEX 


RLPIBRMR 
NOVEMBER 


1975 


INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

L  U  U  IN  1  1 

UJ 

a 
a 

cr 
q: 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

z 
o 

- 

UJ 

UJ 

OBSERVRTION 
TIME  RND 
TRBLES 

TEMP. 

a. 

(_> 

oc 
a. 

a. 
cz 

UJ 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES! 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

1  Q 
/  ri 

C 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

87 

1  1 

795 

C 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

14 

87 

25 

175 

7R 

C 

0148 

02 

MfiRSHRLL 

12 

34 

14 

86 

10 

1140 

SP 

5r- 

H 

0160 

05 

TflLLflPOOSfl 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7A 

H 

0178 

03 

P 1 CKFNS 

r  1  l_  t\  c  I*  o 

1  3 

33 

07 

88 

08 

1  4  0 

7A 

7A 

H 

U  d  D^. 

u  / 

GOV  INGTON 

6 

J  1 

1  Q 

oo 

JU 

260 

OH 

8A 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

611 

MIO 

MID 

H 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

1  3 

500 

7A 

0369 

05 

CLAY 

1  1 

33 

15 

85 

51 

1080 

7P 

7P 

:  H 

0395 

01 

LIMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

y  H 

H 

0407 

07 

ESCflMBin 

8 

31 

01 

87 

30 

294 

9A 

9R 

C  H 

0430 

05 

LEE 

I  1 

32 

15 

85 

30 

652 

G 

0440 

03 

fiUTflUGR 

1 

32 

28 

86 

4  1 

200 

6R 

050S 

03 

TUSCRLOOSfl 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7A 

7R 

H 

0583 

08 

RRi  nw  1  N 

g 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

n  c  1  c 
Ub  1  b 

U  / 

MONROE 

1 

3 1 

4  4 

0  1 

1  ^ 

178 

/  H 

7R 

0655 

01 

L  IMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

7A 

7fl 

H 

0748 

03 

FRYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

C 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

540 

6P 

6R 

H 

0823 

03 

RUTflUGR 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

dh 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

C  HJ 

0957 

02 

MRRSHRLL 

2 

34 

13 

86 

10 

1070 

7R 

C 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

8A 

8A 

H 

1084 

07 

ESCRMBIfl 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

6R 

K 

1099 

02 

1 2 

34 

56 

85 

43 

670 

8A 

8A 

H 

114  3 

03 

TUSCRLOOSR 

2 

33 

1  6 

87 

1  7 

605 

7A 

1  178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7A 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

235 

5P 

5P 

H 

1324 

05 

TRLLRPOOSfi 

I  1 

32 

50 

85 

41 

680 

6A 

6  A 

H 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7A 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

45 

620 

7A 

7R 

H 

1525 

03 

BIBB 

3 

32 

54 

87 

15 

456 

7A 

7fl 

1556 

07 

WASHINGTON 

1  3 

31 

32 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

1620 

04 

7 

33 

17 

86 

20 

4  1  8 

5P 

5P 

H 

1690 

07 

MONROE 

1 

3 1 

32 

87 

3 1 

183 

7R 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

7A 

7R 

H 

1725 

07 

BRRBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

BR 

8R 

H 

1803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

13 

12 

5P 

5P 

H 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

1  1 

85 

56 

250 

7  R 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

C 

1849 

02 

OE  KRLB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

1940 

03 

WRLKER 

2 

33 

46 

87 

1  1 

334 

7A 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7A 

2079 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

26 

88 

23 

2  1  S 

7A 

2119 

05 

TRLLAPOOSR 

1  1 

32 

4  9 

85 

4  5 

630 

7A 

2124 

05 

TRLLRPOOSR 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

2172 

08 

MOBILE 

9 

30 

14 

88 

04 

8 

8A 

8A 

C  H 

2188 

06 

MRRENGO- 

13 

32 

22 

87 

38 

230 

7A 

7A 

H 

2235 

05 

CLAY 

1  1 

33 

26 

85 

42 

1030 

7  A 

2245 

06 

MARENGO 

1  3 

32 

31 

87 

50 

100 

6A 

6R 

6R 

H 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

21 

300 

C 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7A 

7R 

H 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

85 

04 

195 

7R 

2632 

03 

1  3 

33 

15 

87 

48 

252 

7R 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

410 

5P 

5P 

CGH 

2730 

07 

BRRBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8H 

8R 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7R 

7A 

H 

281  3 

08 

BRLDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

H 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7R 

7A 

H 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7R 

7A 

H 

2971 

01 

LAUDEROALE 

12 

34 

48 

87 

41 

578 

5P 

5P 

H 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

Bfl 

C 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7A 

7R 

H 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6R 

H 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

1  30 

7A 

7R 

H 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8R 

3255 

07 

GENEVR 

5 

31 

02 

85 

51 

1  10 

7A 

7fl 

H 

STnilON 


OBSERVER 


ABBEVILLE   1  NNW 

ADDISON 

ALBERTA 

ALBERTVILLE  2  SE 
ALEXANDER  CITY 
RL ICEVILLE 
RNDALUSIA   1  NW 
RNNISTON  FRR  flP 
RRLEY  3  S 
flSHLANO 

ATHENS  2 
RTMORE 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 
flUTflUCRVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BAY  MINETTE 
BEATRICE   1  E 
BELLE  MINA  2  N 
BERRY 

BESSEMER  3  SSW 

BILLINGSLEY   1  SE 
BIRMINGHAM  WSO  RP  F 
BOAZ 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT 
BROOKWOOO 
BRUNDIDGE 
CRLERA  2  SW 
CAMDEN  3  NW 

CAMP  HILL   2  NW 
CRRBON  HILL 
CENTRE  5  SW 
CENTREVILLE  WSMO 
CHATOM  4  N 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

CLAIBORNE 

CLRNTON 

CLAYTON 

CODEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 

CORDOVA 

COTTONTON 

CUBA 

DADEVILLE 
OADEVILLE  2 
DAUPHIN   ISLAND  2 
DAYTON   I  N 

DELTA 

DEMOPOLIS  LOCK  RND  DRM 
DOTHAN 

DOUBLE  SPRINGS 

ELBA 

ELROD 

ENTERPRISE 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRIRHOPE  2  NE 

FALKVILLE   1  E 

FAYETTE 

FLORENCE 

FORT  PAYNE 

FRISCO  CITY 

GRDSDEN  STERM  PLRNT 

GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 

GENEVA 


JOHN  S  RICHBURG 
PROF.   PALMER  GOOSEY 
SIDNEY  J.   HARDY.  SR. 
ALA.   COMMUNITY  NETWORK 
HENRY  0.  DENHRM 
ROBERT  FERGUSON 
JAMES  P.  GILLIS 
FED.   RVIRTION  RGENCY 
MRS.   DORA  R.  DAVIS 
LOWELL  SMITH 

RADIO  STATION  WJMW 
RADIO  STATION  WATM 
LESLIE  J.  JONES 
JAMES  B  NEIGHBORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GROVER  W.  WOODWARD 

INRCTIVE  10/15/75 
RUBURN  UNIVERSITY 
VONDLEE  STOUGH 

INACTIVE  7/31/75 

JOHN  R.  THOMAS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
ROBERT  L.  WHEELES 
R.  E.  HENDERSON 
MRS .   CLARR  T .  PERVY 
INACTIVE  10/9/74 
MRS.   WILLIE  M.  STYRON 
GEORGE  L  HICKS 
PIERCE  A.  GARRETT 
AUBURN  UNIVERSITY 

AUBURN  UNIVERSITY 
MRS  ANNA  MAE  GARRISON 
DON  R.  WATSON 
WER  SERV  MET  OBS 
GRRDY  C.  YOUNG 
CITY  WATER  PLANT 
TOLLIE  L.  HASKEW 
MARION  W.  ERSTERLING 
Mr?S  ELIZRBETH  M  WESTON 
ROYAL  ERVtS 

HENRY   F.  KELLEY 

TVR-462 

R  0  HERRD 

MRS  CLRRICE  E  GRESHAM 
HUGH  S.  KITE 
REUBEN  P.  HARRIS 
WILLIAM  L.  BARTLETT 
RUFUS  P.  PLESS 
DAUPHIN   ISLAND  SEA  LAB 
R  N  HEREFORD 

WILLIAM  H  EVANS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
M  H  RONEY 
MITCHELL  DRAKE 
ARTHUR  C  .  BRUNSON 
MRS  HELEN  E  FAIR 

INACTIVE  4/30/75 
EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 
SRM  P  ROBISON 
AUBURN  UNIV  EXP  STA 

JOHN   M  DUNAWAY 
GORMAN  J.  BLACK 
HENRY  G.  RICHARDS 
CARL  PARKER 
MERRILL  J  BEARD 
GRDSDEN  STEAM  PLANT 
MACK  C.  FIELDS 
MRS  GLADYS  MCKENZIE 
J  R  BELL 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOHINC  STRTION  INDEX 

1  2 


STATION  INDEX 


RLRBRMP 
NOVEMBER 


1975 


STHT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 
C3 

tx 
z 

cr 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

GEORG I RNNO 

3271 

07 

BUTLER 

6 

3  1 

38 

86 

44 

285 

GILBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

1  3 

3  1 

53 

68 

20 

1  28 

GORCflS 

34  30 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

1  2 

300 

GREENSBORO 

35  I  1 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

GREENV I LLE 

35 1  9 

07 

BUTLER 

6 

3 1 

49 

86 

38 

4  45 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

GUNTERSVILLE  TVR 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34 

22 

86 

17 

605 

HRLEYVILLE  3  NE 

3620 

03 

W I NSTON 

2 

34 

1  5 

87 

37 

950 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

MRR I  ON 

13 

34 

06 

87 

59 

4  35 

HRNCEV I LLE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

HRYNEV I LLE 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

1  1 

86 

36 

1 80 

HEROLRNO 

376  1 

07 

HENRY 

5 

3  1 

2  1 

85 

20 

370 

hefl  in 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

highlrno  home 

38 1 6 

07 

CRENSHAW 

6 

3 1 

57 

86 

1  9 

594 

H I gh  t  ower 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  1  75 

HODGES 

3899 

01 

FRRNKL  IN 

1  3 

34 

20 

87 

56 

840 

HUNTSVILLE  WSO  RP 

4064 

01 

MRD I  SON 

1  2 

34 

39 

86 

46 

624 

JACKSON 

4  193 

07 

CLRRKE 

I  3 

3 1 

30 

87 

52 

220 

JRCK50NV I LLE 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

JRSPER  4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

1  6 

525 

JORORN  DRM 

4  306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

1  5 

290 

K I NS  TON 

44  31 

07 

COFFEE 

1  0 

3  1 

1  4 

86 

1  1 

270 

LRFRYE  T  TE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

LAY  DRM 

4603 

03 

CH  I  LTON 

7 

32 

58 

86 

3 1 

420 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

I  1 

85 

46 

589 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

35 

88 

12 

160 

1  ni  1 1  sv  IMF 

4  684 

07 

BARBOUR 

5 

3 1 

48 

85 

33 

470 

MRGF  1  1  R 

1  1  n  u  i_  l_  L  n 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

5 1 

654 

MRRION  6  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

1 6 

;  7  3 

MARIflN    IIINrTIDN  9 

NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

1  3 

200 

1  1  M  r\  1    111     U  rl  1  1 

5140 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

MOTHFUIS    9  N 

I  1  n  r  1 1 1_  n  J     ^  ii 

5 1  72 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

1 8 

86 

0  1 

1  80 

ME  L  V  [  N 

5354 

07 

CHOCTfiW 

1  3 

3 1 

56 

88 

27 

350 

M  [  nuifl  Y 

'  '  I  U  rl  n  1 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

3 1 

490 

MlLSTEflD 

5439 

06 

MRCON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

MINTER   3  NW 

5449 

05 

ORLLRS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

M I  T  THF  1  1  nOM 

5465 

0  3 

CH I LTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

MHR  I  I  F    Ul^n  QP 
TIUuLLL.     nOU  nr 

54  78 

08 

MOB ILE 

9 

30 

4  1 

88 

1  5 

2 1  1 

MHW  T  F  U  Dl  1  n 

5537 

04 

SHELBY 

3 

3  3 

06 

86 

52 

462 

MHN  T  r.flMF  P  Y    UJ9  fl  QP 
IIU'NILJUI'L.r\'     HOU  "r 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

1  8 

86 

24 

221 

5625 

0  1 

LRWRENCE 

1  2 

34 

29 

87 

1  7 

660 

1  1  U  b  L  1  U  IN  c. 

O  D  J  o 

LAWRENCE 

1  2 

34 

29 

87 

1  8 

645 

Mll<^ri  F    ^HHQl  ^  FQQ 

AP 

5749 

0  1 

COLBERT 

1  2 

34 

45 

87 

37 

536 

niCH    rinr\r\L.i  c. 

O  O  D  / 

0  1 

MRDISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

36 

210 

ONEONTR 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

OPEL IKR 

K  1  9Q 

u  o 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

OZRRK  6  NNW 

K9  1  P 

n  1 

DALE 

5 

3 1 

3 1 

85 

4  1 

470 

PAINT  ROCK  2  N 

K  9  9K 

n  9 

JfiCKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

PRLMERDRLE  2  W 

Oc 

n  9 

JEFFERSON 

2 

33 

4  4 

86 

4  I 

798 

PELL  CITY    1  NNE 

P    9  Q 
O  J  Cj 

n  A 

ST  CLRIR 

7 

33 

36 

86 

1  6 

955 

PERRYVILLE 

f;  ^P9 

D  -J  D  ^ 

U  D 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

PETERMRN 

P  Tfl 
O  J  /  U 

n  1 

MONROE 

1 

3 1 

35 

87 

1 6 

1 95 

PHEN  I  X   CITY   2  NNW 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

3D 

85 

01 

570 

PICKENSVILLE 

6414 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

13 

88 

15 

165 

PINE  RPPLE 

D  *♦  Jo 

WILCOX 

1 

3  1 

53 

87 

00 

230 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

PITTSVIEW 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

ID 

380 

PLRNTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

RUTRUGR 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

PRRTTVILLE 

6640 

03 

RUTRUGR 

1 

32 

29 

86 

29 

295 

RED  BAY 

5805 

01 

FRRNKL  I  N 

1  2 

34 

26 

88 

08 

680 

REFORM  2  E 

6847 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

23 

87 

59 

271 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

RIVER  FRLLS  2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

RDBERTOALE 

6988 

08 

BRLDW  I  N 

9 

30 

32 

87 

39 

155 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

1  4 

670 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRRNKL IN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


TEMP. 

a. 

(_> 

a: 
a. 

Q. 

cr 

UJ 

ISEE  NOTES  1 

7R 

6P 

6P 

H 

6R 

6P 

6F 

H 

7R 

7R 

;  H 

4P 

4P 

H 

C 

5P 

5P 

C  H 

7R 

7fl 

;  H 

; 

7R 

7fl 

H 

7R 

7R 

GH 

8  A 

BR 

H 

7  A 

7R 

H 

7R 

7R 

MID 

M  I  D 

C  HJ 

8A 

7fl 

7R 

7A 

5A 

7R 

5P 

5P 

6R 

7R 

7R 

7fl 

7R 

H 

8R 

7R 

7  A 

7R 

7A 

6P 

6P 

BP 

70 

7fl 

BR 

7R 

7  A 

H 

6A 

1  1  1  u 

M  I  D 

r  H  1 

7R 

M 1  n 

n  1  u 

MID 

C    H  J 

L 

Dr 

6P 

MID 

n  1  U 

M  I  D 

t;  p 

o  r 

5P 

7fi 

7A 

7fl 

H 

PQ 
OH 

PQ 

|-| 

PP 

^p 

r 

L 

7P 

1  n 

7R 

5fl 

r 

L 

5P 

PP 

H 

7fl 

7R 

7R 

7fl 

GH 

7P 

BR 

8P 

H 

5P 

5P 

H 

7fi 

7fi 

c 

6R 

6fl 

H 

7R 

7R 

H 

6A 

6fi 

H 

7R 

7R 

H 

OBSERVER 


T .  E .  MRSON 

RLTON  G.  LRNO 

RLRBRMR  POWER  CO- 

MRS  WILLIE  J.  RRRINGTON 

WILLIE  P  CRUTCHFIELD 

RADIO  STATION  WGSV 

TVR-765 

JIM  WALKER 

EOOIE  L.  PERRCE 

JRMES  E  MC  CRRVY 

DRISY  0  MITCHELL 
RUBURN  UNIVERSITY 
CITY   OF  HEFLIN 
CHARLES  R.  PORTER 
ARLON  L  .  OTTS 
MRRY   N.  RVERY 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
ALLIED  PRPER  INC 
MRRY  LOU  WILKERSON 
JRMES  R.  BRITRIN 

RLRBRMR  POWER  CO- 

FRED  W.  WOOD 

MISS  MRYMIE  LRNORUM 

RLRBRMR  POWER  CO. 

MRS.   MRRY  K.  LEE 

RUFUS  M.  SEWELL 

B.  B.  WILLIAMSON.  JR. 

JOHN  B.  RRO 

ALABAMA  POWER  CO. 

MRRION  FISH  HRTCHERY 

RUBURN  UNIVERSITY 
RLRBRMR  POWER  CO. 
HOUSTON  FLOYD 
ERNEST  H.  LAND 
RLFREO  S.  ROAMS 
JRMES  R  MC  INNIS 
HENRY  J.  YRTES 
RLRBRMR  POWER  CO. 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
MURICE  P  JETER  JR 

NATL  WERTHER  SERVICE 

TVR-381 

JOHN  M.  KELLY 

FED.  RVIRTION  RGENCY 

H.   WRYNE  MC  FRRLEN 

GRRLRND  THOMPSON 

LONNIE  R.  NORRIS 

RRDIO  STATION  WJHO 

CHRRLES  H.  CARROLL 

TVR-69 

GEORGE  T.  POSEY 
NORMRN  R.  VRUGHN 
MRS  EVELYN  M.  FULLER 
MRS.  MINTA  EDOINS 
PHENIX  CITY  WATER  WORKS 
MRS  GRRCE  DNERL 
MRS.  EVR  R.  RRY 
MRS.  ENA  C.  PAUL 
FRRNK  TURNER 
JRMES  E  FISCHER 

RflOIO  STRTION  WPXC 
WRMG  RRDIO 
RRIFORD  C  .  MC  COOL 
JIMMY  W.  WRGES 
RLRBRMR  ELECTRIC  COOP 
JOHN  K  LRSSITTER 
CHRRLES  W.  MCEWEN 
JOHN  T.  BRILEY 
RRDIO  STRTION  WWWR 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STHIION  INDEX 
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STATION  INDEX 


fiLRBRMR 

NOVEMBER  1975 


STATION 


COUNTY 


OBSERVRT ION 
TIME  RND 
TfiBLES 


OBSERVER 


SRINT  BERNPRD 
SAND  HT  SUBSTP  RU 
SRYRE 

SCOTTSBORO 

SELMfl 

SUTTLE 

SYLfiCflUCP  4  NE 
TRLLRDEGR 
THOMflSV ILLE 
THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DRM 

TONEY 

TROY 

TUSCRLOOSR  FAR  RP 

TUSCRLOOSR  OLIVER  ORM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VRLLEY  HERD 

VERNON 

WADLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WRRRIOR  6  W 

WRRRIOR  LOCK  AND  DRM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKR 

WHRTLEY 

WINFIELO  2  SW 


7157 
7207 
72B2 
7304 
7366 
7963 
7999 
8024 
8178 
B209 

8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 

8637 
8648 
8670 
8673 
8586 
8809 
8859 
8867 
8998 


CULLMRN 

OE  KRLB 

JEFFERSON 

JACKSON 

DALLAS 

PERRY 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 

PIKE 

TUSCRLOOSR 

TUSCRLOOSR 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KRLB 

LRMRR 

RRNDOLPH 

ESCRMBIR 

ETOWRH 

JEFFERSON 

GREENE 

LRUDERDRLE 

BIBB 

ELMORE 

CLRRKE 

FRYETTE 


34  12 

34  17 

33  43 

34  41 

32  25 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


86  47 

85  58 

86  58 
66  03 

87  00 
87  1  1 
86  12 

86  06 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 

87  12 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


802 
1  195 
304 
615 
147 
145 
490 
565 
405 
680 

288 
750 
580 
170 
152 
460 
265 
1040 
190 
640 

205 
850 
630 
1  10 
458 
500 
190 
170 
458 


6P 
MID 
7R 
7R 

7R 
7R 


5P 


5P 


MID 
6P 
7fl 
7fi 
7R 
7A 
6P 
6P 
7A 
6P 

6A 

6A 
MID 
7A 
7A 
7R 
7A 
7fi 
7A 

7A 
7A 
7R 
6R 
5P 
7R 
7R 
7A 
7R 


ST.  BERNARD  COLLEGE 
SAND  MTN  SUBSTRTION 
MIRRM  W  PRIDMORE 
RROIO  STRTION  WCRI 
ROBERT  J.  CHRNDLER 
J.   F.   SUTTLE.  JR. 
CITY  WRTER  PLANT 
C   D.  WEAVER 
LEROY  GRTE5 
AUBURN  UNIVERSITY 

RLRBRMR  POWER  CO. 
TVA-506 

THOMRS  J.  DILLARD 
FED.   AVI  AT  ION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JERRY  COPE 
JEPTHA  S.  BRANYON 
C  4  H  LUMBER  COMPANY 
WILLIAM  B.  WHEELER 
ALABAMA  POWER  CO- 

MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 
MRS. FLORENCE  PRRKER 
GILBERT  C  YARBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 

INACTIVE  5/31/75 
MRS  tLIZR  J.  BERRDEN 
FLOYD  BUTLER 
MRS  VRLMA  G  COLEMAN 
ROBERT  A.   MOORE.  JR. 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 

ALABAMA 


Additional  information  reKardinc  the  climnfn  nf  rui^  c.»*. 

aaaci,  or  to  an.  weat.r  i..ol  0^^^^  ^l^'l^^:^  ^^^^^Jl^l^^^^tl^^  ^l^i^^^H^^lTU^T^^ ' 
DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  i„  fh.-.  k 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  ol,so,v„^„„  t  ,       ,  ""^  °'  ""servatlons . 

~:^:::;:;:::r:::r 

SNOWFALL:    Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table    the  "Snowfall  « 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  slee?,  and  ice         ^nowlall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
NORMALS  for  all  stations  are  cltmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970. 
DlV^I^iS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956 

Ei.ur      and  letters  following  the  station  name,   such  as  1.  SS.   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

""'"^  --'-^  —  -  -  —  endin.  with  the  preceding  .une  data  wi  U  be  carried  in  the  .ul.  Issu 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Farm   :  Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soil  temperatures 

wtlsview  .   izaBOra  fine  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  ma.x  and  min  soil  thermometers. 

"~y='?frm:"wh'?^h'ts'Ta\j;r'"'°''  "-s  except  Auburn 

I^TE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  .une  and  December  issues  of  this  bulletin 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  m,KN  USED  INDICATE  THE  Fn,.,nw,>,.. 

-    Soir^-^-.-:. ~r-\-'-J-e,_^^^^        Predpitat.on"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "SnowlaU  and  Snow  on  Oround"  table     "Da  I 

NO  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry  '       ^  ^ 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  1«  n^t  »  . 

.  ,        ,  station  is  not  equipped  with  an  instrument   to  measure  fastest  mile  data 

Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

*  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded . 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  in  h  , 

M  one  or  more  days  of  record  mlsslne-   if  ,v  ,  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall 

.  2::r.rzzrz~       -".s^^- s-...  s  ~ ...... 

Precipitation  Data.)  ^  ^"""""^  ="-e  essentially  accurate  but  may  vary  sliehtlv  from  th» 

^  Slightly  fiom  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THF  SYMgOLS^N^,,3  WHEN  USED  INDICATF  Tn^^^;^^ 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  dit,  < 

ijmission  ol  data  In  any  month  Indicates  no  snowfill  ,nrf/„. 
J    "Supplemental  Data"  table.  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

3S    This  entry  in  time  of  observation  column  in  station  index  means  observation  made  near  sunset. 
This  entry  in  time  of  observation  column  in  station  Index  means  variable 

"  SrZ*  SiH""-'"         '"'  ■■■■ 
— — — -    ™. ;Tr;r:r 'rrrr;:;;;::;;:::- ..„. 

Information  concerning  the  hi  t 


--JjJefr t^J-  ?fnr'%?e^r-  —  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 
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THIRD  CL/l 


OV-^T/Ov 


)ECEMBER    1975       VOLUME  81 


NUMBER  12 


Climatological  Data 


ILflBRMfl 


TEMPERRTURE  RND  PRE C  I  P I T R T I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LOWEST  TEMPERRTURE: 
GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION: 
LEfiST  TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST   I  DAY  PRECIPITATION: 
GREATEST  TOTAL  SNOWFALL: 
GREATEST  DEPTH  OF  SNOW  OR  ICE 


4  STATIONS 
HRLEYVILLE  3  NE 
EVERGREEN 
SAINT  BERNARD 
EVERGREEN 

12  STATIONS 
VRLLEY  HERD 


79 

2 

11.15 
2  .63 
5  .80 

T 

T 


DATE 
DATE 


16  + 
19 


DATE  31 


DATE  21 


SUPPLEMENTRL  DRTR 


NINO 

ISPEED  -  n.P.M. 1 


RELHTIVE  HUnlDITY 
fiVERBGES- 
PERCENT 


SISNDRBD  OF   1 1  NE 

CENTRAL 
00     06     12  II 


NUMBER  OF  ORYS  WITH 
PRECIPITflTlON 


BIRMINGHAM  WSO  AP 

HUNTSVILLE  WSO  OP 

MOBILE  WSO  RP 

MONTGOMERY  WSO  AP 


0.5 
0.2 
1  .9 
1  .7 


8.1 
9  .  1 
8.2 
7.2 


26 
25^ 
23^ 
27 


82 
80 
78 
79 


87 
83 
83 
82 


64 

65 
57 
59 


68 
70 
69 
67 


13 
1  1 
1  1 
10 


55 


48 


6.6 
6.5 
5.5 
5.6 


nnSlQ    NflTIONRL   OCEANIC   AND  /  ENV I  RONnENTflL   DRTfi   /fiSHEVILLE.  N.C 

I  IVMM   RTMOSPHERIC  RDM  I  N  I  STRflT  I  ON  /    SERVICE  / 


MONTHLY  SUMMRRIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  RLRBRnB 


TEMPERRTURE 

PRECIPITPTION 

NO 

OF 

DAYS 

SNOU 

SLEET 

NO. 

OF 

DRYS 

STAT  ION 

linx . 

(11N. 

ac  i 

° 

r 

ti  1 

i 

i 

1 

ec  « 

o  S 

u 

3  I 

v> 

g 

a 

2  ~ 

- 

a  I- 

X 

UJ 

£ 

g  J 

5  . 

S  i 

£  o 

5 

w 

o 

> 

o 

a 

:, 

.  w 

o 

o  £ 

g 

a 

a 

r 

g 

o 

E  O 

■       ■  ■ 

NORTHERN  VHLLET  01 

ATHENS  2 

SI  .4 

30 

.8 

41 

1 

72 

15 

8 

19 

732 

0 

1 

16 

0 

4  .36 

1.17 

26 

.0 

0 

6 

3 

2 

BELLE  niNfi  2  N 

52.1 

31 

.7 

41 

9 

74 

15 

13 

19 

708 

0 

1 

15 

0 

4.15 

1  .04 

16 

.0 

0 

6 

4 

1 

fRLKWILLE   1  E 

52  .9M 

30 

.6n 

4  1 

8(1 

73 

15 

1  1 

22. 

717 

0 

1 

1  5 

0 

2  .98 

.88 

26 

.0 

0 

5 

3 

0 

FLORENCE 

54  .0 

34 

.7 

44 

4 

71 

5« 

13 

19 

633 

0 

0 

1  3 

0 

3.31 

1  .37 

25 

.0 

0 

5 

3 

1 

uituTcuti  t  c   ucn  ao 
nUNIOVlLLt   H3U  Hr 

51  .2 

33 

.2 

42 

2 

-  .2 

71 

14 

1  3 

19 

699 

0 

1 

1  3 

0 

3  .55 

-   1  .83 

1  .01 

IS 

T 

0 

6 

3 

2 

NOULTON  2 

S4  .9 

34 

.3 

44 

6 

75 

14 

12 

19 

626 

0 

0 

I  4 

0 

4.11 

1  .14 

25 

T 

0 

6 

4 

1 

rtUSCLE  SHOBLS  FflH  BP 

51  .2 

32 

.4 

41 

8 

-1.3 

73 

14 

12 

19 

71  I 

0 

1 

1  4 

0 

3.27 

-  2.02 

1  .56 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

NEW  MRRKET  2 

REO  Bfir 

54  .7M 

34 

.9M 

44 

8(1 

74 

1  4 

10 

19 

626 

0 

0 

1  3 

0 

2  .98 

1  .57 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

DiiQ^riiutiir  "> 

KUoStLL  L  *  1  LL  t.  C 

52  .B 

29 

.9 

41 

4 

74 

15 

9 

19 

728 

0 

1 

18 

0 

1  .51 

26 

T 

0 

7 

! 

DIVISION 

42 

7 

.  1 

3.S9 

-   1  .78 

T 

■       ■  ■ 

RppninCNiAN 

MOUNTRINS  02 

flLBERTVlLLE  2  SE 

53-7 

32 

.6 

43 

2 

1  .0 

71 

5 

1  1 

1  9 

670 

0 

0 

15 

0 

3  .79 

-   1  .50 

1.12 

31 

.0 

0 

7 

3 

1 

BIRrilNGMntI  HSO  flP  R 

54  .5 

34 

.7 

44 

6 

-  .6 

73 

14 

14 

19 

626 

0 

1 

14 

0 

3.49 

-   1  .74 

1  .  18 

25 

T 

0 

S 

2 

2 

PlIkJTCOCull  1  C 

UUN 1 1 KbV 1 L  L  t 

55. 6M 

32 

.3 

44 

0(1 

71 

14« 

IS 

19. 

647 

0 

0 

1  3 

0 

.0 

0 

5 

3 

ONEONTB 

S3. 4 

31 

.3 

42 

4 

-  .8 

73 

15 

12 

19 

694 

0 

1 

19 

0 

4.49 

-  .71 

1  .40 

31 

.0 

0 

5 

4 

2 

SBINT  BERNBRO 

S2.1 

25 

.7 

38 

9 

-  3.0 

73 

15 

7 

20. 

800 

0 

1 

23 

0 

2.63 

-  2.73 

1  .25 

26 

.0 

0 

6 

1 

1 

SBND  «T  SUBSTB  BU 

51 .2n 

30 

.8 

41 

0(1 

68 

I5« 

10 

19 

734 

0 

2 

17 

0 

3.98 

1  .27 

31 

.0 

0 

7 

3 

2 

dLU 1  I ODUnU 

53.1 

26 

.8 

40 

0 

-  2.3 

72 

15 

8 

19 

769 

0 

2 

21 

0 

3.73 

-   1  .81 

1  .41 

1 

.0 

0 

6 

3 

I 

VRLLET  HEBO 

52. 0 

28 

.  1 

40 

1 

-  .7 

71 

5 

8 

19 

767 

0 

1 

22 

0 

4  .64 

-  .35 

1  .26 

26 

T 

T 

21 

7 

4 

2 

DIVISION 

41 

8 

-1.3 

3.62 

-    1  .51 

T 

■       ■  ■ 

IIPDCD    PI  Ofkic 

UrrtK  rLHiNo  UJ 

BLICEVILLE 

SE.4n 

31 

.9 

44 

2M 

76 

16* 

1  3 

19 

656 

0 

19 

0 

1  .17 

16 

.0 

0 

7 

5 

2 

BBNKHEBD  LOCK  BND  OBM 

55. E 

34 

.3 

45 

0 

75 

IS 

15 

20 

614 

D 

1  4 

0 

i  .00 

-  1.11 

1  .00 

16 

.0 

0 

7 

4 

1 

CENTREVILLE  HSMO 

56  .0 

33 

.3 

44 

7 

75 

1  5 

1  4 

19 

625 

0 

1 

16 

0 

5-31 

1  .30 

26 

.0 

0 

8 

5 

2 

CLBNTON 

S7.2 

31 

.9 

44 

6 

.9 

76 

15 

13 

19 

626 

0 

17 

0 

4  .90 

-  .60 

1  .75 

31 

.0 

0 

7 

4 

2 

S4  .3n 

30 

.3 

42 

3(1 

73 

IS 

8 

19 

693 

0 

19 

0 

3  .96 

1  .23 

26 

.0 

0 

6 

4 

1 

FBTETTE 

52. SH 

31 

.4M 

42 

0(1 

-  2.6 

13 

20. 

740 

0 

15 

0 

3.53 

-   1  .69 

1  .10 

26 

.0 

0 

7 

4 

1 

HBLETVILLE  3  NE 

S3  .6 

27 

.  1 

40 

4 

-  2.4 

72 

1  4 

2 

19 

756 

0 

20 

0 

4  .56 

-   1  .35 

1  .49 

25 

.0 

0 

6 

4 

3 

HfiMILTON  3  S 

54.1 

28 

.0 

41 

1 

76 

IS 

B 

20. 

736 

0 

21 

0 

4.45 

1  .36 

26 

T 

0 

5 

5 

2 

JHOCtK   4  N 

S3.B 

29 

.5 

41 

7 

74 

IS 

1  1 

20. 

717 

0 

[ 

20 

0 

4.11 

1  .37 

26 

.0 

0 

5 

4 

2 

PRBTTVILLE 

54.2f1 

31 

.sn 

42 

9(1 

-  5.3 

76 

IS 

17 

19 

0 

0 

3.40 

-  2.04 

.0 

0 

ThORSBT  EXP  STBTION 

58.3 

34 

.5 

46 

4 

75 

1  4 

1  3 

1  9 

568 

0 

1  4 

0 

4  .79 

1  .96 

31 

.0 

0 

6 

4 

2 

TUSCBLOOSB  FBB  BP 

55.5 

35 

.4 

45 

5 

.6 

76 

IS- 

10 

19 

603 

0 

1 

15 

0 

3.60 

-   1  .32 

1.19 

25 

.0 

0 

6 

4 

1 

TUSCBLOOSB  OLIVER  DBH 

56.  1 

34 

.6 

45 

4 

78 

IS 

16 

20. 

605 

0 

1  3 

0 

4.18 

-  .73 

1  .05 

26 

.0 

0 

6 

5 

1 

VERNON 

53  .6N 

30 

.6 

42 

1(1 

75 

15 

10 

19 

699 

0 

] 

1  9 

0 

4  .35 

1  .06 

31 

.0 

0 

7 

5 

! 

DIVISION 

43 

5 

-   I  .8 

4  .24 

-  1.10 

T 

BNNISTON  FBB  BP 

55  .6 

33 

.9 

44 

9 

75 

4 

1  4 

19 

619 

0 

0 

IS 

0 

3.59 

1  .06 

30 

T 

0 

7 

3 

1 

CBLERB  2  SH 

60.0 

34 

.  1 

47 

1 

76 

6 

10 

19 

550 

0 

0 

13 

0 

5.68 

.69 

1  .38 

31. 

.0 

0 

7 

4 

3 

CENTRE  5  SH 

S3  .4 

32 

.  1 

42 

8 

72 

15- 

1  3 

19 

684 

0 

I 

1  7 

0 

6.16 

2  .93 

31 

I 

0 

6 

4 

2 

CHILOERSBURG  HTR  PLBNT 

S9.8 

32 

.6 

46 

2 

77 

4 

12 

19 

573 

0 

0 

1  7 

0 

5.32 

.52 

1  .76 

31 

.0 

0 

B 

3 

3 

GBDSDEN  SIEfln  PLBNI 

54.1 

31 

.2 

42 

7 

-  .9 

72 

IS 

12 

19 

689 

0 

I 

1  9 

0 

5.75 
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RED  BflT 

nflx 
niN 

51 
25 

S8 
24 

67 
32 

71 
38 

71 
46 

67 
57 

60 
43 

46 
4  1 

42 

37 

47 

25 

28 

69 

71 
49 

74 

59 

73 
59 

59 
35 

43 

25 

36 
I  5 

41 

SI 

44 

41 

49 

46 

48 

49 

43 

60 

55 

53 

S3 

54.7 
34  .9 

RUSSELLVILLE  2 

•          ■  ■ 

nflx 
niN 

66 
25 

47 

1 9 

57 
20 

68 

27 

70 
30 

70 
36 

63 
45 

48 
4  1 

44 

38 

41 

24 

49 
24 

62 
28 

68 
40 

69 
46 

74 

59 

72 
36 

43 

23 

40 

1 5 

27 
9 

40 

1 0 

50 

35 
1  4 

40 

47 

49 

SO 

48 

4  1 

SB 

46 

52 

52.8 
29  .9 

RPPflLBCHinN 
tlOUNTBINS  02 

BL8ERTVILLE  2  SE 

nflx 
niN 

61 
27 

55 
26 

65 
23 

6B 
32 

71 
44 

70 
45 

63 
40 

52 
40 

44 

37 

4S 

30 

60 
28 

65 
36 

69 
45 

69 
38 

69 
54 

66 
38 

40 

28 

36 
I  7 

35 
1  1 

48 

43 

40 

45 

SO 

45 

42 

39 

55 

52 

52 

50 

53.7 
32.6 

BIRMINGHRM  HSO  RP 

nflx 
niN 

49 

26 

55 
2S 

65 
3D 

71 
34 

70 
40 

72 
43 

59 
46 

SB 
44 

48 

36 

SO 
32 

63 
27 

66 
4  I 

70 
44 

73 
6  1 

72 
58 

58 
4  I 

42 

30 

30 
1  7 

37 
1  4 

48 

25 

35 
22 

43 

I  8 

46 

I  9 

SO 
23 

52 
40 

46 

35 

44 

35 

57 
35 

SO 

SS 

54 

54.5 
34  .7 

GUNTERSVILLE 

nflx 
niN 

30 

55 
27 

64 

30 

69 
30 

71 
36 

71 
49 

65 
43 

S4 

42 

51 
40 

46 

29 

62 
28 

67 
35 

69 
40 

71 
4  1 

70 
40 

68 
38 

42 

35 

47 

1 5 

41 

1 5 

40 

1 6 

39 
I  7 

36 
1 6 

47 

26 

52 
2 1 

54 

33 

52 
36 

52 
35 

53 
35 

54 

SO 

S3 

55. 6 
32.3 

ONEONTR 

nflx 
niN 

70 
29 

46 

2 1 

55 
27 

65 
3D 

72 
32 

70 
3B 

72 
50 

52 
42 

56 
39 

45 

3 1 

46 

23 

62 
28 

66 
35 

70 
42 

73 
55 

70 
40 

43 

30 

42 

1 9 

28 

1 2 

36 
1  4 

38 
27 

35 
20 

42 

2 1 

46 

51 
29 

52 

49 

43 

56 

48 

S3 

53.4 
31  .3 

SRINT  BERNARD 

nflx 
niN 

62 
30 

45 

17 

54 

17 

65 
23 

70 
27 

70 
31 

70 
40 

49 

37 

53 
34 

44 

28 

45 

19 

59 
27 

66 
27 

70 
33 

73 
51 

70 
35 

42 
24 

40 

1  3 

26 
7 

36 
7 

48 

19 

35 
16 

39 
17 

44 

19 

51 
19 

51 
25 

39 
3D 

42 
24 

56 
25 

SO 
36 

52 
41 

52.1 
25.7 

SRND  MT  SUBSTH  HU 

nflx 
niN 

67 
26 

48 

21 

55 
22 

63 
29 

6B 
37 

66 
41 

68 
50 

51 
41 

51 
37 

41 

28 

28 

56 
35 

63 
37 

66 
44 

66 
54 

67 
40 

43 

27 

42 

15 

25 
10 

33 
13 

48 

27 

32 
17 

40 

19 

45 

22 

48 

29 

49 

32 

36 
33 

42 

29 

S3 
33 

45 

37 

52 
42 

51  .2 
30. B 

SCOITSBORO 

nflx 
niN 

69 
25 

49 

20 

56 
20 

63 
23 

70 
29 

71 
31 

66 
35 

55 
37 

55 
37 

45 

27 

47 

21 

60 
22 

67 
26 

70 
31 

72 
44 

66 
37 

47 

25 

40 

16 

28 
8 

38 
9 

51 
18 

30 
17 

44 

15 

49 

17 

47 

26 

44 

34 

42 

35 

52 
3D 

SD 
34 

49 
40 

SS 
40 

53.1 
25.6 

VBLLET  MERO 
. 

nflx 
niN 

66 
26 

47 

1 6 

56 
18 

67 
25 

71 
29 

70 
32 

70 
52 

54 
43 

50 
36 

41 

3 1 

45 

22 

62 
22 

65 
30 

69 
34 

70 
53 

69 
4  1 

48 

27 

49 

1  7 

25 
8 

35 
9 

38 
1 6 

33 
1  3 

40 
I  4 

49 
1  4 

46 

32 

46 

32 

37 
34 

38 
29 

54 

29 

4S 

38 

S3 
43 

52  .0 
28.1 

UPPER  PLAINS  03 

BLICEVILLE 

nflx 

MIN 

70 
29 

S? 
23 

60 
23 

67 
29 

67 
27 

69 
3 1 

71 
43 

SD 

4  1 

50 
27 

SI 
26 

62 
30 

69 
36 

74 
49 

76 
59 

76 
4  4 

45 
40 

45 

2 1 

32 
1  3 

40 

1  s 

51 
20 

41 

2  1 

45 

23 

51 
22 

60 
26 

53 
35 

42 

35 

45 

3D 

63 
3 1 

52 
44 

54 
44 

56.4 

31  .9 

BBNKHEBD  LOCK  RNO  Dfln 

nflx 
niN 

72 
32 

51 
29 

55 
29 

67 
34 

70 
38 

73 
38 

72 
50 

64 
47 

60 
43 

48 

35 

52 
3D 

62 
3 1 

65 
39 

71 
39 

75 
50 

71 
50 

S3 
39 

43 

22 

31 
1 6 

32 
1 S 

49 

20 

37 
25 

40 

26 

49 

27 

S2 
28 

52 
39 

42 

38 

48 

32 

61 
35 

52 
40 

55 
48 

55.6 
34.3 

CENIREVILLE  HSnO 

nflx 
niN 

73 
3 1 

SI 
28 

58 
24 

67 
33 

72 
36 

71 
43 

73 
50 

57 
42 

SD 
40 

4e 

3D 

50 
27 

61 
27 

67 
36 

73 
45 

75 
57 

73 
47 

48 
4  1 

44 

22 

32 
I  4 

40 

t  5 

52 
23 

40 

23 

43 

23 

51 
26 

55 
26 

53 
38 

42 

37 

49 

3 1 

60 
30 

52 
38 

57 
47 

56.0 
33.3 

CLBNION 

nflx 
niN 

72 
31 

52 
24 

60 
28 

70 
3 1 

74 
34 

71 
36 

73 
44 

65 
45 

59 
4  1 

50 
28 

52 
25 

62 
26 

66 
33 

73 
38 

76 
4  7 

73 
49 

51 
45 

49 

23 

34 

1  3 

40 

I  5 

49 

25 

36 
2 1 

41 

22 

54 

2 1 

56 
23 

54 

38 

41 

36 

46 

27 

58 
30 

50 
40 

61 
49 

57.2 
31  .9 

DOUBLE  SPRINGS 

nflx 
niN 

65 
25 

48 

22 

57 
24 

68 
3D 

72 
33 

70 
44 

65 
45 

49 
4  1 

48 

35 

44 

28 

49 

26 

61 
2B 

67 
39 

72 
49 

73 
56 

69 
37 

42 

27 

39 
1 6 

28 
8 

40 

1 0 

51 
26 

35 
1  7 

50 
1 9 

S3 
24 

53 
26 

50 
33 

30 

53 
32 

57 
32 

50 
4  1 

52 
37 

54.3 
30.3 

FRTETIE 

HBX 

niN 

70 
29 

52 
23 

52 
24 

64 

3D 

72 
3D 

73 
36 

68 
45 

43 

48 
40 

46 

39 

37 

68 
38 

73 
38 

55 

42 

45 

35 

42 

2 1 

31 
1  3 

42 

1  3 

S2 
26 

38 
20 

43 

2 1 

SO 
21 

SO 
2 1 

53 
33 

39 
36 

43 

29 

SI 
3 1 

35 

50 
35 

52.6 
31  .4 

HBLETVILLE  3  NE 

nflx 
niN 

49 

1  7 

52 
15 

63 
26 

66 
33 

67 
37 

62 
44 

61 
37 

47 
34 

45 

29 

43 

1 B 

SB 
22 

65 
29 

68 
36 

72 
49 

70 
50 

67 
47 

57 
1 8 

34 

B 

37 
2 

47 

1  3 

44 

23 

39 
1 0 

43 

1 5 

50 
1  7 

47 

3D 

49 

25 

43 

28 

56 
25 

59 
34 

51 
37 

51 
31 

S3. 6 
27.1 

MflnlLTON  3  S 

nflx 

KIN 

66 
25 

50 
1 9 

SB 
1 9 

67 
26 

69 
28 

72 
32 

65 
46 

SO 
42 

46 

38 

44 

25 

SD 
23 

64 

23 

69 
31 

73 
38 

76 
SB 

72 
37 

45 

25 

40 

1  7 

28 
8 

41 

8 

52 
20 

37 
1 6 

42 

1 7 

49 

1 9 

52 
1 9 

51 
35 

39 
35 

45 

28 

60 
28 

51 
43 

53 
39 

54.1 
28. 0 

JBSPER  4  N 

nnx 
niN 

66 
28 

47 

20 

56 
22 

65 
27 

70 
29 

59 
33 

71 
4B 

52 
43 

53 
39 

48 

30 

48 

22 

61 
24 

68 
3 1 

73 
34 

74 

5 1 

71 
4  1 

44 

26 

42 

20 

30 

1  1 

39 

1  I 

39 
2D 

38 
1 8 

42 

1 9 

48 

22 

51 
22 

52 
36 

41 

37 

45 

28 

56 
3D 

53 
43 

53 
46 

53. B 
29.5 

PRBTTVILLE 

nflx 
niN 

73 
34 

54 

32 

47 
24 

60 
32 

73 
34 

69 
32 

66 

45 

43 

52 
42 

SS 
36 

56 
34 

35 

34 

76 

72 
46 

52 

52 
22 

30 
1  7 

34 

20 

20 

37 

36 
27 

40 

22 

2 1 

35 

22 

59 
24 

56 
43 

62 
SO 

54.2 

31  .6 

TMORSBT  EXP  5TBT10N 

nflx 
niN 

71 
29 

63 
28 

69 
33 

72 
33 

70 
38 

74 
46 

67 
49 

59 
42 

58 
25 

SD 
27 

57 
26 

62 
32 

67 
40 

75 
55 

74 

52 

68 
44 

58 
40 

43 

22 

38 
13 

46 

25 

42 

29 

40 

22 

52 
23 

56 
25 

52 
41 

52 
36 

50 
37 

57 
30 

51 
39 

56 
46 

56 
42 

58.3 
34.5 

ruscBLOOsn  fbr  bp 

nflx 
niN 

52 
29 

S9 
26 

61 
3D 

72 
31 

72 
42 

72 
SD 

SB 
47 

50 
45 

49 
42 

SO 
31 

6D 
29 

68 
35 

73 
4  1 

76 
59 

76 
SB 

58 
44 

44 

31 

32 
16 

35 
ID 

49 
24 

38 
29 

42 
24 

50 
21 

52 
26 

SI 
45 

45 

36 

48 

36 

61 
33 

54 
47 

56 
48 

55 
31 

55. 5 
35.4 

tUSCBLOOSn  OLIVER  DHtl 

nflx 
niN 

76 
33 

50 
27 

59 
29 

62 
35 

73 
39 

7D 
41 

73 
53 

54 
45 

51 
41 

49 

33 

SI 
29 

62 
26 

68 
37 

72 
42 

78 
57 

77 
46 

48 
4  1 

43 
24 

32 
16 

40 

16 

51 
26 

39 
25 

43 
24 

49 
24 

S2 
26 

54 
40 

42 

38 

49 

32 

61 
33 

54 
45 

57 
47 

56.1 
34  .6 

VERNON 

nnx 
niN 

69 
27 

20 

54 

26 

62 
28 

67 
31 

70 
40 

65 
47 

51 
43 

47 
40 

47 

25 

46 
24 

61 
30 

68 
40 

71 
49 

75 
56 

74 

39 

45 

28 

39 
18 

29 
ID 

39 
12 

50 
24 

38 
19 

40 

20 

47 

19 

50 
21 

52 
29 

41 

36 

47 

30 

SB 
34 

51 
40 

54 
43 

53.6 
30.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STflllON  INDEX 

5 


DAILY  TEMPERATURES 


RLRBRnn 

DECEMBER  1975 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
<z 

Ql 

\ 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

1 0 

1  J 

1  2 

1  3 

1  5 

1  6 

1 6 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 ! 

a 

. 

EBSIERN  VSLLEr  04 

RNNISTON  Fnn  flP 

HBX 
MIN 

SI 
29 

60 
24 

66 
29 

75 
33 

72 
37 

72 
46 

60 
48 

60 
46 

48 

39 

47 

29 

63 
25 

68 
3 1 

70 
39 

74 

55 

72 
50 

63 
45 

46 

33 

33 
1 9 

37 
14 

48 

23 

39 
29 

41 

25 

50 
2 1 

51 
2 1 

S3 
37 

SI 
39 

42 

32 

59 
29 

50 
38 

53 

54 
4  1 

SS.B 
33.9 

CflLERB  2  SH 

MAX 

niN 

62 
30 

64 

32 

68 
35 

71 
29 

71 
36 

76 
40 

69 
52 

60 
38 

57 
39 

54 

28 

70 
23 

68 
29 

74 

35 

73 
55 

74 

50 

71 
47 

53 
43 

44 

23 

38 
10 

50 
20 

49 

22 

SI 
29 

52 
24 

54 

33 

47 

36 

54 

26 

48 

35 

63 
36 

60 
37 

58 
45 

66 
40 

60-0 
34.1 

CENTRE  5  SM 

MBX 
MIN 

72 
3 1 

47 

2 1 

57 
28 

65 
29 

68 
32 

71 
4  1 

69 
50 

SB 
46 

SS 
4  I 

46 

32 

42 

22 

60 
27 

65 
33 

69 
39 

72 
48 

71 
44 

48 

3 1 

46 

21 

28 
1 3 

36 

20 

45 

29 

37 
2  1 

46 

1 9 

SO 
23 

47 
34 

51 
34 

39 
37 

42 

29 

55 
35 

46 

38 

52 
46 

53.4 
32.1 

CHILOERSBURG  HIR  PLBNT 

MBX 

niN 

71 
32 

62 
2 1 

71 
27 

77 
29 

73 
32 

71 
32 

70 
53 

63 
46 

54 
4  1 

51 
30 

65 
23 

69 
29 

74 

35 

76 
48 

75 
51 

70 
46 

46 
43 

43 

2 1 

41 

1  2 

S2 
22 

47 

23 

46 

1  7 

52 
1  7 

51 
1 8 

55 
34 

53 
39 

49 

37 

60 
25 

SB 

37 

55 
48 

55 
42 

59.8 
32.6 

GflOSOEN  STEflfl  PLANT 

niN 

71 
31 

52 
25 

59 
25 

69 
31 

71 
31 

71 
37 

70 
44 

55 
44 

55 
41 

45 

33 

47 

26 

62 
26 

65 
31 

68 
37 

72 
4B 

69 
45 

46 

32 

44 

22 

27 
12 

36 
13 

48 

23 

35 
23 

43 
24 

50 
24 

52 
29 

SI 
35 

42 

37 

42 

30 

59 
31 

48 

36 

52 
40 

S4.1 

31  .2 

PELL  CUT   1  NNE 

MBX 

71 
29 

50 
21 

59 
21 

66 
27 

71 
29 

70 
32 

72 
42 

57 
44 

59 
41 

47 

30 

49 

22 

59 
23 

66 
27 

71 
35 

73 
49 

72 
46 

47 

37 

44 

19 

29 
I  1 

38 
1  1 

48 

23 

35 
19 

43 

19 

SO 
20 

SO 
20 

52 
36 

40 

36 

42 

25 

57 
25 

50 
36 

S3 
46 

S4.S 
29-1 

STLBCBUCB  4  NE 

MBX 
MIN 

6S 
33 

5B 
24 

67 
27 

75 
30 

72 
32 

73 
41 

62 
52 

62 
47 

48 
40 

48 

32 

62 
24 

66 
28 

78 

37 

73 
52 

72 
52 

68 
44 

49 

38 

44 

23 

37 
12 

49 

22 

36 
23 

45 

29 

SO 
18 

54 

19 

S3 
40 

54 

39 

44 

36 

57 
26 

52 
38 

SS 
47 

61 
41 

57.7 
33.7 

TBLLflDECfl 

■          •  ■ 

MBX 
MIN 

66 
33 

55 
25 

63 
24 

69 

26 

70 
3 1 

70 
34 

60 
42 

57 
43 

48 

38 

47 

30 

62 
2 1 

66 
30 

75 
35 

72 
49 

70 
40 

63 
40 

44 

34 

39 
1 8 

38 
I  3 

47 
I  4 

34 
I  4 

41 

1 7 

46 

2 1 

47 

33 

46 

35 

44 

36 

45 

38 

55 
43 

49 
34 

52 
33 

SO 
37 

31  .0 

PIEDMONT  PLBTERU  OS 

BLEXflNOER  CITY 

MBX 
MIN 

72 
33 

54 

2S 

63 
26 

71 
33 

73 
35 

70 
38 

74 
43 

62 
46 

60 
42 

51 
26 

50 
25 

63 
28 

67 
3 1 

73 
4  I 

74 

73 
50 

53 
40 

SO 
23 

33 
1 5 

40 

22 

50 
25 

3B 

2 1 

48 

25 

53 
22 

57 
28 

52 
39 

42 

36 

45 

26 

60 
29 

50 
35 

60 
48 

57.5 
32.4 

nSHLBND  2  SSE 

MAX 
MIN 

62 
3 1 

S9 
24 

68 
3 1 

72 
33 

69 
37 

70 
42 

60 
52 

60 
45 

52 
39 

46 

28 

61 
23 

63 
29 

70 
37 

72 
53 

69 
52 

64 
44 

47 

39 

39 
1 9 

3S 

1  1 

48 

21 

34 

29 

43 

1 9 

49 

2 1 

S3 
26 

50 
35 

50 
35 

40 

32 

56 
25 

47 

35 

51 
43 

59 
38 

SS.4 
33.2 

CRMP   HILL    2  NM 

MAX 
MIN 

73 
34 

52 
22 

60 
23 

70 
28 

7S 
30 

72 
34 

73 
4S 

62 
47 

SB 
43 

51 
29 

SO 
24 

62 
24 

65 
26 

73 
40 

72 
42 

72 
52 

52 
44 

48 

23 

31 
1  1 

38 

1 2 

48 

23 

38 

1  7 

46 

1 6 

54 

1 9 

55 
26 

54 

39 

42 

37 

42 

25 

57 
25 

51 
39 

63 
49 

56. 7 
33.6 

HEFLIN 

MAX 

niN 

64 

33 

48 

20 

60 
2 1 

67 
28 

7S 
29 

69 
30 

70 
40 

60 
35 

S3 
37 

45 

3 1 

SO 
20 

63 
2  1 

65 
25 

69 
33 

71 
45 

65 

SO 
38 

39 
20 

29 
1 0 

34 

I  I 

47 

20 

33 
1 8 

1 8 

20 

50 
20 

47 

21 

50 
35 

40 
24 

55 
27 

46 

32 

55 
42 

S4.2 

27.5 

LBFBTETTE 

MAX 
MIN 

69 
34 

62 
23 

72 
29 

77 
38 

73 
39 

77 
46 

65 
54 

SB 

SI 
4  1 

SI 
20 

65 
25 

68 
31 

74 
40 

75 
55 

74 
49 

65 
50 

52 
42 

47 

22 

40 

1  1 

47 

22 

36 
24 

47 

1 7 

56 
20 

49 

25 

55 
38 

52 
37 

42 

33 

58 

27 

48 
34 

52 
45 

62 
4  1 

SB. 7 
34. S 

HflRTIN  DBH 

MIN 

OPEL  1  KB 

MBX 
M  1  N 

74 

3S 

53 
27 

61 
28 

71 
31 

75 
34 

73 
37 

75 
45 

63 
47 

SB 
44 

51 
31 

SI 
25 

64 

27 

68 
32 

73 
41 

70 
47 

70 
50 

59 
45 

56 
27 

35 
17 

41 
14 

45 

26 

38 
24 

46 

26 

55 
23 

55 
30 

57 
39 

43 

37 

44 

26 

57 
31 

52 
37 

63 
48 

57.9 
33.3 

ROCKFORD  2  NNK 

MBX 
MIN 

71 
30 

53 
24 

60 
26 

70 
36 

72 
37 

70 
39 

73 
54 

60 
43 

60 
39 

51 
27 

50 
25 

60 
27 

64 

32 

71 
40 

74 
49 

71 
49 

51 
43 

48 

19 

33 
10 

39 

12 

48 

25 

36 
20 

44 

21 

51 
26 

S4 
40 

S3 
38 

41 

35 

45 

26 

57 
36 

SO 
38 

61 
42 

56.2 
32.5 

ROCK  MILLS 
. 

MAX 
MIN 

71 
30 

53 
22 

62 
27 

71 
30 

74 

29 

73 
36 

75 
SO 

62 
45 

55 
43 

50 
30 

50 
22 

65 
24 

67 
30 

72 

73 
38 

73 
52 

54 
42 

49 

22 

40 

1  9 

40 

1  7 

47 

1 5 

54 

1 8 

SS 
37 

52 
39 

43 

38 

55 
23 

49 

36 

63 
45 

32.3 

PRBIRIE  06 

OBTTON  1  N 

MBX 
MIN 

76 
29 

51 
24 

57 
26 

66 
34 

73 
4  1 

75 
49 

75 
S3 

60 
45 

48 
4  I 

S3 
28 

55 
25 

65 
28 

70 
44 

74 
4  4 

77 
54 

77 
46 

48 
4  4 

47 

23 

33 
1  4 

40 

23 

52 
30 

40 

1 8 

42 
24 

51 
22 

55 
25 

54 

35 

55 
39 

53 
31 

63 
42 

SS 
47 

SB 
50 

5B.0 
34.8 

OEMOPOL IS  LOCH  AND  OBM 

MBX 
MIN 

77 
33 

47 

2Z 

58 
2S 

66 
29 

73 
32 

73 
42 

75 
51 

54 
44 

50 
42 

51 
33 

SI 
27 

63 
27 

69 
37 

74 
45 

77 
55 

77 

49 
43 

45 

28 

32 
1  7 

41 

1 6 

54 

29 

40 

26 

44 

25 

50 
27 

54 

26 

54 

39 

44 

39 

S3 
34 

64 
34 

S3 
43 

56 
47 

S7.D 
34. S 

CBINESVILLE 

MBX 
MIN 

73 
29 

SO 
25 

57 
26 

67 
30 

72 
33 

73 
4  1 

72 
48 

51 
4  4 

49 
42 

52 
28 

51 
28 

64 

30 

68 

37 

74 
45 

77 
54 

76 

45 
42 

44 

23 

32 
1 5 

40 

1  7 

54 

29 

40 

25 

43 

25 

49 
24 

52 
28 

53 
38 

43 

38 

51 
33 

64 

38 

52 
44 

55 
43 

56. 2 
33.7 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

SO 
31 

5B 
27 

65 
3 1 

70 
36 

71 
38 

70 
45 

72 
44 

73 
37 

61 
29 

50 
28 

59 

68 

73 
48 

76 
SB 

75 
57 

64 

45 

36 

37 
22 

38 
I  4 

52 
26 

39 
25 

41 
24 

49 

3 1 

52 
25 

55 
32 

54 

37 

57 
34 

59 
4  I 

56 
45 

57 

58 
38 

58.2 
35.4 

MBTNEVILLE 

MAX 
MIN 

75 
36 

53 
27 

53 
29 

67 
32 

74 

33 

74 

38 

75 
46 

66 
47 

50 
4  I 

52 
30 

51 
26 

62 
27 

68 
34 

75 
48 

76 
48 

74 

5 1 

60 

40 

52 
27 

35 
16 

39 
1 7 

49 

26 

41 

22 

43 

22 

52 
22 

59 
35 

58 
40 

45 

39 

50 
31 

62 
32 

53 
42 

62 
SI 

SB. 4 
34.0 

L'VINGSTON  2  SH 

MBX 
MIN 

74 

28 

57 
23 

64 

27 

70 
30 

70 
35 

73 
45 

72 
42 

51 
43 

40 

54 

28 

60 
26 

69 
29 

69 
40 

75 
SO 

77 
55 

75 
38 

35 

22 

40 
1  4 

36 
16 

55 
30 

41 

23 

46 

27 

S3 
22 

54 

30 

53 
38 

44 

38 

58 
34 

64 
40 

55 
46 

55 
4  1 

S9.4 
33.4 

MBRION  JUNCTION  2  NE 

MBX 
MIN 

73 
32 

S2 
26 

SB 
26 

66 
30 

72 
33 

70 
41 

76 
48 

SB 
45 

51 
4  1 

50 
30 

51 
25 

63 
27 

67 
36 

73 
44 

76 
53 

76 
49 

51 
43 

48 

2S 

33 
I S 

39 
1 5 

S2 
24 

39 
23 

40 

23 

52 
22 

56 
22 

55 
39 

47 

38 

51 
32 

60 
33 

S3 
42 

60 
48 

57.0 
33.2 

HINTER  3  NH 

MAX 
MIN 

MONTGOMERY  HSO  BP 

MBX 
MIN 

S3 
33 

60 
29 

67 
31 

73 
34 

72 
37 

74 
42 

64 

52 

52 
42 

52 
37 

51 
32 

61 
27 

67 
31 

73 
40 

76 
51 

75 
47 

66 
49 

51 
37 

37 
23 

39 
19 

50 
27 

42 

26 

44 

23 

54 

23 

57 
26 

58 
46 

49 
41 

50 
35 

60 
30 

51 
42 

61 
48 

60 
34 

S8.0 
35.3 

SELnn 

MBX 
MIN 

6B 
35 

64 

28 

69 
28 

75 
34 

73 
39 

76 
48 

76 
49 

55 
47 

51 
41 

S3 
31 

64 

28 

70 
36 

76 
38 

77 
SO 

76 
53 

73 
SO 

S3 
44 

45 

28 

41 

IB 

51 
26 

49 

31 

42 

25 

S3 
27 

SB 
25 

56 
45 

53 
40 

53 
41 

64 

32 

61 
44 

61 
48 

61 
48 

61  .2 
37.3 

UNION  SPRINGS  4  S 

. 

MAX 
MIN 

75 
40 

S3 
28 

57 
29 

63 
32 

73 
35 

73 
42 

75 
48 

62 
50 

62 
44 

56 
32 

49 

26 

63 
2? 

63 
31 

74 

50 

75 
52 

76 
S2 

62 
52 

55 
26 

34 

1 6 

38 
1 7 

49 

30 

42 

23 

42 
24 

50 
24 

54 

32 

59 
42 

42 

38 

45 

32 

57 
34 

55 
38 

61 
54 

35.5 

COBSTBL  PLBIN  01 

BNDBLUSIB  1  NH 

MBX 
MIN 

74 
41 

53 
27 

57 
27 

67 
27 

72 
32 

72 
38 

75 
45 

61 
46 

53 
39 

52 
30 

50 
25 

60 
26 

65 
28 

74 
42 

75 
45 

76 
47 

65 
49 

55 
29 

35 
20 

41 

20 

4B 

29 

42 

21 

44 

23 

44 

21 

60 
24 

60 
34 

44 

39 

51 
30 

61 
30 

SB 
40 

69 
52 

SB. 5 
33.1 

BTMORE 

MAX 
MIN 

79 
39 

S7 
32 

61 
34 

71 
38 

74 
45 

77 

48 

52 
42 

5S 
33 

55 
30 

66 
32 

70 
47 

75 
55 

77 
54 

77 
60 

61 
SI 

55 
28 

38 
20 

46 

28 

53 
31 

46 

27 

46 

28 

56 
27 

62 
33 

65 
41 

45 
40 

60 
32 

67 
36 

60 
44 

69 
46 

61  .2 
38.0 

BRBNTLEY 

MBX 
MIN 

74 
41 

55 
26 

61 
28 

72 
29 

75 
34 

47 

55 
44 

55 
27 

52 
25 

65 
27 

69 
32 

77 
41 

76 
42 

79 
54 

63 
51 

55 
2B 

37 
16 

43 

20 

50 
24 

43 

22 

47 

23 

SS 
20 

59 
23 

62 
30 

53 
28 

64 

39 

56 
42 

68 
S3 

60.0 
32.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBIION  INDEX 
7 


DRILY  TEMPERfiTURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

a 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

g 

10 

:  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BREHTON  3  SSE 

nRx 

72 

59 

66 

72 

73 

76 

70 

62 

55 

53 

62 

71 

75 

76 

79 

71 

SB 

S3 

45 

SO 

46 

46 

55 

62 

65 

55 

56 

65 

55 

54 

57 

61 

.7 

niN 

40 

27 

26 

30 

34 

4  I 

57 

49 

44 

27 

25 

34 

39 

47 

47 

57 

52 

29 

1 9 

21 

22 

23 

27 

19 

46 

4  1 

40 

29 

42 

52 

50 

36 

.7 

CntlDEN  3  NM 

MRX 

77 

50 

55 

64 

74 

74 

75 

59 

49 

50 

49 

61 

66 

75 

77 

75 

51 

49 

33 

39 

50 

40 

43 

50 

56 

58 

56 

S3 

64 

54 

63 

57 

.8 

niN 

34 

27 

27 

29 

35 

42 

48 

46 

42 

30 

27 

30 

43 

45 

56 

SO 

45 

25 

16 

15 

26 

25 

26 

25 

25 

40 

36 

33 

33 

43 

49 

34 

.8 

CHRTOH  4  N 

nRx 

70 

54 

64 

70 

74 

72 

70 

68 

55 

52 

65 

65 

73 

75 

75 

68 

51 

49 

44 

53 

49 

45 

48 

53 

56 

49 

52 

63 

56 

S7 

S3 

59 

.6 

niN 

32 

28 

3 1 

30 

46 

53 

S3 

45 

38 

30 

28 

28 

28 

52 

52 

48 

45 

26 

16 

28 

26 

25 

27 

26 

46 

43 

36 

34 

45 

45 

42 

36 

■  6 

CLRY  TON 

MRX 

75 

54 

60 

72 

75 

7S 

76 

75 

67 

S3 

SO 

64 

68 

74 

75 

77 

64 

54 

35 

40 

48 

42 

43 

54 

58 

60 

53 

48 

61 

58 

65 

60 

.4 

MIN 

40 

30 

32 

40 

47 

43 

S3 

52 

43 

30 

30 

36 

40 

46 

49 

57 

50 

26 

1 7 

20 

30 

23 

23 

25 

33 

34 

38 

34 

36 

40 

50 

37 

.1 

EUFRULR  HILDLIfE  REF 

MRX 

77 

50 

62 

69 

75 

76 

77 

68 

65 

55 

59 

63 

69 

76 

77 

77 

64 

5S 

38 

37 

39 

40 

47 

54 

59 

66 

55 

56 

60 

55 

66 

60 

.8 

I1IN 

43 

25 

28 

31 

34 

38 

48 

47 

47 

30 

22 

25 

29 

35 

40 

49 

52 

29 

1 5 

20 

25 

23 

23 

1 9 

24 

42 

39 

25 

33 

43 

54 

33 

.5 

EVERGREEN 

FIRX 

77 

S3 

58 

69 

74 

73 

7S 

66 

SI 

52 

S3 

64 

68 

75 

76 

76 

60 

55 

37 

46 

52 

44 

48 

56 

60 

61 

45 

54 

64 

58 

67 

60 

.2 

m:n 

39 

29 

29 

32 

36 

42 

49 

49 

44 

29 

27 

26 

42 

48 

48 

46 

5 1 

29 

1 8 

1 8 

28 

23 

24 

25 

28 

42 

39 

32 

34 

43 

52 

35 

■  6 

FR [SCO  CI Tr 

nRx 

79 

52 

SB 

69 

75 

75 

76 

60 

49 

51 

SI 

65 

69 

73 

77 

76 

55 

52 

35 

42 

SO 

46 

45 

53 

60 

62 

57 

53 

66 

58 

63 

59 

.7 

MIN 

36 

29 

30 

33 

43 

47 

55 

46 

4  I 

29 

26 

32 

47 

53 

52 

54 

47 

27 

1 6 

1 8 

30 

29 

24 

25 

35 

40 

38 

34 

36 

42 

47 

36 

.9 

GENEvn 

hrx 

niN 

GILBERTOMN 

nRx 

78 

S2 

63 

64 

74 

76 

76 

69 

48 

46 

43 

52 

45 

47 

52 

53 

56 

S3 

54 

65 

61 

57 

57 

58 

.3 

WIN 

24 

27 

25 

34 

36 

60 

46 

4  4 

26 

1  S 

25 

24 

25 

28 

22 

44 

40 

36 

30 

46 

50 

42 

34 

.7 

GREENVILLE 

fIRX 

70 

51 

57 

niN 

35 

25 

29 

28 

1  7 

20 

2 1 

26 

27 

29 

25 

HEAOLRNO 

nRx 

76 

62 

59 

68 

73 

74 

75 

76 

67 

54 

52 

62 

73 

74 

75 

76 

67 

60 

43 

40 

46 

47 

45 

54 

59 

66 

57 

50 

58 

55 

65 

61 

•  5 

niN 

43 

3 1 

33 

38 

49 

5 1 

52 

46 

3  { 

28 

3 1 

36 

45 

48 

5 1 

55 

30 

1  4 

2 1 

26 

23 

26 

26 

27 

40 

40 

33 

36 

43 

55 

37 

■  1 

HIGHLRNO  HOnE 

nRx 

73 

53 

60 

71 

75 

74 

77 

67 

51 

52 

51 

64 

68 

75 

76 

75 

59 

52 

35 

40 

50 

41 

43 

60 

54 

58 

43 

55 

52 

58 

64 

59 

.2 

niN 

35 

27 

28 

42 

44 

44 

53 

47 

42 

29 

26 

29 

40 

45 

5 1 

S3 

46 

26 

1 5 

15 

29 

22 

22 

25 

26 

38 

37 

30 

32 

4  1 

5 1 

35 

.3 

02RRK  6  NNH 

nRx 

70 

62 

72 

73 

73 

77 

69 

66 

57 

54 

63 

67 

75 

75 

77 

71 

57 

52 

43 

48 

46 

47 

57 

59 

65 

54 

52 

59 

54 

64 

65 

62 

.0 

niN 

40 

31 

39 

44 

44 

50 

56 

49 

43 

29 

30 

36 

44 

55 

S3 

55 

5 1 

27 

16 

27 

28 

22 

25 

29 

46 

39 

33 

32 

4  1 

46 

49 

39 

.1 

PHENIX  CITY  2  NNH 

nRx 

niN 

P I T  rsv [ EH 

nRx 

75 

56 

63 

71 

75 

74 

76 

76 

63 

54 

52 

63 

68 

75 

76 

77 

63 

54 

37 

41 

SI 

41 

45 

55 

57 

63 

44 

48 

59 

54 

65 

60 

,4 

niN 

41 

23 

24 

28 

32 

32 

52 

49 

46 

29 

24 

22 

25 

36 

42 

42 

SO 

28 

14 

15 

20 

20 

20 

18 

21 

42 

39 

24 

32 

41 

53 

31 

.8 

IHOMRSVILLE 

nflx 

75 

55 

61 

69 

74 

74 

76 

58 

48 

54 

52 

64 

66 

74 

76 

76 

60 

48 

36 

41 

SI 

43 

45 

52 

59 

59 

44 

55 

65 

54 

64 

59 

.0 

niN 

31 

26 

27 

30 

35 

45 

52 

44 

39 

27 

27 

27 

43 

45 

56 

47 

44 

24 

14 

15 

27 

24 

24 

23 

27 

36 

37 

32 

33 

44 

45 

33 

,g 

TROY 

npx 

60 

60 

70 

74 

74 

75 

67 

59 

53 

50 

63 

67 

74 

75 

77 

70 

53 

50 

40 

49 

42 

44 

54 

59 

62 

48 

49 

59 

52 

65 

64 

59 

.9 

ntN 

38 

29 

36 

42 

46 

53 

57 

49 

43 

29 

29 

38 

39 

48 

53 

51 

50 

25 

17 

26 

29 

23 

23 

29 

38 

39 

38 

33 

41 

49 

43 

38 

.2 

HHRTLEY 

KRX 

60 

68 

69 

72 

72 

70 

59 

55 

52 

60 

70 

72 

75 

70 

65 

50 

SO 

42 

48 

48 

48 

59 

58 

61 

52 

52 

65 

66 

62 

66 

60 

.5 

niN 

28 

27 

28 

33 

34 

4  1 

24 

23 

32 

35 

40 

45 

50 

45 

27 

]  4 

20 

25 

22 

20 

1 9 

40 

39 

36 

3 1 

36 

42 

44 

32 

.2 

GULF  08 

BRY  MINETTE 

MRX 

67 

60 

71 

75 

75 

76 

66 

55 

54 

54 

66 

69 

75 

75 

77 

69 

55 

48 

45 

52 

45 

45 

53 

63 

65 

50 

56 

66 

55 

66 

64 

61 

.7 

niN 

38 

32 

36 

38 

48 

53 

55 

47 

4  I 

33 

33 

46 

49 

57 

59 

55 

46 

28 

1 9 

3 1 

32 

26 

29 

29 

47 

40 

39 

35 

38 

40 

.4 

COOEN 

nRx 

70 

70 

70 

70 

68 

70 

70 

70 

65 

60 

50 

45 

50 

51 

51 

52 

62 

63 

niN 

38 

40 

40 

43 

4  1 

40 

39 

20 

32 

28 

28 

28 

30 

39 

35 

35 

45 

ORJPMIN  ISLRND  2 

nRx 

75 

53 

57 

62 

67 

69 

71 

63 

54 

58 

54 

64 

67 

69 

71 

74 

68 

59 

43 

45 

S2 

47 

45 

50 

65 

67 

48 

52 

64 

61 

69 

60 

.1 

niN 

42 

45 

49 

52 

57 

59 

62 

49 

47 

44 

45 

S2 

57 

58 

62 

64 

55 

36 

28 

29 

40 

33 

35 

41 

42 

43 

43 

45 

49 

49 

42 

46 

.9 

FRIRHOPE  2  NE 

nRx 

72 

60 

64 

73 

74 

76 

71 

61 

56 

54 

66 

68 

73 

75 

77 

73 

61 

S3 

44 

51 

48 

46 

53 

63 

66 

54 

52 

67 

60 

73 

64 

62 

■  8 

niN 

40 

33 

34 

37 

51 

55 

61 

47 

44 

35 

32 

46 

52 

58 

56 

60 

52 

30 

20 

32 

35 

28 

30 

29 

40 

41 

39 

35 

45 

53 

46 

41 

■  8 

nOBILE  H50  HP 

nRx 

57 

62 

69 

74 

75 

78 

67 

55 

59 

59 

64 

72 

75 

77 

78 

69 

57 

42 

47 

55 

48 

48 

56 

61 

63 

48 

56 

68 

58 

67 

59 

62 

.0 

niN 

38 

3' 

36 

40 

SO 

59 

54 

SO 

41 

36 

34 

SO 

S3 

58 

59 

S5 

42 

26 

22 

35 

31 

29 

32 

30 

45 

41 

40 

40 

49 

57 

42 

42 

.2 

ROBERTDRLE 

nRx 

78 

56 

63 

70 

73 

74 

77 

71 

52 

SB 

58 

66 

70 

74 

76 

78 

70 

59 

42 

48 

S3 

51 

49 

57 

54 

66 

46 

57 

67 

59 

74 

63 

.  1 

niN 

42 

32 

32 

34 

38 

SI 

57 

49 

45 

34 

32 

37 

49 

51 

56 

57 

55 

32 

21 

21 

31 

26 

28 

28 

30 

41 

42 

34 

38 

45 

51 

39 

.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHIND  5TRTI0N  INOEX 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


RLRBRnn 

DECEMBER  197S 


r 

ORT  OF  MONTH 

SIBI ION 

a. 
a 
1  IN) 

1 

2 

3 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

13 

14 

IS 

16 

n 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

.5 

26 

27 

20 

a 
a 

aUBURN  fiCRONOMY  FARM 

2 

MAX 
MIN 

66 
46 

61 
40 

61 
39 

65 
42 

65 
45 

65 
46 

66 
53 

62 
54 

64 

51 

57 
40 

56 
38 

61 
38 

62 
40 

67 
55 

68 

S3 

69 
61 

61 
54 

54 
41 

44 

35 

46 
34 

46 

36 

36 
34 

41 

35 

49 
34 

46 

35 

46 
45 

45 
44 

44 

36 

55 
38 

48 
<  1 

56 
48 

56 
43 

1 
0 

4 

MRX 
MIN 

65 
52 

59 
44 

60 
43 

63 
45 

63 
48 

60 
49 

66 
54 

62 
56 

61 
54 

54 
43 

45 
42 

58 
41 

61 
43 

65 
53 

66 
56 

67 
63 

63 
57 

57 
45 

49 

39 

47 

37 

48 

38 

40 

38 

45 

37 

48 

37 

48 

38 

48 
47 

47 
46 

46 
40 

52 
41 

50 
44 

57 

so 

55 
45 

5 
8 

B 

MRX 
MIN 

63 
54 

57 
4S 

55 
43 

57 
45 

58 
47 

58 
49 

62 
52 

60 
56 

59 
54 

54 
45 

52 
43 

55 
39 

55 
41 

S9 
50 

62 
54 

62 
59 

60 
55 

55 
45 

47 

39 

43 

3B 

45 

39 

39 
37 

42 

36 

45 

37 

46 

38 

4B 
43 

47 
44 

44 

39 

48 

39 

47 
40 

54 
47 

52 
44 

9 
9 

HEROLRNO 

i 

MAX 
MIN 

63 
51 

- 

54 
45 

56 
44 

57 
46 

58 
48 

60 
51 

62 
51 

62 
56 

60 
57 

57 
42 

64 
45 

58 
45 

59 
50 

61 
55 

63 
53 

65 
60 

62 
48 

50 
38 

45 

36 

46 
40 

47 

39 

45 

36 

47 

38 

50 
47 

51 
44 

51 
42 

55 
46 

9 
4 

PI TTSVIEH 

4 

MRX 
MIN 

63 
58 

58 
SO 

56 
48 

57 
48 

58 
49 

64 

55 

61 
55 

62 
58 

61 
57 

58 
49 

54 
46 

54 
45 

55 
47 

58 
50 

60 
54 

62 
54 

64 

60 

61 
SO 

50 
45 

47 
43 

49 
43 

44 

39 

45 

39 

47 

39 

49 
40 

51 
48 

50 
47 

SO 
43 

SI 
44 

52 
47 

55 
48 

0 
3 

IMORSBT  EXP  STRIION 

4 

MAX 
MIN 

63 
46 

56 
44 

61 
47 

72 
S3 

71 
52 

64 

53 

67 
59 

62 
58 

58 
44 

53 
45 

53 
44 

59 
44 

64 
49 

66 
55 

59 
57 

64 

56 

56 
S4 

54 

39 

50 
39 

45 
40 

42 
40 

42 

39 

50 
36 

50 
39 

49 
46 

46 
46 

50 
38 

56 
41 

50 
45 

so 

44 

56 
43 

56 
46 

1 
3 

HINFIELO  2  SH 

4 

MRX 
MIN 

60 
44 

52 
40 

52 
39 

55 
41 

56 
43 

58 
45 

56 

50 

55 

51 

51 
49 

S3 
44 

52 
41 

52 
40 

56 
43 

59 
47 

61 
53 

61 
S3 

53 
44 

46 

39 

43 

36 

40 

35 

44 

36 

40 

37 

42 

36 

45 

36 

42 

36 

45 
42 

42 

42 

46 

39 

SI 
39 

48 
45 

51 
47 

50 
42 

5 
3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVflPORRTION  AND  WIND 


DECEMBER  1375 


STRT ION 


DRY  OF  MONTH 


8     9     10    11    12    13    U    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


5  K  o 


PRRIRIE  06 

DEnOPOLIS  LOCK  RND  DHI1 


OULF 

FRIRHOPE  2  NE 


HINC 

nRx 


EVflP 
NINO 
HRX 

niN 


T)|  11 

S3 


65  68  70  S3 
36|    42|    47    53  52 


■  14|  .051  -04 

S 

78l  491  S2 
45  39 


.06  -02  .04 


67    63  68 


.07  . 

10  75 


.00  .07 
33  13 


70  65 
58  62 


1860 
58.1 
42.4 


1  .378 
598 
S6.9 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
10 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


STATION 


NORTHERN  VBLLEr  0! 
HUNISVILLE  MSO  BP 

HOULTON  2 
RUSSELLVILLE  2 

■       ■  a 

"PPBLBCHIBN 
rtOUNTfllNS  02 

BIRniNCHDn  MSO  BP 

VflLLET  HEflO 

UPPER  PLAINS  03 
MflniLION  3  s 

■  ■  ■ 

EASTERN  VflLLET  04 

BNNtSTON  FBB  BP 
CENTRE  5  SH 

■  ■  ■ 

COaSTBL   PLAIN  07 

HIGHLBND  HONE 


ALABAMA 

DECEHBER  I97S 


SNOMFRLL 
SN  ON  GNO 
HTR  EOUIV 

SNONFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 
HIR  EOUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


DAY  OF  MONTH 


17 


20 


22 


24 


26 


28 


30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INOEX 


1  1 


STnilON  INDEX 


RLRBRMP 

DECEMBER  1975 


c  T  n  T  T  n  M 

o 1 H 1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

LuUN  1  Y 

LiJ 

o 
cr 
z 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRTION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP  . 

Q. 
LJ 

EvflP. 

- 

- 

ABBEVILLE   1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

3 1 

35 

85 

1 5 

465 

7A 

c 

ADDISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

1  3 

87 

1  1 

795 

c 

ALBERTA 

0 1  40 

07 

WILCOX 

1 

32 

1  4 

87 

25 

1  75 

7R 

c 

ALBERTVILLE  2  SE 

0148 

02 

MARSHALL 

12 

34 

1  4 

86 

1  0 

1  1  '•  0 

5P 

5P 

H 

ALEXANDER  CITY 

0  1  60 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7R 

H 

AL ICEV ILLE 

0178 

03 

P I CKENS 

1  3 

33 

07 

88 

08 

140 

7R 

7R 

H 

ANDALUSIA   1  NM 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

8R 

8A 

H 

RNNISTON  FAA  RP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

5  1 

6  I  1 

M  I  0 

MID 

H 

RRLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

1  3 

500 

7R 

ASHLAND  2  SSE 

0369 

05 

CLAY 

1  1 

33 

1  5 

85 

50 

1  09 1 

6P 

6P 

C  H 

ATHENS  2 

0395 

0 1 

L IMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9R 

9R 

H 

ATMORE 

0407 

07 

ESCAMBIA 

8 

3 1 

0  1 

87 

30 

294 

9A 

9R 

C  H 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

1  1 

32 

36 

85 

30 

652 

G 

RUTRUGAVILLE  3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

4  1 

200 

6R 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

0505 

03 

TUSCRLOOSR 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7R 

7R 

H 

BAY  MINETTE 

0583 

08 

BRLDW I N 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

BEATRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

1  78 

7R 

7R 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

0 1 

L IMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

7R 

7R 

H 

BERRY 

0748 

03 

FRYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

c 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

0 1 

540 

6P 

6R 

H 

BILLINGSLEY  1  SE 

0823 

03 

flUTRUGR 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6fl 

BIRMINGHAM  WSO  RP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

M  I  D 

M  I  0 

C  HJ 

BOflZ 

0957 

02 

MRRSHALL 

2 

34 

1  3 

86 

1  0 

I  070 

7fl 

c 

BRRNTLEY 

1 069 

07 

CRENSHAW 

6 

3 1 

35 

85 

1  5 

274 

8A 

8R 

H 

BREWTON  3  SSE 

1  084 

07 

ESCAMBIfi 

6 

3 1 

04 

87 

03 

85 

6P 

6R 

H 

BR  I OGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

1 2 

34 

56 

85 

43 

670 

8fl 

8A 

H 

BROOKHOOD 

1143 

03 

TUSCRLOOSR 

2 

33 

16 

87 

17 

605 

7R 

BRUNDIOGE 

1  1  78 

07 

PIKE 

5 

3  1 

43 

85 

49 

5  1  0 

7R 

CRLERR  2  SW 

1  288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

CRMDEN  3  NW 

1  30  1 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

20 

235 

5P 

5P 

H 

CAMP  HILL  2  NW 

1  324 

05 

TRLLRPOOSR 

1  1 

32 

50 

88 

4  1 

680 

6A 

6R 

H 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WRLKER 

2 

33 

54 

87 

32 

4  30 

7R 

CENTRE  5  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

06 

85 

4  5 

620 

7R 

7R 

H 

CENTREVILLE  WSMO 

1 525 

03 

BIBB 

3 

32 

54 

87 

1  5 

4  56 

7R 

7R 

CHRTOM  4  N 

1  566 

07 

WRSHINGTON 

13 

3 1 

32 

88 

1  5 

285 

5P 

5P 

H 

CHILDERSBURG  WTR  PLRNT 

1620 

04 

TRLLRDEGR 

7 

33 

17 

86 

20 

418 

5P 

5P 

H 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7R 

CLRNTON 

1  694 

03 

CHILTON 

7 

32 

5 1 

86 

38 

580 

7R 

7R 

f-) 

CLAYTON 

1  725 

07 

BARBOUR 

5 

3 1 

53 

85 

28 

596 

8R 

8R 

COOEN 

1 803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

1  3 

1 2 

5P 

5P 

H 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1 807 

07 

GENEVR 

5 

3  1 

1  1 

85 

56 

250 

7R 

COLBERT  STEAM  PLRNT 

1819 

0  1 

COLBERT 

12 

34 

4  4 

87 

50 

4  70 

Q 

COLL INSVILLE 

1849 

02 

DE  KALB 

7 

34 

1  5 

85 

c  3 

750 

5P 

CORDOVR 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

1  1 

334 

7R 

COTTONTON 

1  974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

2  I  7 

7R 

CUBR 

2079 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

26 

88 

23 

215 

7R 

DflOEVlLLE 

2119 

05 

TRLLRPOOSR 

1  1 

32 

49 

85 

45 

630 

7R 

DAOEVILLE  2 

2124 

05 

TRLLRPOOSR 

1  1 

32 

50 

85 

4  6 

7  30 

(; 

DAUPHIN   ISLAND  2 

2  1 72 

08 

MOBILE 

9 

30 

1  4 

88 

04 

g 

8  A 

BR 

C  H 

DAYTON   I  N 

2 1 88 

06 

MRRENGO 

1  3 

32 

22 

87 

38 

230 

7fl 

7R 

DELTA 

2235 

05 

CLRY 

1  1 

3  3 

26 

85 

4  2 

1  030 

7R 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MRRENGO 

1  3 

32 

3  J 

87 

50 

1  nn 
1  u  u 

D  n 

6R 

RQ 
Dn 

DOTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

3 1 

1  2 

85 

2  1 

JUL) 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

1 0 

87 

24 

ftnn 
ou  u 

7R 

7R 

|-j 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

85 

04 

195 

7R 

ELROD 

2632 

03 

TUSCRLOOSR 

1  3 

33 

15 

87 

48 

252 

7R 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

3  1 

1  9 

85 

52 

4  1  0 

5P 

5P 

CGH 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BRRBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8R 

8A 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7R 

7  A 

FfllRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BRLDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

FRLKVILLE   1  E 

2840 

01 

MORGRN 

1  2 

34 

22 

86 

53 

625 

7R 

7A 

H 

FRYETTE 

2883 

03 

FRYETTE 

1  3 

33 

4  1 

87 

49 

365 

7R 

7A 

H 

FLORENCE 

2971 

01 

LRUDERDRLE 

12 

34 

48 

87 

4  1 

578 

5P 

5P 

H 

FORT  PRYNE 

3043 

02 

DE  KRLB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

7R 

C 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7R 

7R 

H 

GflOSDEN  STERM  PLANT 

3154 

04 

ETOWRH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6A 

6R 

H 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7A 

7R 

H 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

85 

45 

500 

BR 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

5 

31 

02 

85 

51 

1  10 

7A 

7R 

H 

OBSERVER 


JOHN  S  RICHBURG 
PROF.  PRLMER  GOOSEY 
SIDNEY  J.  HRRDY.  SR. 
RLR.   COMMUNITY  NETWORK 
HENRY  D.  DENHRM 
ROBERT  FERGUSON 
JRMES  P.  GILLIS 
FED.   RVIRTION  AGENCY 
MRS.   DORA  R.  DAVIS 
LOWELL  SMITH 

RADIO  STATION  WJMW 
RADIO  STATION  WATM 
NATIONAL  WEATHER  SERV 
JAMES  B  NEIGHBORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GROVER  W.  WOODWARD 

INACTIVE  10/15/75 
AUBURN  UNIVERSITY 
VONDLEE  STOUGH 

INACTIVE  7/31/75 

JOHN  R.  THOMRS 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
ROBERT  L.  WHEELES 
R.  E.  HENDERSON 
MRS  .   CLRRR  T .  PEAVY 
INACTIVE  10/9/74 
MRS.   WILLIE  M.  STYRON 
GEORGE  L  HICKS 
PIERCE  A.  GARRETT 
AUBURN  UNIVERSITY 

AUBURN  UNIVERSITY 
MRS  RNNR  MRE  GRRRISON 
DON  R.  WRTSON 
WER  SERV  MET  OBS 
GRROY  C.  YOUNG 
CITY  WRTER  PLRNT 
TOLLIE  L.  HASKEW 
MARION  W.  EASTERLING 
MRS  ELIZABETH  M  WESTON 
ROYF.L  EAVES 

HENRY  F.  KELLEY 

TVfl-462 

R  0  HERRO 

MRS  CLRRICE  E  GRESHRM 
HUGH  S.  KITE 
REUBEN  P.  HARRIS 
WILL IRM  L  .  BRRTLETT 
RUFUS  P.  PLESS 
DRUPHIN   ISLAND  SER  LRB 
R  N  HEREFORD 

WILLIRM  H  EVRNS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
M  H  RONEY 
MITCHELL  DRAKE 
ARTHUR  C  BRUNSON 
MRS  HELEN  E  FAIR 

INRCTIVE  4/30/75 
EUFRULR  WILDLIFE  REFUGE 
SRM  P  ROBISON 
RUBURN  UNIV  EXP  STR 

JOHN  M  DUNRWRY 
GORMRN  J.  BLRCK 
HENRY  G.  RICHRRDS 
CRRL  PRRKER 
MERRILL  J  BEARD 
GADSDEN  STEAM  PLRNT 
MRCK  C.  FIELDS 
MRS  GLRDYS  MCKENZIE 
J  R  BELL 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


fiLRBOMR 

DECEMBER  1975 


STRTION 


INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 

z 

cr 
or 
a 

LRTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

a. 

LJ 
UJ 

q: 
a. 

EVRP. 

SPECIfiL 
(SEE  NOTES  1 

3271 

07 

BUTLER 

6 

3 1 

38 

85 

4  4 

285 

7fl 

T.  E.  MRSON 

3308 

07 

CHOCTAW 

1  3 

3 1 

53 

88 

20 

1  28 

6P 

6P 

H 

ALTON  G.  LAND 

34  30 

03 

WRLKER 

2 

33 

39 

87 

1  2 

300 

6  A 

ALRBRMfl  POWER  CO- 

35 1  1 

06 

HOLE 

2 

32 

42 

67 

36 

220 

BP 

RP 
D  r 

H 

MRS  WILLIE  J-  ARRINGTON 

35 1  9 

07 

BUTLER 

6 

3 1 

49 

86 

38 

4  4  5 

7fl 

7  A 

c 

H 

WILLIE  P  CRUTCHFIELD 

3573 

02 

MRRSHRLL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

RADIO  STRTION  WGSV 

3578 

02 

MRRSHRLL 

12 

34 

22 

86 

17 

605 

c 

TVR-765 

3620 

03 

W 1 NSTON 

2 

34 

1 5 

87 

37 

950 

5P 

5P 

c 

H 

JIM  WALKER 

3645 

03 

MRR I  ON 

1  3 

34 

06 

87 

59 

4  35 

70 

7  A 

c 

H 

EDDIE  L.  PEARCE 

3655 

02 

CULLMRN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

c 

JAMES  E  MC  CRAVY 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

1  1 

86 

36 

1 80 

7fl 

7A 

H 

DAISY  D  MITCHELL 

376 1 

07 

HENRY 

5 

3  1 

2 1 

85 

20 

370 

7R 

7  A 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

BR 

BR 

H 

CITY  OF  HEFLIN 

38 1  6 

07 

CRENSHAW 

6 

3 1 

57 

66 

1 9 

594 

7A 

7R 

H 

CHARLES  R.  PORTER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1175 

7R 

ARLON  L  .  OTTS 

3899 

01 

FRANKL I N 

1  3 

34 

20 

87 

56 

840 

7R 

MARY   N.  AVERY 

4064 

01 

MAD  I  SON 

12 

34 

39 

86 

46 

624 

MID 

M  I  D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

4193 

07 

CLARKE 

1  3 

3 1 

30 

87 

52 

220 

BR 

c 

RLLIED  PAPER  INC 

4209 

04 

CALHOUN 

1 

33 

4  9 

85 

4  7 

690 

7fl 

c 

MARY  LOU  WILKERSON 

4226 

0  3 

WALKER 

2 

3  3 

54 

87 

1  6 

525 

7A 

7R 

H 

JAMES  A.  BRITAIN 

4  305 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

1 5 

290 

6R 

ALABAMA  POWER  CO. 

4  4  3  1 

07 

COFFEE 

1  0 

3 1 

1  4 

86 

270 

7fl 

FREO  W.  WOOD 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS  MRYMIE  LRNDRUM 

*♦  D  U  J 

CHILTON 

7 

o  o 

3 1 

4  20 

6R 

ALRBRMR  POWER  CO. 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7  A 

MRS.   MRRY  K.  LEE 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

7  A 

RUFUS  M.  SEWELL 

4798 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

35 

88 

12 

160 

7A 

7A 

H 

B.   B.   WILLIAMSON.  JR. 

4  884 

07 

BRRBOUR 

5 

3 1 

4  8 

85 

3  3 

4  70 

8  A 

JOHN  B.  RRD 

4  996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

5  1 

654 

7A 

ALRBRMR  POWER  CO. 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

1 6 

1  7  3 

7  A 

c 

MRRION  FISH  HATCHERY 

5121 

06 

DRLLRS 

3 

32 

28 

87 

1  3 

200 

7R 

7A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

5140 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POWER  CO. 

c;  1  79 

U  D 

MONTGOMERY 

1  1 

0  c. 

1  A 
1  o 

PR 

n  1 

U  1 

1 80 

7A 

HOUSTON  FLOYD 

0  JO'* 

u  / 

CHOC  TRW 

1  3 

■3  1 
J  1 

»J  D 

PP 

o  o 

350 

7fl 

ERNEST  H.  LAND 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

3  1 

4  90 

c 

ALFRED  S.  RDRMS 

5439 

06 

MRCON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

8R 

JRMES  A  MC  INNIS 

5449 

06 

ORLLRS 

I 

32 

06 

87 

03 

370 

7A 

7fl 

H 

HENRY  J.  YATES 

c;  ^  p;  c; 
o  *♦  D  o 

U  J 

CHILTON 

7 

^9 

A  P 

86 

27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

Aiti 

UD 

MOB  I L£ 

9 

A  1 

PP 

1  c 

1  o 

9  1  1 
c  1  1 

M  I  0 

M  I  n 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OO  J  / 

n  A 

U  4 

SHELBY 

3 

J  J 

U  D 

PR 

c;  9 

4R9 

7  A 

MURICE  P  JETER  JR 

c:  c:  c  n 

UD 

MONTGOMERY 

1 

^9 

1  0 

PR 
O  D 

9  A 

2  2  1 

M  I  0 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

Do  d  D 

U  I 

LRWRENCE 

1  2 

9Q 

P7 

1  / 

660 

c 

T Vfl-38 1 

DO  jO 

U  1 

LAWRENCE 

1  2 

9Q 

o  / 

\  P 

645 

6P 

PP 

D  r 

H 

JOHN  M.  KELLY 

AQ 

U  1 

COLBERT 

1  2 

A 

4c; 

P7 
o  / 

37 

535 

M  I  0 

M I  n 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

C  Q  C  1 
ODD  / 

U  1 

MADISON 

12 

A 
J  4 

cc 
oD 

PR 
oo 

9  "7 

T9(^ 

1  £.0 

5P 

0  r 

H 

H.   WAYNE   MC  FRRLEN 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

36 

210 

7fl 

GARLAND  THOMPSON 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7R 

7fl 

H 

LONNIE  R.  NORRIS 

C  1  9  Q 

D I 

UD 

LEE 

1  1 

^9 

J  o 

O  D 

9^ 

C  J 

750 

BR 

8R 

H 

RADIO  STRTION  WJHO 

C  9  I  Q 

U  / 

DALE 

5 

J  1 

J  1 

fit: 

4  1 

4  70 

5P 

5P 

H 

CHRRLES  H.  CARROLL 

C  9  9  C 

n9 

JACKSON 

1  2 

A 

A  7 

O  D 

20 

635 

c 

TVR-69 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

o  o 

A  f; 
*1  D 

PP 
OD 

A  n 

"7  QP 

/  J  0 

7R 

GEORGE  T .  POSEY 

6329 

04 

ST  CLR I R 

7 

JD 

PP 
OD 

1  p 
1  o 

a  0  0 

7R 

7R 

H 

NORMRN  A.  VAUGHN 

6362 

06 

PERRY 

3 

"59 

JD 

0  / 

ou  u 

50 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

6370 

07 

MONROE 

1 

Q  1 

J  I 

Jo 

o  / 

1  p 

1 

c 

MRS.   MINTR  EODINS 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

5P 

5P 

H 

PHENIX  CITY  WRTER  WORKS 

64  1  4 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

13 

88 

15 

165 

7R 

MRS  GRRCE  ONERL 

84  36 

07 

W I LCOX 

1 

3  1 

53 

87 

00 

230 

7R 

MRS.   EVfl  R.  RRY 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7R 

MRS.   ENA  C.  PAUL 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7R 

7fl 

GH 

FRANK  TURNER 

6508 

03 

flu  T  RUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7A 

JAMES  E  FISCHER 

6640 

03 

AliTQIIPfA 

1 

32 

29 

86 

29 

295 

8fl 

8R 

H 

RADIO  STATION  WPXC 

6805 

01 

FRANKLIN 

1  2 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO 

6847 

03 

P  I  PKFNS 
1  I  c  r\  u  ii  o 

1  3 

33 

23 

87 

59 

271 

7R 

RR I  FORD  C .  MC  COOL 

6937 

07 

COV  INGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

7fl 

JIMMY  W.  WRCES 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

RLRBRMR  ELECTRIC  COOP 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

32 

87 

39 

155 

6fl 

6fl 

H 

JOHN  K  LRSSITTER 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

1  4 

670 

7fl 

7A 

H 

CHRRLES  W.  MCEWEN 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6R 

6A 

H 

JOHN  T.  BRILEY 

7131 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

7R 

7A 

H 

RRDIO  STATION  WWWR 

GEORGI ANNA 

GILBERTOWN 

GORGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GUNTERSVILLE 

GUNTERSVILLE  TVR 

HALEYVILLE   3  NE 

HAMILTON  3  S 

HANCEVILLE 

HAYNEV  ILLE 

HEADLAND 

HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

HIGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  WSO  AP 
JACKSON 
JACKSONVILLE 
JASPER  4  N 

JORDAN  DAM 

KINSTON 

LRFAYETTE 

LAY  0AM 

LEEDS 

LEESBURG 

L  I  V [NGSTON  2  SW 

LOUISVILLE 

MAGELLA 

MARION  6  NE 


MARION  JUNCTION 
MARTIN  DAM 
MHTHEWS  2  N 
MELVIN 
MIDWAY 
MILSTERO 
MINTER  3 
MI  TCHELL 
MOBILE  WSO  AP 
MONTEVALLO 


2  NE 


NW 
DAM 


MONTGOMERY  WSO  AP 

MOULTON 

MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAR  RP 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTR 

OPEL IKR 

OZARK  6  NNW 

PAINT   ROCK   2  N 

PALMEROALE  2  W 
PELL  CITY    1  NNE 
PERRYV I LLE 
PETERMRN 

PHENIX   CI TY   2  NNW 
PICKENSVILLE 
PINE  APPLE 
PINE  LEVEL 
PITTSVIEW 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

PRATTV ILLE 
RED  BAY 
REFORM  2  E 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS 
ROBERTDALE 
ROCKFORO  2  NNW 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 


2  NE 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


flLRBOMR 

DECEMBER  1975 


STATION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  RND 
TABLES 


OBSERVER 


SRINT  BERNRRD 
SRND  MT  SUBSTfl  flU 
SRYRE 

SCOTTSBORO 

SELMfl 

SUTTLE 

SYLflCRUGfl  4  NE 
TRLLRDEGR 
THOMRSVILLE 
TH0RS8Y  EXP  STRTION 

THURLGH  DRM 

TONEY 

TROY 

TUSCRLOOSR  FRR  RP 

TUSCRLOOSR  OLIVER  DRM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VRLLEY  HERO 

VERNON 

WRDLEY 

WRLLRCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WRRRIOR  6  W 

WRRRIOR  LOCK  RND  DRM 

WRTERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKR 

WHRTLEY 

WINFIELD  2  SW 


7157 
7207 
7282 
7304 
7366 
7963 
7999 
8024 
8178 
8209 

8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 

8637 
8648 
8670 
8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


CULLMRN 

DE  KRLB 

JEFFERSON 

JRCKSON 

DRLLflS 

PERRY 

TRLLRDEGR 

TRLLRDEGR 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MRDISON 

PIKE 

TUSCRLOOSR 

TUSCRLOOSR 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KRLB 

LRMRR 

RRNDOLPH 

ESCRMBIR 

ETOWRH 

JEFFERSON 

GREENE 

LflUDERDRLE 

BIBB 

ELMORE 

CLRRKE 

FRYETTE 


34 
34 


33  43 

34  4  1 

32  25 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


86  47 

85  58 

86  58 

86  03 

87  00 
87  1  1 
86  12 

86  06 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 

87  12 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


802 
I  195 
304 
615 
147 
145 
490 
565 
405 
680 

288 
750 
580 
170 
152 
460 
265 
1040 
190 
640 

205 
850 
630 
1  10 
458 
500 
190 
1  70 
468 


6P 
MID 
7fl 
7R 

7R 
7fl 


5P 


5P 


MID 
6P 
7R 
7R 
7R 
7fl 
6P 
6P 
7R 
6P 

6R 

6R 
MID 
7R 
7R 
7R 
7R 
7R 
7R 

7R 
7fi 
7R 
6R 
5P 
7R 
7R 
7R 
7R 


C 

C  H 
H 
t  H 


H 
t  H 


ST.  BERNRRD  COLLEGE 
SRND  MTN  SUBSTRTION 
MIRRM  W  PRIOMORE 
RRDIO  STRTION  WCRI 
ROBERT  J.  CHRNDLER 
J.  F.   SUTTLE.  JR. 
CITY  WRTER  PLANT 
C.   D.  WEAVER 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 

ALABAMA  POWER  CO. 
TVA-506 

THOMAS  J.  DILLRRD 
FED.   RVIRTION  RGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JERRY  COPE 
JEPTHR  S.  BRRNYON 
C  4  H  LUMBER  COMPRNY 
WILLIAM  B.  WHEELER 
RLRBRMfl  POWER  CO. 

MRS.   ESSIE  M.  CHRVERS 
MRS. FLORENCE  PRRKER 
GILBERT  C  YRRBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 

INRCTIVE  5/31/75 
MRS  ELIZfl  J.  BERRDEN 
FLOYD  BUTLER 
MRS  VRLMR  G  COLEMAN 
ROBERT  R.   MOORE.  JR. 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOHINC  STRTION  INDEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

tfo.  ot  Dayii 

Sr.ow.  Sloel 

No.  ol  Days 

StaUoo 

•  1 

.1 

Days 

Mix. 

Mm. 

Depart  uro 
From  Normal 

I  Day 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

1. 00  or  More 

|,i 

•  a 
>  J 
<S 

01  g 

* 

>  3 

Averagi 

|z 

li 

Qui 

• 

Lowest 

Dale 

Degree 

I 

kl| 

«  k 

si 

U 

• 

o 

a 

1 

2 

*       »  * 

»PRIL  197S 

1 

REDSTONE  ARSENAL 

72.9 

<>6.6 

59.7 

89 

26 

33 

13 

207 

0 

0 

0     0  2.15 

.65 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

*       •  » 

JUNE  1975 

GREENVILLE 

M 

M 

M 

0 

0  0 

i 
1 

-  ' 

.0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Station 


i?llIL  HIS 


JUNE  i"5 


CaROEN  CITY 

CKEENWILLE 

PlCKENSVILlE 


1   I  2  I  3  I  4  I  5  I  6  I  7  I  8  I  9   I  10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  15~|  16  I  17  I  18     19  |  20  |  21     22  |  23  |  24     25  |  26  |  27     26  |  29  |  30  31 


2114.10  l.H 


.20  ,17 
.65   1.31  .98 


1.11 
.70 


.96  .76 
.09  ,29 


Se«  iel«f«nc«  notes  loUowing  Siaiion  ladn. 
A-2 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

o 
n 

2 

3 

4 

5  1 

6 

'  1 

8  1 

9 

in  1 
10  j 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19  i 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

■ 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

•          •  • 

MAX 
MIN 

■ 

iPRIL  1975 

MAX 
MIN 

xeoSTONE  ARSEN4L 

MAX 
MIN 

7! 
«2 

7! 
49 

53 
3» 

58 
3* 

65 
37 

66 
3V 

70 
35 

66 
*7 

65 

55 

73 
55 

6'. 
".3 

6' 

67 
33 

57 
48 

63 
42 

77 
37 

80 
46 

84 
61 

74 
45 

72 
40 

75 
38 

82 
40 

78 
44 

82 
64 

81 
60 

89 
58 

67 

58 

84 
61 

78 
60 

79 
60 

/2.B 
46.6 

MAX 
MIN 

JUNE  1975 

MIN 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

83 
68 

Sf 
67 

Si 
66 

83 
68 

eo 

69 

85 
69 

85 

7l 

87 

71 

89 
69 

88 
68 

'10 
70 

9? 
69 

94 
69 

95 
69 

90 
70 

89 
68 

90 
70 

91 

70 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


JS 

C3 

Day  of  month 

« 

Station 

Ol 
<1> 
Q 

IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

!  Avera 

*     •  « 

JUNE  1975 
SUBUKN  AGRnNOMy  FARM 

2 

MAX 
MIN 

•  3 
73 

91 
70 

93 
68 

92 
68 

95 
71 

94 
72 

95 
78 

103 

103 
77 

97 
75 

95 
73 

90 

90 
71 

94 
70 

95 
74 

82 
70 

94 
73 

96 
73 

107 
80 

108 
73 

97 
72 

94 
73 

92 
70 

102 
70 

104 
73 

105 
74 

102 
73 

93 

7i 

89 
74 

95 

74 

95 
U 

1 

4 

MAX 
MIN 

81 
74 

87 
72 

89 
71 

86 

70 

90 
73 

90 
75 

90 
76 

98 
77 

98 
79 

92 
76 

91 
75 

86 
75 

85 
74 

89 
73 

90 
75 

80 
74 

90 
74 

93 
75 

101 
78 

103 
76 

94 

75 

92 
76 

90 
73 

97 
73 

98 
78 

99 
78 

93 
75 

07 
75 

87 
76 

90 
76 

vl 
/4 

i 
6 

8 

MAX 
MIN 

78 
73 

83 
74 

84 
72 

85 

70 

85 
67 

85 
66 

85 
70 

89 
74 

91 
78 

88 
76 

84 
74 

83 
73 

83 
66 

85 
73 

66 
74 

78 
74 

64 
75 

87 
72 

94 

75 

95 
79 

89 
77 

89 
75 

86 
73 

91 
76 

92 
76 

94 
79 

88 
76 

83 
75 

82 
73 

64 
76 

66 

1} 

3 

•       •  * 

JUNE  1975 
HEADLAND 

4 

MAX 
MIN 

82 
71 

66 
77 

90 
74 

89 
74 

95 
77 

95 
7t> 

95 
78 

92 
78 

91 
79 

85 
76 

65 
75 

89 
76 

86 

75 

90 
75 

90 
74 

83 
74 

89 
75 

90 
75 

95 
77 

91 
76 

91 
75 

90 
77 

85 
75 

84 
74 

90 
74 

94 
76 

95 
7» 

92 
7  ( 

90 
78 

94 
76 

89 

li 

tl 

•       •  • 

JUNE  1975 
PlTTSVlEH 

4 

MAX 
MIN 

84 
77 

87 
75 

86 
73 

93 
70 

93 
79 

88 
70 

89 
77 

92 
76 

91 
78 

89 
77 

90 
73 

,1 
75 

86 

76 

91 
74 

92 
76 

87 
75 

92 
74 

92 
73 

95 
75 

94 
77 

95 
75 

94 
74 

92 
76 

94 

76 

94 
76 

96 

78 

87 
76 

92 
76 

94 
79 

95 

77 

/> 

i 
4 

•       «  • 

JULY  1975 
OITTSVIEK 

4 

MAX 
MIN 

93 
79 

90 
75 

90 
76 

91 
73 

91 
74 

92 
79 

90 
75 

86 
76 

S9 
78 

92 
77 

92 
78 

88 
75 

91 
76 

91 
76 

89 
77 

90 
77 

82 
77 

93 

77 

93 
79 

9U 
80 

90 
80 

91 
76 

86 
79 

68 
70 

92 
79 

87 
79 

66 
7D 

62 

7  / 

B9 

1  1 

•       •  • 

AUGUST  1975 
PITTSvtEK 

4 

MAX 
MIN 

no 
76 

87 
75 

90 
78 

92 
80 

93 
80 

87 
79 

62 
78 

68 
78 

91 

" 

92 

87 
79 

91 
78 

95 
76 

;i 

93 
80 

93 
81 

94 
80 

92 
82 

92 
82 

92 
81 

92 
61 

92 
77 

93 
61 

93 
81 

92 
93 

93 
80 

93 
80 

93 
7lJ 

sa 

61 

69 
SO 

90 
80 

90 

1 
i 

•       »  * 

SEI'TFM8ER  1975 
PITTSvIEH 

4 

MAX 
MU 

90 
76 

90 
78 

91 
79 

92 
79 

92 
60 

92 
77 

88 
77 

n2 
75 

75 

90 
74 

90 
78 

87 
78 

87 
77 

87 
75 

83 
73 

80 
69 

80 
74 

81 
71 

82 
74 

84 
74 

84 

73 

61 
76 

80 
74 

78 
71 

75 
66 

71 
65 

70 
62 

75 
6-> 

75 
65 

74 
67 

83 
li 

i 
J 

A-3 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


■  „n»,,o  of  th^.;  Sfite  miv  be  obtained  bv  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 

288oi:°o?\rInr«eatLri:?vicl  0?1ice'::ar  you^^Addlfion^r pr:c?pI?a;!on'Lta  are'contained  in  the  ■'HOURLV  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

2jjgHSIOHkJ3iII2:     unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  ^-d  -  this  bulletin  are^    Tempera^  and  ev:^°-^^°?,l"„ira^laM^ 

S?;:c«ons"enierea  .T^T^LtTrTttll  ^fd^greer ^'^ReS^luan^  lT.rd''li,:\t7.TZ:\r .11^  dfrectioL  anS  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

,in,«=         lo^al   standard  time      During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
OBSERVATION  Tim:     The  Station  Index  shows  observation  times  ^'^"^^^''^^J"^-  ^  for  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 

saving  time.     ijnow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tab  e    s        ol^l^^vation  J^^^ /"f.^^lj  <^^ept  NatiO^_^^  ^^^^  Temperature"  table, 

!^°Eva^Sratior:irwinrt:Cl^:-°anS  ^sn^wfau'lnnhr ^LSwTail^^nd'snof  ^n  J^o^nd"  ^a^^r^hen  published,'are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evraporation  and  Wind  table 
EVAPORATION  iS  measurea  i  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observauo":    Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

iis£3ra?f  iik-^-m^S?f;-^:rjiin?^  IrsS^e-^^ 

?n  tie  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries-  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and 'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  19A1-19''0- 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soil  temperatures 

'I^^.  ;  ^zagor-a^l^n^  s^^  ToZ]   ^llT  Itirun.Zll     Palmer  IL  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Far 

 ^  "      Enterprise  3  NW 

Headland 
Pittsview 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will   be  carried  only  in  the  June  and  December   issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data-  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data'    table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure, 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:     1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCA^ffiIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this,  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological_pata,  pri^e  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  S5.55  additional  for  foreign  mailing;   40C  single  copy;  30f  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  th2t  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 
National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


TTtcy^a^      'P.  t 

Director,  National  Climatic  Center 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  2/'./76-880 


u  s  DEPARTMENI  OF  COMMERCE 
NAIIONAl  CLIMAIIC  CENIER 
FEDERAl  BUILDING 
ASHEVILIE.N.C  28801 


POSTA&E    AND    FEES  PAID 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE  ANNUAL  SUMMARY  1975 

NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  ,,1        a.  w  10 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE  ^"'"""^  ^' 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NOftTMgBN  VlLLtV  01 

iTMENS  2 
BELLF  -IMA  2  N 
P»l.K«iri.E   I  e 

MUNT?VtLLE  kSO  4P 

HOULTQN  2 

MUSCLE  ShOilS  'AA  AP 
NEM  "AKKET  2 
■ED  >AV 

•EOSTOXE  taSENAL 


ALBEATVILLG  2  SE 
»ESSFm«  )  S!» 
BIAfilNIHAH  mSO  AP 
CUNTER9VILLE 
ONEONTA 

SAINT  aEKNAaD 
SAND  MT  SUISTA  AU 
SCOTTSAODO 
VALLfY  MEAD 


UPfE'  •l.llNS 


OS 


ALlCfVltlE 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 
CENTAEVILLE  NS1Q 
ClaHTQN 

DOUBLE  SPAINOS 
PA»ETTI 

HAIEVVILLE  3  NE 
HAMIL'TCN  3  S 
JASPEB  A  N 
PKATTvILLE 

thorsbv  exp  station 
tuscaioosa  faa  ap 
Tuscaloosa  olive«  dam 

VESNON 


EASTPUN  VALLBT 


OA 


ANNISTCN  PAA  AP 
CALEPA  2  SO 
CENTAE  5  Sw 
CMILnE"S«U«6  »T»  PLANT 
CaOSi)E«  STIaP  PLANT 

PELL  CITY  I  NNE 
SylACALCa  a  NE 
TALLAOfSA 


PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANCGB  CITY 
ASHLANP  2  SSE 
CAMP  HILL  3  HN 
HEFLIN 
LAFAYETTE 


AA.S 

A3. 7  : 

AS. a 


AJ.9 
AT. 7 
A9.t 


A2.9H 
A6.A 
A3, 6 
A2.A 


Aa.9M 
♦  7.6 
AB.on 
A7.S 
A3.S 

A7,3M| 
AA.O  ' 
A3. 7 
AA.6 


OA 


MARTIN  0AM 
OPELlKA 

PaCKPQAD  2  NNII 
POCK  MILLS 


PftAIPIF 

DAYTON  I  N 
OENOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
CAINESUILLP 
CDEENSaOAO 
HAVNEVILlE 

LIVINGSTHN  2  Sw 
MAAION  JUNCTION  2  NE 
"INTFR  3  Nil 
MONTeOMEAY  hSQ  AP 
SELMA 

UNION    IPAJNCS   A  S 

oivisinN 

•        •  • 

COASTAL    PLAIN  OT 

ANDALUSIA    I  NM 
ATMOAE 

BEATRICE  I  E 
BRANTLPY 
BREMTOK  ]  SSE 

CAMDFN  3  NN 
CHAT"M  A  N 
CLAYTON 

EUFAULA  UILOLIFE  REP 
EVER6RPEN 


Jo. 3 
A».9 
50.6 
A6.9H 


A«.B 
A6.« 
AT. A 


A9.6 
AB.A 
A7.6 
AT.B 


SO.B 

A9.5  J 
A>,9 
SO. 6 
92.6 
93.0 


90.0 
93. T 
91. B 


A9.2M 

AB.l 

A9.S 

AA.  B 
A9,6 

AB.  l  I 
A9.9  I 
AB.BM 
A6.9M 
A6.T 


90.1 
AB.B 
A6,6 

A3. 7 
AA.6 
A9,l 
AA.9 


91.1 
92.1 
90.  B 
AT. 7 


A9.6 
93. «H 
AT.B 
92.3 
A6.9n 

♦  T.O 
90. T 
A9.3M 


90.0  I 
AT. 2  i 
AB.l  I 

aa.thI 


Sl.AHl 
A9.3 

♦  9,1 

♦  B.9 


99. BH 
96,9 
92.9 
92,1 


♦  7,7 

♦  S,l 

♦  8,8 

♦  T.T 

♦  8.1 

91.1 


♦  6,2 

♦  T.O 

♦  T.S 

♦  9.3 


99. T 
99.9 

9a,im: 

91,3 


93,2 
99, ♦ 

♦  9.7 
56.1 

♦  9,^ 


93, T 

90,9 

91,8 

♦T,7m' 

99,6 

99, 9M 
92, B 

92.0  ' 

91.1  ; 


9^,9 
99.2 
9^.6 
ST, A 
9^,9 

9',9m! 
9A,9 
99,9 
97,1 
99,6  I 


FRISCO  CITY 


96, 7M 
99,9 
99. 1m' 
9a.am!  ' 
96, 9M  . 

96,7 


97, T  1 
58,1  1 
97,0  I 


5B.1N 
5B.A 


60.9 
60. 2M 
98. IM 


96.3 
96. 9H  ' 
99.2 


60.2 
58.8 

60. IM 


59.3     •  A.O 


57. 9H  . 
57.0 
57.2 
62. 7«  , 


62, A 
62,7 
60,6 
59,5 


62,0 
59,0 
62,0 


57, A 
60, 9H 
59,9 


59,2 
59.2 
56. 6M' 


61.3  I 
60.3  I 
59. 9H, 
60.9HI  ' 


70.  AM 
70.9 
70.2 

68. in 

69.7 

71.  ♦ 


68. SH 
70.3 


2.7 
3.9 
9-6 


60.1  ;•  9.0 


62.9 
62. B 
6^.6 

61. 3M  • 

61,5 


69,6 
68,8 
69,7 
67, 8n 


73, OH 

70,7 

71,8 

71,9 

69,2 


72, 9H 
72, B 
72,2 
71,7 


72,6 
72,9 
71,9 


70,2 
71, 9M 
71, 6H 


72,7 
70,3 
71,2 
69, 9M 
72,8  I 

72,0 
71,6Mj 
70,6 
71,8 


77, OM 
73,7 
79,0 

72,7 
73.3 
TJ.7 
73.1 
71.3 

76.0 


TA.on 

7A.B 
7A.6 


79.9 
79.7  I  .  1.7 
73.8 
76.2 


72.8 
7A.6 


76. ♦ 
76.1 
7A.6 

7A,1 
72. 9« 
7A.2 
71.9 


76,1 
T6,B 
T9.9 
75.3 


79. 8M 
72.6m 
73.1 
73.9 


76.6 
76.6 
79,6M 
79,8 


76, A 
76.0 
73. 6M 
79.9 


79.9 
76.9 
T8.0 
T6.B 

T9,9m 

T6,9 

7T,0H 

77,1 

78.0 

76, B 


79,1 
76,9 
76,7 


77.9 
77, A 

7R,a 


7A,0 
2.1  76.7 


7A.3 

7A,8M 

76,9 


79.2 
7A.0M 
77. 0 
77,2 


78,3 
7T,6H 
77,9 
79.1 


77,2 
7A.T 
7A.3 
TT.A 


7«,0 
78,7 

81,3 
78, « 

7R,9 

79,1 


7A,0 
76,9 
TT,iM 


-  1,A 

-  1,B 

-  2,1 

-  2,0 

-  1,7 

-  1,7 


3,3 
1,7 


77.1 

Sm  EUl*r«BC«  NotAA 


78. TM  -  l.B 
78.9  ,  78. ♦ 

FoOowtng  Sl«tlon  Indu 


7^.^M 
77. ♦ 

77.0 
7^.6 


76. 6n 
77.0 


79.7 
79. 2H 
78. 0 
79.6 
78.6 

76.6 


80.2 
TB.9 
79. A 

80.3M| 
76.7  j 

77.6 


79.7 
79.7 


78. T 
76. 9M 
79.1 
79.6 
79.7 


67.2 
68. 2M 
65.6 
68.2 


66.9 
67.8 


66.3 
70.2 


66,3 
67,0 
66,2 


69, 9M 
71.7 
69,9 
70.3  ■ 


69. ♦ 
6A.3 
66.6 
68.2 


70.1 
68.8 
70. AM 


72.9 
70.9 
71.2 
72,3 
70,9 

70,6 
70,9 
71,2 
7a, 9 
73,9 

72,2 

71,8 


71. ♦ 

To. 6 
70. ♦ 
72.3 
72.9  . 
72.7m|  ' 

71.1  I 


61. on 

60.8 
60.0 
62,6 


60. 8M 
61.5 


63.5 
63. 6M 
61,3  I 


6^,AM 
63,3 
63,7 

63,6m| 
60,1  j 

62, 7M 
58,8  I 
60,6 
61,1 
6A,6M| 

69,0 
&A.6 
63, 9M 


6A,0 
66,6 
6A,1 
69,9 
62,9 

61,9 
6A,2 
62, 3N 


69,1 
63,6 
62,9 
60,3  I 
69,1  I 

6A,8 
6A,6 
6A,0 
63,7 


66,8 
69,0 
6A,2 

69,7M( 


6A,9 
63, 9H 
69,1 
67,9 

69, A 

69,8 


69, 2N 
69,3 
68,3 
69, 9M 
66,3 

69, B 


90,6 
51,8 


9A,1 
91,9 

♦  9,1 
92,8 

♦  9,TM| 
90,9 


♦  9,1  I  -  1,3 


56,0 
93,6 
99,8 
92,8 


99,9 
93,9 
93,2 
90,9 
96,3 

96, 9H 


99,3 
96, IM 
9T,6 
99,9 


♦  1,A 

♦  2.T 


♦  3,2 

♦  ♦,6 


38,9 

♦  1,0H 

♦  0,0 

♦  0,1  ' 


♦  ♦,2n 

♦  9,0 
♦♦■T 


1,9 
2,T 


45.0 
♦♦.3 

♦  3.T 

♦  0.9M 

♦  6.6 


♦  9.6 

♦  ♦.♦ 

♦  9.6M 


♦  9.8 

♦  9.0 

,  ♦6.8H 

♦  6.2 


A6.T 
I  A6.A 


9A,T  -1.9 


♦  6,3 

♦  8,1 

♦  8,8 

♦  T,2 

♦  7,9 

♦  8,3 


96, BH 

60, 2H 
59, BM 


5B,9H 

60,1     ■  ,7 


62,7  ,3 

60, IN  r>  ,6 

98, 2n  r  1.9 
58, 9M 

99, OM  p  1.3 


57, 9H 
59.9 


62. 6M 
62. 6n 
62. 3n 
61. 9M 
59. in 


♦2.0MI - 

♦  0.^  - 

♦  1.1 

♦  1.7 
♦2.9n  ■  5.3 


63. sn 
63.8 
62. 7M 
61. in 


62.9 

6^.on 

61.5 
6^.0 

61. IN  . 

60.  OH 
62. BH 
61. 8H 


60.9 
61. ♦ 
59. 3H 
63. B 


62. 3n 
61. sn 
62. in 


63. BH 
63. in 
63.9 

6^.5n 

63.7 


-  2.0 

-  2.0 


63. BH 
B^.BH 
6^.7H 

6^.2H  r  1.2 
6^,BH  ♦  ,2 

6A,6 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


lasuaiy 

Februaiy 

Much 

April 

May 

Juntt 

July 

August 

S«ptemb«i 

Octobat 

Nov«mb«i 

Decembai 

AnDUAl 

Subon 

• 

1 

1 

• 

• 

• 

Q 

• 

1 

1 

B 

H 

• 

•* 

Q 

• 

1 

1 

a 

Q 

• 

1 

1 

a 
• 

• 

Tampeiatuie 

• 

& 

• 

1 

i 

B 
« 

• 

& 

• 

1 

1 

a 

a 

1 

1 
B 

« 

Q 

• 

1 

1 
B 

iS 

s 

Q 

D 

• 

« 

I 

B 
« 

H 

Tern  par  atuie 

& 

1 

i 
s 

& 

1 
I 

a 

• 

cS 

CENEVt 
COEENVILLE 
HlCHlANO  HOME 

32. « 
- 

•  .3 

99.1 

M 

I 

58,8 
it'.S 

63.6 

n 

tut 

73.3 
73I4 

• 

M 

78.6 

-  ^ 

79.4 
77,9 

_  2.4 

78.9 

S0.9H 

80.1 
79.0 

.4 

71,9 

74,1 
71.4 

65'flN 
67.9 

.9 

M 

94. 6n 
56.3 

-  1.8 

46'9H 

H 

49.3 

.  2.1 

- 

65.9 

PITTSVIEU 
THOMASVILLE 
TBOY 
WHSTLEV 

t9!2 
91. IH 
93.3 
92.2 

3.7 
4.2 

>i!' 

93.7 

s».9n 

4.4 
3.3 

99.8 
97.9 
97, IM 

.0 

-  .7 
.3 

61.6 
64.0 

63.6 

-  1,7 

-  4,2 

-  2.2 

73.2 
73.8 
74.8 

1.4 

.9 
.5 

77.9 
76. 2H 
76.9 
77,1 

-  1.8 

-  1.9 

-  1,8 

77.8 

77, 5H 
79.3 
77.7 
81  .9 

-  2.7 

-  1.2 

-  2.5 

79.0 
7B.8 
79.2 
79.2 
81. 2H 

-  1.3 

-  .9 

-  .9 

72. 5K 
71.2 
71.1 
71 .9 
72  .3 

-  3.9 

-  4.3 

-  4.1 

67.7 
64. 

69.4 
67.2 
66 ,4M 

.6 
.2 

94.4 
99.5 
58,0 
99. 8K 

.7 

.2 

1.3 

90.6 
46.1 
46.9 

•  .9 

-  2.2 

-  1.2 

66. 2N 
64. IH 

■  .2 
.  .7 

DIVISION 

51.9 

2.7 

54.7 

2.7 

97.0 

-  .7 

6J.1 

-  3.3 

74.1 

.8 

77.2 

-  1,6 

78.6 

-  2.0 

79.3 

-  1.1 

71.9 

-  4.1 

66,4 

.1 

96.9 

.3 

47.7 

-2.4 

64.9 

.  .7 

•       •  • 

CULF  0> 

BAY  MINETTB 
COOEN 

OIUPHIU   ISLAND  2 
EAII<HDI>E  2  NE 
FORT  MPRCAN 

99. B 

H 

96.0 
95.9 

♦  .1 
3.7 

99.2 

99.7 
61. «B 

4.e 

4.9 

60.1 

60.9 
60.3 

.3 

1.0 

69.9 

69.6 
65.6 

-  2.1 

-  2.2 

75.5 

74.9 
79.2 

,9 
.3 

7B.8 
7B.2 

78.7 
82.8 

-  1,0 

-  1,3 

79.7 
78.6 

79.9 
82. RN 

-  1.3 

-  1,8 

80.4 
B2.1 
82,1 
79,8 

-  .7 

-  1.5 

73.9 
76.9 
76. B 
74.3 

-  3.4 

-  3.1 

69.4 

71.1 
69.3 

.9 
.3 

60.3 

62.4 
60.9 

1.6 
1.3 

91.1 

N 

53.9 
SI, 3 

-  1.7 

-  1.4 

67.9 
67.6 

.2 
.0 

XaBIlE  HSO  AF 

robe«t»ale 

50.6 
95. 3n 

9.t 
3.» 

99.9 
9B.6 

5.8 
4.3 

60.7 
99.2 

1.3 
-  ,2 

66.2 
64.9 

-  1.7 

-  2.9 

76,9 
74,9 

1.7 
1.0 

80.7 
78,9 

•  4 
-  ,6 

81  .R 
79.8 

,2 
-  1.1 

81,7 
78,7 

.2 

-  l.B 

75,3 
73.3 

-  2.2 

-  3.5 

70.3 
68.7 

1 

.4 
.9 

60.3 
99.4 

2.0 
.8 

92,1 
51.2 

•  .8 

-  1.9 

68.9 
66. 8N 

1.1 

■  .2 

DIVISION 

99.9 

4.0 

99.8 

9.3 

60.2 

.5 

65.6 

-  2.3 

76.2 

1.9 

79.6 

-  .9 

80. S 

-  1.1 

BO, 8 

-  .6 

75.0 

-  2.6 

69.8 

.7 

60.6 

1.5 

92.0 

-  1.4 

68.0 

.4 

S—  Refereoc*  NoIm  Following  SUllon  Indwt 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


northehn  vaiLfv  o 

ATHENS  2 
BELLE  nlN&  2  N 
fiLKVlLLE   1  E 
FLQKENCf 
HODCES 

HUNTSvlLLE  MSO  AP 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
HEM  MARKET  2 
RED  SAV 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


APPALACHIAN 

MOUNTAINS 
ALBERTVIllE  2  SE 
BESSEMER  3  SSM 
BIRHINCHAM  MSO  AP 
BOAZ 

COlLINSVILLE 

FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
OUNTERSVILLE 
LEEDS 
MACELLA 

ONEONTA 

PALMtBOALE  2  » 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SueSTA  Au 
SAYRE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
WARRIOR  6  M 


6.8<>! 
9. 41' 

t.sel 

■I.32| 

9,3si 
7. 5*' 
9.371 
9.05 
B.26| 

».01 
9.73 
6.10 


«.B1 
A. 38 

7.67' 
5.79 
5.26[. 

».96f. 


13,85 
12.26! 
1A.5B' 
12.79 
19.82  9.96 


6.38 


6 .  5  li  1.39 


6.46'  1.39 


6.62  1.20 


12.17' 
13.73, 
13.29 
12.27 
14,11| 

u.eti 


13.28:  7.90 


7.71j  1. 81 

7.5?!  1.40 

7.23!  1.29 

10.81  4.57 


10,321 
B.90' 

12.47: 
8.991 


6.08' 
6.07 
6,23^ 

6.32I 
7,22 
6,47 


UPPER  PLAINS 


ALICEvULE 
ARLEY  3  S 
AUTAUCAVILLE  3  N 
SANKHEAO  LOCK  ANO  DAM 
BILLINOSLEY   1  SE 

BROCKaOOD 
CARBON  HILL 
CENTREVIllE  MSmO 
CLANTON 
CORDOVA 


7.17; 
6.68| 
7.041 
6,68 


7.92 
6.76 
8.52 


6.35| 
7,81 

6.63, 


6.94;  2.94 
7,77  2.45 
7,62     3.11E   8,421  3,09 


3,62 
2.73 
3.33 


10,50i  3.98 
9.7l|  3,66 
8,79! 


9,44  3,24 


4.10'  1.64 

10.32  3. 83 

9.93  3.71 

13,28  6,92 

6,97'  .78 


7.27 
8.07 
7.43 
6.72 


6. 10 
7.66 
9.53 
7.77 


8.38 


8.14j  1.98 


DOUBLE  SPRINGS 

=  7.39 

7 

71 

11 

44 

ELROD 

6.70 

1. 

61 

7 

35' 

2 

22 

4 

3B>-  1,99 

FAYETTE 

7.94 

2. 

42 

B 

43 

2 

97 

10 

03 

3.51 

CORCAS 

7.09 

1 

66 

7 

24| 

1 

63 

10 

46 

3,76 

HALEYVlLLE  3  NE 

7.49 

1. 

93 

6 

60! 

85 

13 

70 

7.25 

HAMILTON  3  S 

7,03 

7 

"1 

11 

27 

JASPER  4  N 

6.61 

8 

82! 

8 

39 

LAY  DAM 

6.14 

1. 

62 

B 

35 

3 

65 

8 

34 

2.23 

MITCHELL  DAM 

6.89 

2. 

28 

11 

041 

6 

00 

7 

90 

1.38 

PICKENSVILLE 

8.14 

3. 

24 

6 

54 

1 

43 

6 

62 

.99 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

7.18 

2. 

46 

7 

86 

2 

39 

6 

09 

-  .56 

PRATTVILLE 

■  7.U 

2. 

61 

E  7 

48 

2 

35 

8 

44 

2.04 

REFORM  2  E 

7.43 

2. 

45 

6 

53 

1 

08 

7 

09 

1.24 

TMORSBY  E«P  STATION 

7.07 

6 

97 

8 

50 

TUSCALOOSA  PAA  AP 

7,88 

2. 

99 

5 

64 

43 

12 

44 

6.79 

TUSCALOOSA  DLIVER  DAM 

7.49 

2. 

91 

6 

33 

93 

11 

75 

5.80 

VERNON 

7.23 

6 

60( 

9 

62 

WEST  BLOCTON 

7.70 

2. 

28 

6 

30 

91 

7 

20 

.82 

WINFIELD  2  SW 

7.46 

76 

6 

55 

84 

10 

72 

4.53 

DIVISION 

7.18 

2. 

11 

7 

28 

1 

94 

9 

88 

3.65 

•      •  • 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

6.26 

7 

59 

9 

46 

CALERA  2  SW 

8,66 

3. 

70 

7 

641 

2 

10 

7 

67 

.99 

CENTRE   9  SW 

7.39 

8 

I2I 

10 

93 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

6,70 

2. 

12 

6 

44 

3 

22 

6, 

75 

.45 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

7.98 

2. 

31 

6 

86 

1 

44 

10 

80 

4.71 

JACKSONVILLE 

6.23 

6 

91 

7 

98 

lEESeuRO 

7.24 

1. 

67 

7 

87 

2 

21 

9 

64 

3.05 

HONTEVAILO 

6.70 

1. 

71 

7 

98 

2 

16 

8 

37 

2.05 

PEIL  CITY  1  NNE 

7.12 

7 

12 

10 

00 

lYLACAUCA  4  NE 

6,4a 

7 

31 

7 

16 

TtlLADESA 

!  6.69 

2, 

03 

6 

58 

1 

26 

6. 

60 

.27 

VAINUT  GROVE 

:  7.24 

7 

23 

8, 

61 

DIVISION 

7.11 

2. 

07 

7 

46 

2 

09 

8 

17 

1.88 

PIEDMONT  PLATEAU  09 


ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
CAMP  MILL  2  NW 
OAOEVILLE 
DELTA 


10.421  3.60 
7.57I 
8.24 

8.98  2.28 


3.17|.  1.62 


2.19 
2.37 
2.24 


3.03-  1.75 


l.Blt  3.17 
2.8Bi-  2.14 


2,431-  2 
2.53>-  2.31 
3.201-  1. 


2.55-  2.43 


3.33U  1,68 
ll.lOi  5.70 


3.911-  1,36 
8.50 

11.60:  5.85 

3.20|-  1.81 


4.3»>. 

4.20-  1.06 

3.241-  1 

2.64k  2 


4.01' 
2.91] 
7.25| 
II  ,08 
5.63 


4.62- 

4.72L 
4.23 
5.65 

'•"r 


7.251  1.53 


9.88|  .64 
2.06^  3.20 

3.06| 
1.911-  3,63 
6.13 


10.94  4.84 

5.24 
10.32 
10.25  4 

9.23 


6.03  2,02 


6.32  2.22 


5.12  1.52 


1.99h  1.21 
3.30h 
4.22 
5.40  1.81 
9.151  1.B6 


5.09'  1.14 


5. 88  2.24 
3.96  .22 
5.331  1.54 


3.12p 


5.29  1.85 


6.66^  2.98 
9,72  1.95 


4.81  1.10 


5,641  2.22 


6,32i 
9,84 
8.08 
9.22 


8,32  3.44 
9.8S 
14,40  10,29 


6,13  1,49 


5,61  1,85 


4.54  1.07 


7.33  3.391 


5.93  1.68 


5.76  1.74; 


4.171-  .41 
3.68-  1.65 
6.82.  1.99 


8,96  3,41 
6,58  1,50 


9,01  1.43  4 
5.24  1 
4.10h  .93  1 
4.46     1.02:  10.49 


1.17;    7,50  2,67 


•  03: 


12.21 
11.17 
>  6.08 
1.01!  7.04 
.44>  4,08' 


6,06 
2.95 


9.31 
3,44k  1,54 
10.82  5.95 


5.78 
6.05 
6.39 

5.63  1.67 


1.39|    9.87:  4.97- 


12.42 
9.78 
9.06 


3.99h 

3.36 

4.16 


2.831-  1.21 
2,77-  ,97 


4,75l 
3.3V 


4.34 

4.72 
3.52- 
5.81 
5.62  ] 
5.07 

4.62 
8.00  3.79 

VAX 

5.27  ] 


5. 68 
3.18 
6.91 
3.76 


2.80 
2.67 


7.55 

4,39 
5.50 
4.25 
7.50 
3.52 

5.09 
3.68 
4.36 

3.69: 

7,01: 


4,16{E  5,94 

6.03 
8.36 
6.00 
6.05 
9.81 


2.38- 
3,96l 
3.95| 

S.56|  2.26 


6.51 
2.63k  1.97 
9.J4  1,71 


6.30'  3.08 


5.09  1.67 


6.53  2.92 

8.67i 

8.011  4 

6,29  3 
11,091 
10,081 


5,29  1 
3,59 
6,80 
2,30-  1,67 


9.01 


9,79  1,83 


3.91^ 


1.831-  2.92 

! 

3.72k 
3.121- 
3.46k 
3.17 
3.01U  l.DO 


4.05 


.23 


3.70 
6.66 
3.72 


12.66  10.04 

6.43 
9.10 
3.82i  1 
4.66  2.42 


6.41 
9.28 
8.93 


1.61-  2.10: 
1.89-  2.50 
3.2Sk 
2.46b  1.65 
3. 80'  .08: 


2.85 
1.58-  2.34 
1.31h  2,70 
1,79-  2,35 


2.28-  1.05 
3.53  .01 
1.75-  1.78 


2.83-  1.15 


4,30  1.95: 


5.50 
5,91 
5.82 


74.69 

68.09! 
72.18 

69.87; 

78.87  24.72 

72.97  20.81 
78. 30: 

78.78  30.74 


3.31 
3.82-  1.78 

3.59-  1.83 
4.11 

3.27k  2.02 
2.98| 

3.36 


3.79>-  1.90  :  64.69'  12.36 


3.49-  1, f4 
4,37-  ,601 
7,33  2,26 


07: 


4,091-  ,84 
4,21-  1 
2,87; 
5,94l  ,40 
5,051- 


.71 


4.49f- 

4.76- 

2.631- 

3.98 

4.591- 


55.27'  2,04 

64.93  12,64 
72.91  18,75 

69.62  12.38 

63.94  9.41 
65.23 

68.18  12.14 

66.41  10.06 

67.66  13.19 

65.67  13.37 
67.31  12.16 
58.24 

62.06  9.44 

68.08  12.41 

68,93  14,74 
67.03, 


3.70-  1,63 


3,92-  2.02 


4.48-  1.12 


1.00 


69  : 


3.96 
4,51' 
3,53' 
4,05-  1.19 
4.56>  1.35 

4.45 


3.40h  i 
4.38k 
4.79{ 
3.60k  1.32 


56.39  7.52 
60,21,  3.00 
75.99  23.48 
67.06  13.85 
81.66  29.06 

61.32 

64.50  5.65 
74.081 

82.50:  27.24 
65.76'  11.18 

71.17' 

65.00  13.17 
74.14  20,02 
66.62  12.23 
80.75  23.49 


21.92 
28.91 
19.01 

21.20 
17,40 
10.84 


3,78 

5.37K 

5,58 


63.10 
74.78 
72. ;8 

68.94 
72.  f7 
64.80 
76.97 


69.91 

76.05  21.21 
73.10: 

70.99  18.78 
63.46  10.22 

62.29 

67.15  11,93 
73.88  19.29 
70.31 


82.99  26,95 

73.23 

91.03 

77.98  23.46 
75.99 


Sm  B«l«r«nc*  NolM  FoUowlBg  Sutkin  IndM 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


HEFLlN 
HICHTCHEft 
JQROAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  OAH 

DPELIKA 

RDCKFCRD  2  NNU 
ROCK  KILLS 
THURLOM  OAH 
WAOlEY 

METUHPKA 

DIVISION 

•       •  * 

PRAIRIE 


CUSA 

DAYTON  I  H 

OEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HAYNEvILLE 
LIVINCSTDN  ^  Sx 
MARION  6  NE 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MATH£»S  2  N 

MILSTEAO 
MINTER   i  NH 
MQNTCCMERY  HSO  AP 
PERRYUILLE 
PINE  LEVEL 

SELMA 

SUTTLE 

UNION  SPRINGS  «  S 
UNIONTOMN 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 


COASTAL  PLAIN 


ABBEVILLE   1  NNW 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  NH 
ATMORE 

BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 
BREHTON  3  SSE 
BRUNDIOGE 
CAMDEN  3  NH 
CHATOH  A  N 

CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NH 

COTTONTON 

ELBA 

EUFAULA  HILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTDHN 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 

KINSTON 
LOUISVILLE 
MELVIN 
NEHTON 
OZARK  6  NNH 

PINE  APPLE 
PITTSVIEH 
RIVER  FALLS 
TMOMASVILLE 
TROY 


BAY  HINETTE 
CQOEN 

DAUPHIN  ISLAND 
FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 


t,03 
9.29 
T.2A 
«,•« 
7.35 

7.39 
6.85 
6. 48 
».«3 
7,97 

7.63 


9,01 
6.79 
3,D« 
8,01 
8,99 

6,11 


9.95 
6,31 
9.8tl 
6,97 
7.00 

6.60 
7.9* 
7.7* 
7.06 
6.11 

3.72 
6.20 
8.98 

9.77 


6.17 
:10.29 


8.6B 
10.26 

7.38 
10.33 

6.76 

8.23 


4.32 

2.35 
3.38 


3.01 
3.11 
3.01 


6.631  1.29 
9,95! 

l.Zt  2,09 
6.6II  1,43 
1,04 


7,80 
7,19 
10.07 


6.96 
7.02 
6.90 
7.64 


11. S4 
7.23 

10.69 
9.78 
5,B9 


11.14 
7.90 
6. OB 


9.04 
4.82 
10.78 
10.57 


11.48 
4.71. 
4.76 


4.04^  .60 
1.S9 


3,49 

4.00 


7.61 
8,41 
B,09 


6.66 
9.20 
7.01 

6,95| 
9,38! 

9,34 
7.42 
6.54 
7.01 
;il.66 


7,08 
9,66 
8.38 
9,82 


6,49 

3.11 
1.32 


3.98 
5.92 


3.89 

1.20 
6.60 


B.46 
5.97 
6.7B 
7.07 


B.90 
6.72 
6.49 
8.04 


2.01 
.07 
.63 


7.72 

7.91| 
7,451 
6.24|. 
7.27'  1.82 
8,25!  2.36 

7.87 

6.77', 
5.88-  1.27 
7,44 


4.35 
9.25 


1.33 
2.00 
2.76 
3.50 
9.64 

2.41 


3,77 
9,84 
9.62 
9,80 
10,29 

11,72 
9,85 
7,92 

10,59 
9,95 


6.34 
7,24 
7,96 
S,33 

ll.07| 

7,1bI 
8,19' 
13,90 
6,09 
7,31, 

8,93 
9,99 
6,63 
9,88 


7,65 
7,1a 
9,22 


6,63 
9,30- 
18,16 
8,94 


11,45 
11,13 
7,68 


14,951 
5,92| 
13.9S< 


8,89|  4.45 
16.201  13.21 
13.90|  8.63 
16.91  11.54 

9.94 


2.18 
4.63 
1 .85 


6.89 
5.45 
3.03 


8.83 


4.75 


7.13!  2.07 
10.17| 

16.42 
8.61 

9,14!  .02 
16.80  12.75 
11.67  6,84 

4.91 

19.62  14.19 
4.78t  .58 
7.00     J. 35 

10.68'  9.63 
10.34!  j.jt, 


2.13 
1.63 
3.46 


9.09 
9.42 


.26 


1.27 


3.42 
3.91 
4.39 


3,63 
8,25 
7,63 


9,12  1,03 


6,37 
6,36 
4,53 


5,071  1,13 


7,96  2,74 

11,46 
12, 8S 

6,94>  I 

6,98{  1 


7,04  3,01 


28     2,98-  1,54  7.85 


1.43  6.23 


6.97 
6.44 
9.84 


6.35i  3.83 


2.9S  4.21 


9,21     4,43     6,50  2,7« 


5,84  1,79 


8,07 
5,32 
7.24 


7,98l 
9.0tt- 
8,99 

9.5^ 


9.49 
4.79. 
7.02 


13.72 
9.82 
10.83 
11,77 


9.6. 
19.0^ 

8,87 
11,49 
12,05 

6,45 

6,74 
10,32 
6,88 
7,22 


,90     6,17  1,84 


6.58  2.95 


5e|     5.66  1.87 
5.62 

3.96-  .44 


3.62 
5.02 
8.92 
6.68 


7.4S  i 
8 . 3  ll     i  .  _ 
3.65t  1,44 
5.54| 
8.82 

9.79 
2.92-  1,46 
8,37  2,97 


1.22 
2.23 
.54 


4. IT     1. 10 


1.91 


7.74:  • 

4.06  ] 

7.94  I 

6.65]  3.26 
7.61 

5.89  1.71 


6.27 
6.79 
2.68' 


6.81 
5.31 
9.321 


6.11  3.96 


.64 


4.83 

9.27 
11.04 


1.01 
9.17 
6.44 


8.74^ 
14. 9^ 
12.651 
13,291  7.09 

8.9Bi 

E  8.87 

10.70 
10.61 
9.12 

13,61 
7,92 

4,09^  1,79 
9.61 
4.49 

7.27 


5.97  2.34 
7.181  3.65 


11.82 
11.72 


3.84 
8.04 
8.97 


10.94 
8,73 
8,43 
5.86 
5.58 


5.9(^ 
9.99| 


3.93 
4.86 


4.93 


3.o4 
10,60 


6.35 
9.48 
6.70 
9.42 
10.94 

6.29 
9.831 


7.91 
8.53 
5,52 

9,89 
B,95 


5.03 
1.32 


7.49 
2.67-  1.70 
6,77 
3,70 

9.22| 

3.21L 
7.80  2,86 
6,3B  1.44 


13.19  9.31 


12.51 
1.80 


2.96 

3.17 


B.50 
15.06 


11.87 
4.22: 
6.77 


4.96 
6.04 
7.27 


9. 14 
6.76 
11.29 

9.95 
8.29 


1.57 
7.89 


7.37 
13.71 


9.93  3.31 


6.10 
3. 89 


6.72 
5.51 


S««  R«l«r«QC«  Note*  Following  Suilon  IndM 
-  4  - 


3.76 

4.18 
2.72 


9.72 
2.84 
4.16 


6.90 
4.71 
8,99 


10,0* 
9,03 


7,56 

2.19 
4.12 
2,20 


4.86  2.45 


3,24 
6,74 
7,06 


1.53-  2.20 


4,93 

4,42 
9,04 


1,14 
.06 
1.01 
1.V7 


1.51-  2.30 
1.48-  1,97 


71.78 

79. a|  22.69 
78.471  25,26 
80.16 

80,33.  27.76 

81.59. 
86.01 

75.83  22.49 
79.42  27.66 
80,88  26,89 

70,66  16,79 


60,84  10.20 
98.86  6.66 
69,05  14,93 
69,07  14,62 
67,42l  14,89 

79.93'  31,70 
64.04  10.32 
76,29  24,11 
73,64  22,20 
78,51 


9.081- 

5,95 

4,64U 


6,36|  1,31 


5.92 

4.091.  1.0 

4.78U  .3 

4.41^  .6 


74.34 

71.63 
72.98 


21.32 


2.47I- 
3.76j 
4.75! 


5.50: 
5.95I 

2.69U 


1,831 
3,5ll- 

1.65f-  1.34 
4,90  . 

'.BOk  1. 
4.44I 


4.9ek 

5.69i 
3.60-  1.28 
5.91, 
3.22 


9.641 
4.10-  1 
3.73-  I 
3.59, 

4.211-  1.24 


70. '4i  18.46 
64.91' 

73.74.  21.20 
61. V3  11.14 
60.97  10.93 


75.65 

64.22  11.19 
92.90  35.24 
84.53 


96.57'  42.45 
9B,5B  36.07 
76.22  23,24 
77,62, 
84,39 

82,06l 

74.74i  23.38 
81.52!  25.86 
60.64 

87.08  31.87 


12.63 
15.13 


4.36-  .94 
11,15  S 
6.73;  1,24 
3,261-  1.63 
6.91 


9.78 


9.73 
3.50 
7.98 


69.50 
114.02 
82.69 
88.47 
83.61 


16.24 
56.55 
22.84 
32.71 


77.69 
89.50 
98.89 

92.98 
78.77 
69.67 
84.64 
81.23 

73.00 


10.23 
35.31 
27.07 


42.86 
17.49 
30.93 


4.98.  .94 


89.09 
88.12 


86.58 
99.48 


23.32 
22.92 


19.60 
31.78 


9.00-  .32 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

o 

Q 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16"  or 
below 

20°  or 
below 

24' or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24"  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

o 

£ 

o 
— ^2— 

28°  or  below 

32°  or  below 

a 

d 
S 
(2 

Dale 

|Temp. 

» 

a 

Temp. 

Date 

Temp. 

o 
Q 

|Temp. 

Dale  1 

Temp.  1 

Dale  j 

Dale 

Temp. 

o 

a 

Temp. 

Dale 

Temp. 

NORTHERN  VALLEV 

01 

ATHENS  2 

98 

6- 

20 

a 

12-19 

2-10 

14 

3-  5 

20 

3-15 

22 

4-  4 

27 

4-13 

30 

10-20 

30 

11-14 

22 

11-1* 

22 

u-u 

20 

12-18 

1* 

311 

255 

2*4 

22* 

190 

BELLE  HINA  2  N 

91 

6* 

20 

1 3 

12-194 

1-14. 

13 

2-10 

19 

3-  4 

2 1 

3-15 

28 

4.  5 

3 1 

11-14 

26 

11-14 

2i 

11-27 

24 

12-18 

16 

33( 

266 

FALKVILLE    I  E 

96 

9- 

5 

1 1 

12-224 

1-15 

12 

3-  4 

19 

3-  9 

24 

27 

4-13 

32 

11-14 

27 

11-14 

27 

11-15 

23 

12-  2 

IS 

12-19 

I  ] 

33( 

27' 

251 

22* 

215 

Florence 

9! 

9- 

4* 

7 

1-13 

3-  3 

12 

3-15 

20 

4>  5 

23 

4-12 

27 

4-13 

29 

10-  3 

32 

1 2-l( 

16 

12-lE 

16 

290 

278 

173 

HUNTSVILLE  HSO  AP 

94 

9- 

i, 

13 

12-194 

1-14 

13 

3-  3 

18 

3-9 

23 

3-15 

28 

4-  4 

3 1 

11-14 

29 

11-19 

28 

12-  2 

24 

12-16 

14 

12-16 

14 

33( 

29c 

266 

2*5 

MOULTON  2 

99 

9- 

<i 

12 

12-19 

1-14 

13 

3-  3 

20 

24 

3-15 

25 

4-  6 

32 

11-14 

27 

ll-l* 

27 

12-  2 

21 

12-18 

16 

12-18 

16 

338 

290 

272 

2** 

222 

HUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

9e 

9. 

3 

12 

12-19 

1-14 

14 

3-  3 

17 

3-15 

24 

3-15 

24 

4-13 

32 

1 1-14 

28 

11-14 

28 

12-  2 

20 

12-  2 

2( 

12-16 

i; 

33( 

274 

262 

244 

215 

NEW  HARKET  2 

2-lC 

IS 

3-  I 

19 

4-  i 

2( 

- 

RED  BAY 

9e 

9- 

1( 

12-19 

1-14 

1< 

2-10 

19 

3"  9 

2 1 

3-11 

27 

4_  4^ 

30 

11-13 

28 

11-13 

26 

11-27 

24 

12-16 

15 

12-16 

15 

338 

3 1 1 

263 

243 

223 

REDSTONE  ARSENAL 

1-14 

3-  3 

19 

3-lci 

24 

3-10 

24 

3-26 

32 

- 

RUSSELLVILLE  2 

9( 

9- 

5 

9 

12-19 

2-  t 

1! 

3-  4 

19 

3.1C 

2< 

4-  5 

26 

4-14 

31 

11-14 

26 

11-14 

26 

11-15 

22 

12-  2 

19 

12-18 

15 

313 

273 

250 

223 

21* 

WATERLOO 

•      *  • 

3-  3 

16 

3-  3 

u 

3-  5 

21 

4-  5 

27 

4-  5 

27 

APPALACHIAN 

HQUNTA I NS 

02 

AL8ERTV1LLE  2  SE 

9t 

9- 

4 

1 1 

12-19 

l-l« 

19 

3-  3 

19 

3>  9 

23 

_ 

12-  3 

23 

12-18 

17 

12-19 

1 1 

339 

290 

269 

BESSEMER  3  SSh 

NONE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BIRHINCHAH   HSO  AP 

it 

9- 

4 

14 

12-19 

NONE 

1-14 

19 

2-  8 

23 

3-  5 

28 

4-  6 

32 

11-14 

30 

ll-U 

27 

12-18 

17 

12-18 

17 

12-19 

I* 

338 

313 

255 

222 

CUNTERSVI LLE 

13 

1-15 

1-19 

13 

2-  8 

20 

3>  3 

22 

3-26 

28 

4-14 

29 

12-18 

15 

12-16 

15 

12-18 

15 

337 

313 

290 

ONEONTA 

91 

9. 

5 

12 

12-194 

2-  8 

16 

3-  3 

2C 

3-  9 

24 

3-15 

2B 

'—13 

3 1 

10-20 

32 

11-15 

23 

11-15 

23 

12-U 

19 

12-19 

12 

314 

290 

251 

245 

190 

SAINT  BERNARD 

9e 

9« 

5 

7 

12-204 

3-  3 

16 

3-10 

20 

3-16 

24 

4-  l4 

28 

*-J 

32 

10-20 

31 

11-14 

25 

11-15 

20 

11-15 

20 

12-18 

13 

290 

250 

244 

214 

166 

SAND  HT  SU8STA  AU 

97 

9- 

5 

IC 

12-19 

1-14 

13 

3-  4 

19 

3-10 

22 

3-31 

28 

4-  7 

32 

11-14 

2B 

11-14 

28 

ll-U 

23 

12-16 

15 

12-18 

15 

338 

289 

250 

22" 

221 

SCOTTSBORO 

99 

9- 

S 

E 

12-19 

2-10 

15 

3-  4 

17 

3-  9 

23 

4-13 

28 

4-14 

32 

11-14 

28 

11-1* 

?8 

11-15 

21 

12-  2 

20 

12-18 

16 

311 

273 

251 

215 

21* 

VALLEY  HEAD 
«       •  • 

9e 

9- 

5 

8 

12-19 

3-  4 

16 

3-26 

19 

4>  6 

23 

4-13 

27 

4-21 

30 

10-20 

32 

ll-U 

ll-lS 

22 

12-  2 

16 

12-19 

6 

290 

251 

223 

216 

182 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

9e 

8- 

I5t 

13 

12-19 

NONE 

1-15 

20 

3-  5 

24 

3-  6 

26 

4-  5 

32 

11-14 

27 

11-14 

27 

11-15 

24 

12-19 

13 

12-19 

13 

336 

25! 

253 

223 

BANKHEAD  LOCK  AND 

DAM 

99 

9- 

54 

14 

1-14 

1-14 

14 

1-15 

18 

3«  4 

22 

3-15 

2E 

4-  6 

32 

11-14 

30 

12-18 

22 

12-18 

22 

12-19 

16 

12-19 

16 

339 

336 

269 

276 

222 

CENTREVILLE  MSMO 

94 

9- 

5 

14 

12-19 

NONE 

2-  6 

20 

2-  9 

22 

3-  6 

2B 

3-16 

30 

11-14 

28 

11-14 

28 

12-  3 

24 

12-19 

1* 

12-19 

1* 

314 

297 

253 

2*3 

CLANTON 

99 

9- 

54 

13 

12-19 

1-1* 

16 

2-  B 

K 

2-  9 

22 

3-15 

28 

4-  * 

30 

11-14 

27 

11-1* 

27 

12-  2 

2* 

12-19 

13 

12-19 

13 

339 

31* 

296 

244 

22* 

DOUBLE  SPRINOS 

92 

9. 

54 

I 

12-19 

1-15 

11 

3-  4 

2c 

3-  6 

24 

4-  4 

26 

4.  5 

31 

11-1* 

27 

ll-l* 

27 

12-  2 

22 

12-18 

16 

12-18 

16 

337 

289 

271 

22* 

223 

FAYETTE 

9a 

9- 

4 

13 

12-204 

NONE 

2-10 

20 

2-10 

20 

3-  5 

25 

4-  6 

31 

11-14 

28 

ll-l* 

28 

12-  2 

23 

12-19 

13 

12-19 

13 

312 

295 

25* 

222 

HALEYVILLE  3  NE 

93 

9- 

4 

2 

12-19 

3-  3 

IS 

3-  9 

20 

4-  4 

25 

*-13 

31 

10-19 

29 

11-11 

27 

ll-l* 

19 

11-1* 

19 

11-27 

15 

269 

250 

223 

189 

HAMILTON  3  S 

91 

9- 

5 

8 

12-204 

2-  9 

15 

2-11 

18 

3-  6 

22 

4-  5 

26 

4-14 

30 

10-20 

31 

11-14 

2* 

1  l-l* 

2* 

12-  2 

19 

12-19 

8 

313 

294 

253 

223 

189 

JASPER  <•  N 

99 

9- 

54 

11 

12-204 

1-15 

13 

2-10 

20 

3-  6 

23 

4-  5 

28 

4-1* 

32 

11-14 

28 

11-14 

28 

11-15 

23 

12-  ? 

20 

12-19 

1 1 

338 

295 

254 

223 

21* 

PRATTVILLE 

99 

8- 

16 

17 

12-19 

■ 

■ 

" 

10-20 

31 

ll-U 

27 

12-  3 

2* 

12-19 

IT 

NONE 

THORSBY  EXP  STATinN 

99 

9- 

44 

13 

12-19 

NONE 

2-  8 

19 

19 

3-  9 

28 

4-  4 

31 

11-14 

27 

11-14 

27 

12-18 

22 

12-19 

13 

12-19 

13 

514 

313 

250 

224 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

9« 

9- 

4 

10 

12-19 

NONE 

NONE 

2-  6 

24 

3-  5 

27 

3-  6 

32 

11-14 

29 

ll-U 

27 

12-18 

16 

12-16 

16 

12-18 

16 

313 

255 

253 

TUSCALOOSA  OLIVER 

DAM 

9! 

9- 

54 

le 

12-204 

NONE 

1-15 

19 

2-  9 

23 

2-11 

26 

11-14 

30 

11-25 

28 

12-18 

2* 

12-19 

16 

12-19 

16 

338 

312 

287 

VERNON 

•      *  * 

91 

9- 

5 

10 

12-19 

2-  B 

16 

2-10 

20 

3-  6 

22 

4-  4 

" 

4-13 

31 

11-14 

30 

ll-U 

2* 

11-15 

24 

12-  2 

20 

12-19 

10 

31* 

295 

254 

22! 

215 

EASTERN  VALLEY 

0« 

ANNISTQN  FAA  AP 

99 

9- 

4 

14 

12-19 

NONE 

1-14 

18 

3-  3 

24 

3-  9 

27 

3-  9 

27 

11-1* 

29 

ll-U 

26 

12-  2 

2* 

12-16 

19 

12-19 

1* 

336 

274 

251 

250 

CALERA   2  SH 

99 

7- 

1 

IC 

12-19 

- 

- 

4-  5 

2B 

4-13 

30 

11-1* 

30 

n-u 

26 

11-25 

2* 

12-19 

10 

12-19 

10 

22* 

215 

CENTRE  5  5H 

IOC 

9_ 

5 

1 1 

12-19 

NONB 

2-  B 

20 

3-  4 

24 

3-  9 

26 

4-13 

32 

11-15 

2* 

ll-U 

2* 

11-15 

2* 

12-19 

13 

12-19 

13 

314 

256 

251 

216 

CHILDERSBURC  HTR  PLANT 

99 

9. 

54 

1 1 

1-14 

1-14, 

11 

2-  8 

19 

2.1C^ 

24 

3-  9 

2T 

4-13 

32 

11-15 

25 

ll-U 

25 

12-  2 

21 

12-19 

1 2 

12-19 

12 

339 

314 

295 

251 

CADSDEN  STEAM  PLANT 

98 

9« 

12-19 

NONE 

2-  9 

20 

3*  4 

4.  4 

11-14 

32 

11-15 

27 

12-18 

22 

12-19 

1 2 

12 

31- 

289 

250 

22* 

PELL  CITY  1  NNE 

9! 

9- 

5 

u 

12-204 

2-  8 

16 

2-  9 

17 

3-  9 

24 

3-16 

28 

4-1* 

31 

11-15 

2* 

ll-U 

2* 

ll-U 

2* 

12-18 

19 

12-19 

U 

31* 

312 

251 

2** 

215 

SYLACAUCA  i>  NE 

9t 

9- 

44 

12 

12-19 

1-14 

14 

2-  8 

la 

3-  5 

24 

3-  9 

28 

*-lJ 

11-15 

23 

ll-U 

25 

12-  2 

2* 

12-19 

12 

12-19 

12 

339 

314 

272 

251 

216 

TALLADECA 
•      *  • 

9g 

9> 

4 

12 

1-14 

2-  B 

16 

3-  4 

19 

3-  9 

23 

4-13 

2B 

*-21 

11 

12-18 

18 

12-19 

13 

31* 

269 

• 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

ALEXANDER  CITY 

96 

12-19 

NONE 

2-  8 

20 

Z'  8 

20 

3  9 

28 

*-  5 

31 

11-1* 

30 

ll-U 

26 

12-18 

23 

12-19 

15 

12-19 

15 

314 

313 

251 

2  23 

ASHLAND  2  SSE 

96 

9- 

4 

11 

12-19 

2-  9 

15 

2-  9 

15 

3'  4 

23 

3-10 

27 

3-31 

31 

ll-l* 

30 

ll-U 

27 

11-25 

2* 

12-18 

19 

12-19 

11 

313 

312 

266 

250 

228 

CAMP  HILL  2  NW 

95 

9- 

6* 

11 

12-19 

2-  B 

16 

2-  9 

IB 

2-  9 

18 

3-15 

28 

4-13 

32 

10-19 

32 

ll-l* 

26 

11-15 

2* 

12-19 

11 

12-19 

11 

31* 

313 

279 

2** 

169 

HBFLIN 

' 

1  ^'io 

2-  9 

13 

3-  3 

19 

3-  9 

4-13 

?! 

4-21 

10-20 

32 

ll-U 

2* 

1 1-15 

2* 

12-  2 

20 

12-19 

10 

313 

27* 

251 

216 

182 

LAFAYETTE 

9A 

1  ? 

NONE 

2-  B 

18 

3-  9 

7L 

3-  9 

4-  4 

79 

1 1-1* 

29 

11-1) 

25 

12-  2 

23 

12-19 

1 1 

12-19 

11 

31* 

268 

251 

224 

MARTIN  DAM 

96 

28 

NONE 

none; 

2-  8 

3-  5 

26 

3-14 

22 

11-1* 

29 

_ 

_ 

- 

245 

OPELIKA 

96 

6- 

26 

14 

12-20 

NONE 

2-  9 

20 

2-  9 

20 

3-  6 

28 

3-16 

32 

11-14 

29 

11-15 

27 

12-19 

17 

12-19 

17 

12-20 

1* 

313 

313 

25* 

243 

ROCKFORD  2  NNM 

9« 

9- 

5* 

10 

12-19 

1-15 

15 

2-  B 

IB 

3-  4 

21 

3-15 

27 

4-  4 

30 

11-14 

28 

11-14 

28 

12-  2 

2* 

12-18 

19 

12-19 

10 

338 

313 

273 

2*4 

224 

ROCK  MILLS 
•      •  • 

98 

8- 

28* 

IS 

12-23 

2-  8 

2-  8 

16 

3-  9 

24 

3-  9 

24 

*-13 

30 

11-15 

23 

ll-U 

25 

12-  2 

22 

12-19 

19 

12-23 

15 

318 

31* 

268 

251 

216 

PRAIRIE 

06 

DAYTON   I  N 

96 

9> 

5 

14 

12-19 

1-14 

16 

2-  6 

19 

3-  5 

23 

3-15 

28 

4-  * 

32 

ll-l* 

27 

11-14 

27 

11-15 

24 

12-19 

1* 

12-19 

1* 

339 

31* 

255 

24* 

22* 

DIMOPOLIS   LOCK  AND 

0AM 

95 

9- 

54- 

16 

12-20 

NONE 

1-15 

19 

2-  9 

22 

3-  6 

25 

3-  6 

25 

11-14 

30 

ll-U 

27 

12-19 

17 

12-19 

17 

12-20 

16 

338 

313 

25* 

253 

GAINESVILLE 

96 

7- 

6 

15 

12-19 

NONE 

1-14 

20 

2-  9 

24 

3-  6 

28 

3-15 

32 

11-1* 

28 

ll-l* 

28 

12-16 

23 

12-19 

15 

12-19 

15 

339 

312 

253 

2** 

CREENSBORO 

95 

9- 

4* 

14 

12-19 

NONE 

17 

2-  B 

21 

3-  4 

25 

4-  4 

32 

11-1* 

2B 

11-14 

28 

12-18 

22 

12-19 

I* 

12-19 

1* 

339 

313 

255 

224 

HAYNEVILLE 

9* 

9. 

2 

16 

12-19 

NONE 

1-14 

19 

2*  9 

23 

3-  6 

27 

3-15 

32 

ll-l* 

29 

ll-U 

28 

12-19 

16 

12-19 

16 

12-19 

16 

339 

313 

25* 

244 

LIVINGSTON  2  Sh 

98 

9- 

5 

14 

12-19 

1-14 

16 

2-  8  18 

3-  5 

22 

3-  5 

22 

4-  4 

29 

10-20 

32 

ll-l* 

27 

ll-U 

2* 

12-19 

1* 

12-19 

I* 

339 

31* 

255 

25* 

199 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

9A 

9- 

64. 

15 

12-204- 

NONE 

1-15 

19 

2-  9 

24 

3-  6 

28 

3-16 

30 

11-1* 

2T 

ll-l* 

27 

12-19 

U 

12-19 

IS 

12-19 

15 

338 

313 

253 

2*3 

HINTER    3  NH 

9A 

9- 

64- 

NONE 

NONE 

2-  9 

24 

3-  5 

28 

3-10 

32 

11-1* 

29 

ll-U 

28 

25! 

2*9 

MONTGOMERY   MSO  AP 

96 

9- 

4 

19 

12-19 

NONE 

NONE 

1-1* 

23 

2-  8 

25 

3-  5 

30 

ll-l* 

31 

12-11 

27 

12-18 

23 

12-19 

19 

NONE 

336 

306 

254 

SELMA 

98 

9> 

4 

18 

12-19 

NONE 

NONE 

2-  B 

23 

2-10 

27 

3-15 

31 

11-16 

27 

11-16 

27 

12-19 

IB 

12-19 

18 

NONE 

31* 

279 

2*6 

UNION  SPRINGS  «  S 

95 

9- 

5 

16 

12-19 

NONE 

3-15 

31 

ll-U 

29 

11-25 

26 

12-19 

16 

12-19 

16 

12-19 

16 

2*4 

S—  R«l»r«nc«  Notas  F'>llowtng  Station  Ind«x 
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Tables 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ALABAMA 
197S 


Station 


COASTAL  PLAIN 


ANDALUSIA   1  NW 
ATMORE 

BEATRICE   1  E 
BRANTLEY 
BREWTQN  3  SSE 

CAMDEN  3  NH 
CHATOM  4  N 
CLAYTON 

EUFAULA  HILOLIFF  «EF 
EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

CFNEVA 

CILBERTOHN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 
OZARK  6  NNH 
PITTSVIEW 
THOMASVILLE 
TROY 

WHATLEY 


BAY  MINETTE 
CODEN 

DAUPHIN  ISLAND  7 
FAIRHQPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

MOBILE  USO  AP 
ROBERTDAlE 


STATE  EXTREMES 
CENTRE  5  SM 
HALEYVILLE  3  NE 


6-26 
9-  3' 


8-26 
7-  7« 


9-  5 
B-25 

8-  17 

6-  15 

9-  4. 

e-27-i 

9-  9 

5-  24 
8-26 

7-  6 

6-  25 

8-  l9« 


e-27< 

9-13-t 
9- 


1-15 
1?-19 

12-19 
12-24't 

1-14 
12-19 
12-19 
12-19 
12-204 

12-19 

12-19 
12-19 
12-19 

12-20t 
12-19 
12-19 
12-19 
12-19 

12-19 


12-19 
12-19 
12-19 
12-19 


12-19 
12-20< 


Last  spring  minimum  of 


16-or 
below 


NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

1-14 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 


NON^ 
NONE 


NONE 
NONE 


20°  or 
below 


1-14  2C 
U 

1-15|  18 
1-14  19 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


24"  or 
below 


2-  9|  21 

1-  14|  24 

2-  6  2C 
2-  8  21 

2-  i  23 

2-  a  23 

2-  a  2C 

i  24 

2-  ej  24 


2 
1 

1-14 


28°  or 
below 


3-  S 
2-14 


a  21 

IS  211 


1-H 

NONE 


NONE 
NONE 


6  27 
8  25 


6  26 
5  28 


1-  21 

2-  6 


32  °  or 
below 


»  32 
S  31 


3-  1^  32 

4-  4  31 

3-  15  32 

4-  ^  32 
3-15  32 


3-1 
3-1 

3-101  32 

i 

3-l5i  30 

3-15]  31 

3-l(j  31 

3-  15  32 

4-  4,  32 


2-  8 
2-  9 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


1-14 
1-14 

1-14 
1-14 

1-14 
1-14 
1-14 
1-14 
1- 

1-14 

2- 
1-14 
1-14 


1-14 
1-14 
1-14 


12-19 

11-  15 
NONE 

12-  18 
11-15 


28  '  or 
below 


U-H 
12-lt 


■15 


-14 
-H 
12-U 
-1! 
-1! 


-U 


12-19 
12-19 

NONF 

12-li 
12-19 


24°  or 
below 


12-19 
12-19 

12-19 
12-19 

12-19 
12-19 
12-19 
12-11 
12-19 

12-19 

12. 
12-19 
12-19 

12-19 
12-19 
12-  2 
12-16 
12-19 

12-10 


12-19 
12-19 

NONE 
12-19 

NONE 

12-19 
12-19 


20°  or 
below 


12-19 
12-19 

12-19 
12-19 

12-19 
12-19 
12-19 
12-19 
12-19 

12-19 

12-19 
12-19 
12-19 

12-19 
12-19 
12-19 
12-19 
12-19 

12-19 


12-19 

12-19 
NONE 

12-19 
NONE 

NONE 
NONE 


16°  or 
below 


NONE 

NONE 

12-19 
NONE 

12-19 
12-19 

NONE 
12-19 

NONE 

12-19 


12-19 

12-19 
12-19 
12-19 
12-19 
NONE 

12-19 


NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


Number  of  days 
between  dates 


244 
224 

223 
223 

244 

224 
244 
223 
244 

244 

262 

249 

244 
244 

243 
244 


255 

260 


313 
279 


Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SOIL  TEMPERATURES 


ALABAMA 

 I91f 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

a 
« 

Time 

Average 

B 
o 

u 

> 
< 

a 
« 

K 

U] 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extrcr 

» 

> 
< 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

V 

0 
> 

< 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

ijnURN  ACRONOHV  FARM 

2 

51,4 

72 
3« 

54.1 

72 
iS 

56.4 

80 
35 

64.9 

96 
41 

78. 6 

108 
58 

84.2 

108 
68 

83.6 

108 
72 

87.3 

113 
7i 

77.3 

loe 

5« 

69.6 

90 
49 

60.8 

88 
40 

49.6 

69 
34 

68.1 

113 
34 

5?.l 

68 

31 

54.7 

69 

39 

56,6 

73 
39 

65.1 

93 
45 

77.7 

101 
61 

83.1 

103 
70 

82.7 

102 
74 

86.3 

107 
72 

77.6 

103 
58 

69.9 

86 
54 

60,9 

83 
43 

50.7 

67 
37 

68.1 

101 
31 

a 

<.9,1 

64 
37 

52.7 

65 
39 

54.3 

69 
38 

62.3 

87 
41 

74.5 

96 
61 

80. 1 

95 
66 

80.3 

93 
70 

84.0 

loo 

70 

76.2 

96 
59 

67.8 

80 
45 

59,2 

77 
42 

48.9 

63 
36 

65.8 

100 
36 

HEADLAND 

51. « 

70 

3e 

56,9 

7C 
4C 

59.0 

78 
40 

67.6 

90 
49 

78.4 

9! 
64 

82.6 

95 
71 

83.7 

95 
74 

83.6 

96 
75 

78.6 

9S 
58 

69.0 

80 
58 

59,6 

77 
43 

51.2 

65 
3b 

68.6 

96 
3b 

PITTSVtEW 

< 

SJ.: 

6  7 
43 

56.1 

6< 
41 

83.3 

96 
70 

83.3 

93 
73 

85.0 

95 
75 

7(1.3 

92 
62 

69.6 

79 
5! 

60,9 

75 
46 

51.7 

64 

39 

96 
39 

TMORSBV  EXP  STATION 

51.1 

67 
35 

55,5 

70 
4C 

58.9 

73 
4C 

66.4 

87 
42 

77.6 

101 
!S 

82,4 

98 
69 

83.2 

96 
68 

85.7 

106 
55 

78.3 

104 
57 

69.9 

84 
50 

60,6 

81 
42 

51.2 

72 
36 

68.6 

10b 
35 

HINFIELO  2  Sh 

i 

<.T.T 

6« 

3: 

50,2 

6! 
3! 

53.7 

7! 
37 

62.3 

85 
43 

75.  1 

94 
6< 

80, 1 

97 
66 

81.8 

95 
67 

81 .6 

95 
71 

74,3 

95 
57 

66.2 

79 
53 

55,5 

73 
39 

46.4 

61 
35 

64.6 

97 
3S 

S««  Reler«nc«  Nolcs  Following  Suilon  Index 


Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


ALABAMA 
1975 


Station 

Jan. 

reb. 

Mar, 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

1  Annual 

*      •  * 

1 

PIEOMIINT  PLATEAU  05 

MARTIN  DAH 

EVAP 

2.27B 

2.38B 

3.748 

4. Bob 

3.768 

5.488 

4.93B 

5.54g 

3.928 

3.576 

2.26 

_ 

DEP 

.19 

-  1.72 

.  1.17 

■  1.37 

.52 

.25 

WIND 

369 

_ 

1295B 

1210 

402 

411 

298 

274 

710 

811 

756 

•       *  * 

PKAIRIE  06 

OEMOPTLIS   LOCK  ANn  BAM 

EVAP 

2>65B 

2  .96E 

4  •  37£ 

5  •  08E 

5.56 

6 . 86G 

6,56G 

6.  13E 

4  •  76£ 

3.47a 

2.330 

WIND 

966 

87A 

1277 

702 

211 

212 

2488 

768 

460B 

1367B 

i860 

MAX 

62. S 

65.6 

69.5 

76.2 

89.4 

95,4 

96.1 

96.2 

65.5 

77.2 

69.9 

58,1 

{  78.2 

MIN 

45i8 

46.9 

47.8 

52.3 

66.8 

69,5 

72.8 

72.8 

64,8 

57.7 

46.7 

42,4 

57.2 

*       *  • 

CULF  08 

FAIRHDPE  2  NE 

EVAP 

1.69B 

2.30B 

3.32B 

4. 148 

5.84B 

6. 02 

6.01B 

4. BIB 

4,60B 

3.636 

2.328 

1,376 

46.05 

OEP 

.26 

.04 

.44 

.83 

.43 

.20 

.17 

.98 

.13 

,14 

.08 

.26 

■  3.36 

WIND 

654 

765 

1006 

708 

510 

530 

617 

281 

420 

366 

420 

5»8 

6875 

MAX 

66.0 

7*.l 

77.3 

63.0 

91.4 

97.0 

95.0 

94.5 

86.9 

80.1 

67.4 

56,9 

80.8 

MIN 

51.5 

54.1 

54.6 

59.2 

70.1 

72.9 

74.3 

75.1 

70.4 

63.5 

52.6 

45.2 

62.0 

• 

i 
I 

i 
1 

See  Reference  Notes  Following  Stahon  Index 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
1975 


Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Op)ened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

a, 
6 

0) 
H 

d. 
'u 

0 

cu 

10 

> 
u 

■s 

G 
0 

"O 

0) 

c 

d} 

<x 

0 

43 -a 

85  15 

46! 

22 

2 

87  11 

795 

c 

87  25 

175 

35 

2 

c 

86  10 

1140 

50 

50 

1 

2 

} 

85  57 

660 

7 

7 

1 

2 

3 

88  08 

140 

18 

36 

I 

2 

86  30 

260 

38 

38 

I 

2 

3 

65  51 

611 

29 

29 

I 

2 

3 

87  13 

50C 

38 

2 

85  50 

1091 

19 

19 

I 

2 

3  C 

66  59 

720 

21 

21 

I 

2 

3 

87  30 

294 

12 

12 

I 

2 

3  c 

85  30 

652 

G 

86  41 

200 

35 

2 

87  20 

280 

20 

37 

1 

2 

3 

87  47 

268 

51 

57 

i 

2 

3 

87  12 

178 

9 

9 

INAC 

1 

2 

3 

86  53 

600 

27 

27 

1 

2 

3 

87  36 

452 

87  01 

540 

21 

24 

I  NAl. 

; 

2 

3 

86  42 

420 

37 

2 

86  45 

620 

38 

38 

1 

2 

3  c 

66  10 

1070 

35 

2 

c 

86  16 

274 

19 

46 

I 

2 

3 

87  03 

85 

58 

61 

1 

2 

3 

85  43 

670 

20 

79 

INAC 

i 

2 

3 

87  17 

60! 

15 

2 

85  49 

51C 

46 

2 

86  46 

54C 

20 

76 

1 

2 

3 

87  20 

235 

15 

15 

1 

2 

3 

85  41 

68C 

27 

27 

1 

2 

3 

87  32 

430 

37 

2 

85  45 

620 

20 

20 

I 

2 

67  15 

456 

1 

12/741 

1 

2 

3 

88  15 

285 

27 

27 

1 

2 

3 

66  20 

418 

19 

19 

1 

2 

3 

87  31 

183 

24 

2 

86  38 

58C 

83 

83 

1 

2 

3 

85  28 

596 

20 

46 

I 

2 

3 

8e  13 

IJ 

19 

19 

1 

2 

3 

65  56 

25C 

53 

2 

87  50 

47C 

c 

85  53 

75C 

3C 

2 

85  07 

Bi 

31 

APR 

2 

67  a 

334 

73 

2 

85  04 

2II 

17 

2 

88  23 

21S 

36 

2 

85  45 

63C 

63 

2 

85  46 

73C 

c 

86  04 

( 

27 

27 

AUG 

1 

2 

3  C 

87  38 

230 

28 

36 

1 

2 

3 

85  42 

1030 

19 

2 

87  50 

IOC 

25 

25 

19 

1 

2 

34 

85  21 

300 

C 

87  24 

800 

19 

19 

1 

2 

3 

66  04 

195 

48 

2 

87  48 

252 

36 

2 

85  52 

41C 

10 

10 

INAC 

1 

2 

3  CG 

85  06 

219 

9 

9 

1 

2 

3 

86  56 

220 

15 

15 

1 

2 

3 

97  53 

23 

58 

58 

58 

I 

2 

34 

86  53 

625 

19 

37 

X 

2 

3 

67  49 

365 

41 

50 

I 

2 

3 

87  41 

57a 

20 

20 

1 

2 

3 

88  01 

10 

27 

35 

JUL 

1 

2 

3  C 

85  43 

934 

34 

2 

C 

87  24 

410 

27 

46 

1 

2 

3 

86  00 

565 

23 

23 

1 

2 

3 

88  09 

130 

18 

39 

1 

2 

3 

86  45 

500 

35 

2 

35  51 

lie 

38 

51 

1 

2 

3 

86  44 

28^ 

20 

2 

88  20 

12a 

18 

le 

1 

2 

3 

87  12 

300 

39 

2 

87  36 

220 

97 

10a 

1 

2 

3 

86  38 

449 

94 

77 

1 

2 

3  C 

87  41 

t 

27 

JAN 

2 

86  19 

57a 

22 

22 

1 

2 

3 

86  17 

609 

33 

C 

87  37 

95C 

39 

39 

1 

2 

3  C 

Station 


County 


o 


ABBEVILLE  1  NNr* 

ADDISON 

ALBFRTA 

ALBERTVILLE   2  SE 
ALEXANOFR  CITY 
ALICEVILLF 
ANDALUSIA  1  NW 
ANNISTQN  FA«  ^P 
ARLEY  3  S 
ASHLAND  2 

ATHENS  2 
ATMORE 

AUBURN  ACONQMY  FARM 
AUTAUGAVH  LF   3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BAY  MINETTE 
BEATRICE   1  F 
BELLE   MINA   ?  N 
BERRY 

BESSEMER  3  <iSW 

BILLINGSLFY  1  SE 
BIRMINGHAM-  KSn  AP  R 
BOAZ 

BRANTLEY 
BREWTCN  3  SSE 
BRIDGEPORT 
BROOKWUOO 
BRUNDIDGE 
CALERA  ?  <!W 
CAMDEN  3  NW 

CAMP  HILL   2  NW 
CARBON  HILL 
CENTRE   5  SW 
CENTREVILLE  W^MH 
CHATQM  4  N 

CHILDERSBHRC   WTB  PLANT 

CLAIBORNE 

CLANTON 

CLAYTON 

CODEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLF 

COLUMBIA 

CORDOVA 

CDTTQNTON 

CUBA 

DADEVILLE 
DADEVILLE  2 
DAUPHIN   I'SLANn  2 

DAYTQN   I  N 
DELTA 

demopdlis  lhck  and  dam 

DOTHAN 

DOUBLE  SPRINGS 

ELBA 

ELROD 

ENTERPRISE 

EUFAJLA  WILTLIFE  REF 
EVERGREFN 

FAIRHOPE  ?  NE 

FALKVILLE   1  E 

FAYETTE 

FLORENCE 

FORT  MORGAN 

FORT  PAYNF 

FRISCO  CITY 

GADSDEN  STE«M  PLANT 

GAINESVILI'E 

GARDEN  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GIL8ERT0WN 

GORGAS 

GREENSBHRn 

GREENVILLE 

GULF   SHORES   P  0 

GUNTERSVII  LF 

OUNTERSVILLF  TVA 

HALEYVILLF   3  NE 


07  HENRY 

031  WINSTON 
07]  WILCOX 

02  MARSHALL 
05  TALLAPOOSA 

03  PICKENS 
07  COVIN&TDN 

04  CALHOUN 
03  WINSTON 

05  CLAY 


LIMESTONE 

ESCAMBIA 

LEF 

AUTAUGA 

TUSCALOOSA 

BALDWIN 

MONROE 

LIMESTONE 

FAYETTE 

JEFFERSON 

AUTAUGA 

JEFFERSON 

MARSHALL 

CRENSHAW 

ESCAMBIA 

JACKSON 

TUSCALOOSA 

PIKE 

SHELBY 

WILCOX 


05t  TALLAPOOSA 
03  WALKER 
04|  CHEROKEE 
Oi  BIBB 
07|  WASHINGTON 
0^  TALLADEGA 
MONROE 
CHILTON 
BARBOUR 
MOBILE 


oi 


GENEVA 
COLBERT 
DE  KALB 
07  HOUSTON 
03|  WALKER 

07  RUSSELL 
Od  SUMTER 

05l  TALLAPOOSA 
09  TALLAPOOSA 

08  MOBILE 


3559  oi 
3573  02 
3578  02 
362q  03| 


06  MARENGO 
05i  CLAY 

06  MARENGO 

07  HOUSTON 
03  WINSTUN 
07  COFFEE 

031  TUSCALOOSA 
07  COFFEE 
07]  BARBOUR 
07  CONECUH 

BALDWIN 
MORGAN 
FAYETTE 
LAUDERDALE 
BALDWIN 
OE  KALB 
MONROE 
ETOWAH 
SUMPTER 
CULLMAN 


GENEVA 

BUTLER 

CHOCTAW 

WALKER 

HALE 

BUTLER 

BALDWIN 

MARSHALL 

MARSHALL 

WINSTON 


431  35 

234  13 

132  14 

1234  14 

1132  57 
1333  07 

6131  19 

733  35 

234  04 

1133  15 

1234  48 
831  01 

1132  36 
132  28 
2I33  29 
9j3C  53 

131  44 
1234  42 

2|33  40 
2|33  22 

132  39 

233  34 

234  13 
631  35 
tj31  04 

1434  56 

233  16 

331  43 

733  05 

132  02 

ll|32  50 

233  54 
"l|34  06 
^32  54 

1331  32 

133  17 

31  32 

32  51 
31  53 

30  23 

31  11 
34  44 
34  15 

31  17 

33  46 

32  09 
32  26 

Ul32  49 

1132  50 
930  14 

1332  22 

1133  26 

1332  31 
531  12 

234  10 
1031  25 

1333  15 
531  19 
431  59 
631  26 

930  33 
1234  22 
1333  41 
1234  48 

930  14 

734  27 
631  26 
734  02 

1332  49 
234  01 

531  02 
631  38 
1331  53 
233  39 
232  42 
631  49 
930  17 
1234  20 
1234  22 
^34  15 
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ra 
.S 
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0) 
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3 
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Hi 

o 
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Years  of 
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Opened 
or  closed 
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a  a 

o  <D 
o 


HAMILTON  3  S 

HANCEVILLf 

HAYNEVILLP 

HEADLAND 

HEFLIN 

HIGHLAND  HQwE 

HIGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVULE   WSO  AP 
, JACKSON 

JACKSONVILLE 

JASPER  *  N 

JORDAN  DAM 

KINSTON 

LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON  ?  SW 

LOUISVILLE 

MADISON 

MACELLA 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 

MATHEWS  2  N 

MELVIN 

MIDWAY 

milstead 
minter  3  nw 

mitchell  da" 

MOBILE   WSn  4P 
MDNTEVALLH 
MONTGOMERY  taSO  AP 
MOULTON 
MOULTON  2 

MUSCLE   SHHALS   FAA  AP 
NEW  MARKET  2 
NEWTQN 
QNEONTA 

OPELIKA 
ORRVILLE 
OZARK  6  NNW 
PAINT  ROCK  2  N 
PALMERUALE  2  W 
PELL  CITY  I  NNE 
PERRYVILLF 
PETERMAN 

PHENIX  CITY  2  NNW 
PICKENSVILLP 

PINE  APPLF 
PINE  LEVEL 
PITTSVIEW 

PLANTERSVILLS   2  SSE 

PRATTVILLF 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM  2  F 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 

ROBERTDALF 
ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILL^ 
RUSSELLVILLF  2 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBORH 

SELMA 

SLOCOMB 

SUTTLE 

SV^ACAUGA  NF 

TALLADEGA 

THOMASVILLE 

THQRSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 


3645 
3655 
3748 
3761 
3775 
3816 
3842 
3899 
4064 
4193 

4209 
4226 
4306 
4431 
4502 
4603 
461« 
4627 
4798 
4884 

4976 
4996 
5112 
5121 
514C 
5172 
5354 
5397 
5439 
544S 

5465 
547E 
5531 
555C 
562J 
5633 
5745| 
586 
5875 
6121 

6129 
6161 
6218 
6226 
6246 
6329 
6362 
637C 
6398 
6414 

6436 
6468 
6501 
6508 
6640 
68051  01 
6833  01 
68471  03 
693'!  07 


MARION 

CULLMAN 

LOWNDES 

HENRY 

CLEBURNE 

CRENSHAW 

CLEBURNE 

FRANKLIN 

MADISON 

CLARKE 

CALHOUN 

WALKER 

ELMORE 

COFFEE 

CHAMBERS 

CHILTON 

JEFFERSON 

CHEROKEE 

SUMTER 

BARBOUR 

MAOISCN 

JEFFERSON 

PERRY 

DALLAS 

ELMQRE 

MONTGOMERY 

CHOCTAW 

BULLOCK 

MACON 

DALLAS 


6942 

6988 
702C 
7025 
7131 
7157 
7207 
7282 
730« 
7366 
7576 

796- 
799? 
802* 
817£ 
820? 
8215 
825^ 
8323 
838Ci 
838J| 


Oa  CHILTON 

oe|  mobile 

04  SHELBY 
Oej  MONTGOMERY 
Oil  LAWRENCE 
01  LAWRENCE 
COLBERT 
MADISON 
DALE 
BLOUNT 


07 


LEE 

DALLAS 

DALE 

JACKSON 

JEFFERSON 

ST  CLAIR 

PEPRV 

MONROE 

RUSSELL 

PICKENS 

WILCOX 

MONTGOMERY 

RUSSELL 

AUTAUGA 

AUTAUGA 

FRANKLIN 

MADISON 

PICKENS 

COVINGTON 

COVINGTON 


08  BALDWIN 
051  COOSA 
05|  RANDOLPH 
FRANKLIN 
CULLMAN 
DE  KALB 
JEFFERSON 
JACKSON 
DALLAS 
GENEVA 


06|  PERRY 

04  TALLADEGA 

04  TALLADEGA 

01  CLARK 

02  CHILTON 

05  ELMORE 
01  MADISON 
07  PIKE 

03  TUSCALOOSA 


1334  06 

234  03 

132  11 

531  21 

1133  39 

631  57 

1133  32 

1334  20 

1234  39 

1331  -30 

733  49 
233  54 
732  37 

1031  14 

432  54 

732  58 

333  33 

734  11 

1332  35 
531  48 


02|  TUSCALOOSA 


1234  42 

333  30 

332  42 

332  28 
1132  40 
1132  18 
1331  56 

«32  04 

1132  27 

132  06 

732  48 

530  41 

333  06 
132  18 

1234  29 

1234  29 

1234  45 

1234  55 

531  20 
233  57 

1132  38 
132  18 
531  31 

1234  42 

233  46 

733  36 
3I32  if- 
l|31  35 
432  30 

1333  13 

131  53 
632  04 
432  11 

132  37 
132  29 

1234  26 

1234  35 

1333  23 

631  22 

631  22 

530  32 
132  54 
^133  09 

1234  31 

234  12 
1234  17 

2  33  43 
1234  41 

132  25 

531  07 

3  32  32 

133  12 
T33  27 

1231  55 
132  53 
1132  32 
12  34  54 
1C31  49 
2  33  14 
233  13 


87  59 
96  46 
86  36 
85  20 

85  36 

86  19 

85  24 

87  56 

86  46 

87  52 

85  47 

87  16 

86  15 
86  11 

85  24 

86  31 
66  33 
65  46 

88  12 

85  33 

86  45 

86  51 

87  16 

87  13 

65  55 

86  01 

88  27 
85  31 

85  54 

87  03 

66  27 

88  15 

86  52 

86  24 

87  17 
87  18 
87  37 
86  27 

85  36 

86  29 

85  23 

87  14 

85  41 

86  20 
86  40 

86  16 

87  09 

87  16 

85  01 

88  15 

87  00 

86  04 

85  10 

86  54 
86  29 

88  08 

86  36 

87  59 
86  31 

86  31 

87  39 

86  14 

85  18 

87  44 

86  47 

85  58 

86  58 
66  03 

87  00 

85  36 

87  11 

86  12 

86  06 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 


435 

530 
180 
370 
850 
594 
1175 
840 
624 
220 

690 
525 
290 
270 
830 
420 
636 
589 
160 
470 

580 
554 
173 

200 
34C 
180 
35C 
49C 
201 
37C 

35C 
21J 
462 
221 
66C 
645 
536 
72! 
210 
87C 

750 
20C 
47C 
63S 
798 
955 
50C 
195 
570 
165 

23C 
506 
38C 
230 
293 
680 
573 
271 
18C 
19C 

155 
67C 
745 
BBC 
802 
119! 
30< 
61! 
14T 
24( 

14: 

49C 

56! 

40 

68 

28 

75 

58 

17 

15 


15 


77 


32 


16 


16 


38 

37 
26 
20 
84 
32 
38 
17 
10 

19 
15 
39 
11 
27 
39 
59 
83 
73 
18 


82|  82 
39 
9 

2A{  26 
2<^  51 
19 
35 

75 
1?|  19 


39 
32 
35 
32  32 


19  19 
86  92 


APR 


26 


64 
22 
45 
23 
69 
27 
36 
94 
96 
23 

27 
21 
87 
85 

le 

35 

I'. 
4^ 


4/74 


JUN 


APR 


MAY 


APR 


I 

2 

3 

c 

c 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

G 

1 

2 

3 

I 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

c 

2 

c 

2 

c 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

c 

I 

2 

3 

1 

2 

34 

2 

2 

c 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

c 

2 

1 

2 

3 

c 

c 

1 

2 

3 

I 

2 

3 

I 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

c 

2 

1 

2 

3 

2 

c 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

I 

2 

3 

G 

2 

1 

2 

3 

I 

2 

3 

I 

2 

3 

2 

2 

c 

X 

2 

3 

1 

i 

2 

3 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

I 

2 

3 

c 

I 

2 

3 

t 

2 

c 

1 

2 

3 

c 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

c 
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0) 
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or  closed    _  , 

during  yr.  neter 

to 
tables 


c  c 

O  0) 

2S- 


UNION  SPRtNRS  4  S 

UNIDNTQWN 

VALLEV  HEAD 

VERNON 

WAOLEV 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GRnV": 

WARRIOR  6  W 

WARRIOR  LHCK   AND  CAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTQN 
WETUMPKA 
WHATLEY 
WlNFIELD  '  ^W 


06 


84<.6  06 
8469  02 
8517  03 
8605  05 
86371  07 
86481  0<i 
8670  02 
B673I  06 
8686|  01 


8809 
8859 
8867 
899G 


BUI  LOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 
ELMORE 
CLARKE 
FAYETTE 


6  32  06 

132  2ft 

734  34 

1333  45 

1133  OB 

631  13 

234  04 

233  <i9 

232  47 

1234  55 

333  07 

732  33 

1331  39 

1333  55 


85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  12 

86  19 

86  57 

87  50 

88  0<i 

87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


460 
265 
1040 
190 
640 
205 
850 
63D 
110 
45B 

500 
190 
17C 
46S 


19 


109 
71 
91 
19 
42 
35 
34 
4 
39 
79 

35 
84 
36 
42 


INAC 


2 
2 

1  2  3 
2 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Asheville,  N.C.  28801,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES :  Division  averages  in  the  annual  issue  include  late  reports  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published  in  monthly  issues. 
DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 
wind  movement  in  mi les . 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of   temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24 
hours  ending  at   time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder 
located  6-8  inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  normals  based  on  the  period  1941-1970.  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Cllmatologlcal  Data. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Farm  :     Chesterfield  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  soil  temperatures. 
 '                                                   Enterprise  3  NW  :     Orangeburg  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  thermometers. 

Headland  :     Dothan  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soil  thermometers. 

Pittsview  :     Izagora  fine  sandy  loam,   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
No  record. 

+    Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 
*     Amount  included  in  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 
E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

U    One  or  more  Jays  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Clraatologlcal  Data  for  detailed  dally 
record . 

R     Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 
Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t  DRAINAGE  CODE:     1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAGOOCHEE     S-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

Years  of  record  as  shown  In  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;   30"?  annual 
summary.       Hake  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Fec^^ral  Building, 
Asheville ,  N.   C.   28801 .       Attn :     Publications . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the 
National  Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

Director,  National  Climatic  Center 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  3/2/76-980 
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7 

3 

1 

FRISCO  CITY 

56.7 

30.6 

43.7 

73 

26 

16 

10. 

653 

0 

0 

1 9 

0 

2.20 

-  2.68 

.76 

26 

.0 

0 

6 

1 

0 

GENEVB 

7.25 

3.12 

1  .80 

14 

.0 

0 

8 

6 

3 

ORBERTOHN 

58.8 

30.  3M 

44  .6n 

71 

25. 

15 

9 

627 

0 

0 

20 

0 

4  .79 

2.00 

3 

.0 

0 

6 

2 

2 

GREENVILLE 

7.27 

2.48 

.0 

0 

HEBOLBNO 

highlbnd  home 

709 

0 

0 

21 

0 

4  .27 

.56 

2  .55 

26 

T 

0 

S 

2 

1 

02BRH  6  NNH 

58.7 

34  .  4 

46  .6 

-  3.9 

77 

13 

16 

9 

56S 

0 

0 

14 

0 

5.05 

.89 

2.35 

26 

.0 

0 

6 

3 

2 

PHENIX  CUT  2  NNH 

PITTSVIEH 

55.4t1 

27. SM 

41  .SM 

70 

14 

1  1 

20. 

723 

0 

0 

22 

0 

3.58 

1  .52 

27 

.0 

0 

5 

3 

1 

TMOMBSVILLE 

0 

0 

23 

0 

3  .64 

.96 

1.34 

26 

.0 

0 

7 

3 

1 

TROT 

56.8 

33.5 

45.2 

-  3.9 

70 

30. 

16 

9 

608 

0 

0 

17 

0 

2.71 

-   1  .60 

1  .42 

26 

.0 

0 

S 

2 

I 

HHBTLET 

n 

30. 9n 

n 

77 

24 

16 

18 

0 

0 

20 

0 

4  .24 

-  .27 

1  .10 

26 

.0 

0 

6 

4 

1 

DIVISION 

43.8 

-  5.4 

4  .34 

-  .12 

I 

GULF  08 

BBT  nlNETTE 

61  .3 

35.4 

48  .4 

-  3.3 

73 

25 

19 

9 

510 

0 

0 

13 

0 

2.71 

-   1  .93 

1  .98 

25 

.0 

0 

3 

1 

1 

CODEN 

t1 

M 

n 

0 

0 

0 

4.22 

2.00 

26 

.0 

0 

4 

3 

2 

OBUPMIN   ISLBNO  2 

56.9 

42.0 

49.5 

68 

8 

28 

9 

473 

0 

0 

S 

0 

I  .99 

1  .20 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

FfllRHOPE  2  NE 

61  .0 

37.8 

49.4 

-  2.9 

74 

25 

21 

9 

476 

0 

0 

12 

0 

1  .79 

-  2.63 

1  .16 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

nOBILE  HSO  BP 

61  .5 

37.4 

49.5 

-   1  .7 

74 

30 

22 

9 

475 

0 

0 

1  1 

0 

1  .80 

-  2.91 

.70 

7 

.0 

0 

3 

2 

0 

ROBERTDBLE 

61  .0 

34  .3 

47.7 

-  4.2 

73 

26. 

21 

10. 

530 

0 

0 

20 

0 

2.31 

-  2.18 

1  .12 

26 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

48.9 

-  3.0 

2.47 

-  2  .02 

.0 
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3 


DRILY   PREC  I  P I TflT I  ON 


II  !?' 


STRT ION 


NOQTHCIIN  VALLEY 


aTMENS  2 
etLLE  MIMfl  2  H 
FftLKVILLE    I  E 
FLORENCE 
HODGES 

MUNTSVIULE  WSO  i 
MOULTON  2 
MUSCLE  SMOftLS  Fi 
NEU  MARKET  2 
RED  BAY 

8U5SELLVILLE  2 


AteERTviLLE  2  SE 
eiRniNGHAH  LJSO  RP 
eOAZ 

COLL  INSVILLE 
FORT  PHYWE 

GARDEN  CITY 

GUNTERSVILLE 

LEEDS 

MAGELLA 

ONEONTA 

PALrtROALE  2  U 
SAINT  BERNARD 
SAND  m  SUBSTA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBORO 


L'PPER  PLAI-IS  0 

AL  ICEVILLE 
ARlEY  3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BILLINGSLEY    1  SE 

BROOKUOOD 
CARBON  HILL 
CEntreville  wsno 

CL ANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
CLROD 
FAYETTE 
GORGAS 

HALEYVILLE  3  N£ 

HAMILTON  3  S 
JASPER  1  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 

REFORM  2  E 

THORSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  Ol IvEB  DAM 

VERNON 

WEST  BLOCTQN 
WINFIELO  2  SW 


04 


EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AP 
CALERA  2  SU 
CENTRE  S  SU 
CHILDERSBURG  kJTR  PLANT 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LEESBURG 
MONTE VALLO 
PELL    CITY    1  NNE 
SYLACAUGA  4  NE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
CAMP  HILL   2  NH 
OAOEVILLE 
DELTA 

HEFLIN 
HIGHTOLCR 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 

OPEL IKA 

pockforo  2  nnh 
rock  mills 
thualou  dam 

UAOLEr 


PRAIRIE  06 
CUBA 

DAYTON  I  N 

DEMOPOL IS  LOCK  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 


3.94 

3.2 
3.25 


DAY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.06  2. 

2., 
.03  2.. 
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DniLY  PRECIPITnilON 


STflT  ION 


HftrNCvKLE 

L  ivincsroti  3  su 
ma  ION  6  ne 

rWRION  JUNCTION  2  Nt 
nATMEUS  2  N 

hILSTCftO 

MiHTta  3  nu 

WftTGQfCRV  USQ  AP 

PCQBYVILLE 

PINC  LEVtL 

5UTTLE 

UNION  JPfllMGS   4  S 
UNIONTOUn 

UABBIOq  LOCK  AND  DAM 


COASTAL  PLAIN  I 

AeBCVILLC    1  NNU 
AieCRTA 

ANDALUSIA    I  NU 

ATMOBE 

BBANTLEY 

SREMTON  3  SSE 
eBUNOIDCC 
CArOEN  3  NU 
CHATO"  4  N 
CLAIfiOBNC 

CLAYTON 

CQFFEt  SPRINGS  2  NU 

CeTTOMTOH 

ELfiA 

EUFAULA  UKOLIFE  BEr 

eveROBecH 

FRISCO  CITY 
GENEVA 
CEOBGIANNA 
GIL6EBT0WN 

GREENVILLE 
HEADLANO 
HIGHLAND  HOrC 
JACKSON 
H1N5T0N 

LOUISVILLE 

ftLVIN 

NCUTON 

OZARK  6  NNU 

PHEHIX  CITY  2  NNU 

PINE  APPLE 
PITTSVIEW 
RIVER  FALLS 
TMOmSVJLLE 
TROY 


GULF 

6AY  HIHETTE 
CDDEN 

OfiUPMIN  ISLAND  2 
FAIOMOPE  2  NE 
WBILE  USO  AP 

ROBERTDALE 


DAY  OF  MONTH 


2    3     4    5  6 


2.90 
3.58 
6.22 
3.64 

2.71 

3.40 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.03     .20  .06 


1 .26  1 . 
2.  10 

2.35 


I . 42  .39 
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DRILY  TEMPERniURES 


STPT ION 

DAY  OF  nONTH 

o 
a 
ce 

a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

s 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN  VfiLLEt  01 

nTHENS  2 

HBX 

46 

46 

55 

39 

30 

36 

47 

4  3 

23 

28 

48 

45 

55 

6 1 

46 

4  8 

4  7 

30 

36 

4  1 

37 

46 

52 

56 

59 

4  3 

40 

49 

52 

5 1 

45.0 

niN 

3B 

35 

33 

18 

14 

17 

27 

16 

4 

10 

20 

24 

25 

28 

18 

25 

17 

9 

16 

24 

16 

19 

23 

53 

42 

29 

15 

23 

25 

28 

23  .0 

BELLE  nlNH  2  N 

nBx 

SO 

46 

56 

40 

32 

37 

48 

45 

23 

27 

5 1 

46 

55 

62 

46 

4  8 

46 

32 

33 

42 

36 

49 

47 

64 

59 

60 

52 

42 

50 

52 

59 

46-5 

niN 

39 

34 

3S 

20 

IS 

16 

24 

20 

7 

8 

21 

27 

26 

32 

24 

24 

20 

13 

IS 

20 

20 

20 

24 

28 

52 

52 

31 

20 

20 

28 

30 

24  .7 

FSLKVILLE   1  E 

riBx 

SO 

55 

60 

38 

30 

40 

49 

46 

24 

30 

SO 

46 

56 

63 

46 

50 

4  4 

30 

35 

44 

34 

50 

49 

69 

50 

60 

52 

4  1 

SO 

S3 

60 

47.2 

niN 

39 

35 

38 

21 

15 

15 

28 

21 

7 

8 

22 

28 

27 

33 

20 

21 

20 

1  1 

1  1 

23 

18 

21 

21 

37 

52 

51 

32 

18 

20 

27 

37 

25 . 1 

FLORENCE 

hbx 

55 

46 

49 

36 

38 

53 

46 

43 

29 

52 

47 

45 

63 

SB 

50 

49 

34 

31 

44 

45 

52 

53 

65 

69 

59 

56 

42 

52 

55 

62 

62 

49.7 

niN 

34 

36 

33 

19 

16 

24 

38 

14 

8 

19 

40 

25 

32 

26 

25 

34 

19 

12 

24 

34 

23 

24 

32 

53 

55 

34 

26 

21 

35 

33 

35 

28  .7 

HUNISVILLE  HSO  BP 

MBX 

46 

57 

52 

30 

36 

47 

44 

30 

26 

47 

45 

49 

6 1 

45 

46 

45 

3  1 

33 

42 

36 

47 

45 

6 1 

59 

59 

55 

40 

49 

52 

58 

53 

46.1 

MIN 

35 

34 

27 

18 

16 

24 

30 

12 

10 

16 

31 

29 

39 

30 

23 

30 

17 

1  3 

19 

23 

20 

25 

26 

47 

53 

34 

25 

21 

33 

27 

30 

26  -4 

MOULION  2 

MBX 

56 

59 

52 

35 

39 

52 

4  3 

4  I 

32 

5 1 

4  7 

52 

63 

56 

50 

47 

34 

39 

43 

42 

50 

6 1 

65 

SB 

6 1 

55 

43 

5 1 

58 

62 

5 1 

50.1 

MIN 

32 

34 

34 

20 

15 

20 

37 

15 

7 

17 

40 

27 

35 

30 

21 

33 

21 

I  1 

19 

32 

20 

22 

28 

52 

54 

33 

30 

19 

33 

29 

35 

27  .6 

MUSCLE  SHOALS  FPB  BP 

MBX 

S3 

49 

46 

3 1 

35 

52 

44 

26 

26 

50 

46 

45 

64 

48 

49 

49 

34 

33 

44 

44 

5 1 

51 

63 

59 

59 

55 

40 

5 1 

54 

6 1 

51 

47.3 

MIN 

30 

33 

25 

19 

16 

19 

26 

1  1 

9 

n 

27 

24 

37 

26 

21 

28 

21 

18 

19 

26 

20 

20 

28 

52 

54 

32 

25 

20 

32 

29 

29 

25  .5 

NEH  MBRRET  2 

MBX 

MIN 

RED  BBr 

MBX 

60 

56 

5 1 

36 

4  3 

55 

49 

52 

47 

50 

56 

46 

63 

49 

35 

4  3 

46 

52 

55 

66 

63 

60 

57 

43 

5 1 

56 

64 

62 

51  .3 

MIN 

26 

42 

33 

20 

1  1 

22 

40 

13 

6 

17 

34 

24 

26 

23 

23 

34 

23 

13 

31 

26 

20 

26 

29 

SO 

55 

33 

27 

18 

31 

29 

31 

27  .0 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

49 

57 

S6 

40 

3 1 

38 

5 1 

46 

24 

32 

5 1 

47 

56 

63 

48 

50 

48 

33 

37 

45 

4  4 

5 1 

52 

65 

59 

59 

42 

4  1 

50 

56 

62 

47  .8 

MIN 

25 

26 

33 

19 

13 

14 

19 

16 

4 

n 

24 

25 

29 

19 

19 

20 

9 

9 

27 

16 

n 

19 

52 

41 

29 

16 

17 

25 

27 

21  .6 

flPPBLBCHIBN 

nOUNTfllNS  02 

BLBERTVILLE  2  SE 

MBX 

44 

59 

57 

34 

40 

50 

40 

38 

30 

48 

45 

50 

59 

55 

50 

50 

4  3 

35 

45 

40 

SO 

49 

62 

57 

60 

57 

5 1 

47 

55 

60 

57 

46  .9 

MIN 

37 

36 

34 

n 

14 

24 

32 

18 

6 

n 

37 

26 

38 

30 

24 

32 

20 

12 

17 

30 

25 

2S 

31 

45 

49 

51 

30 

20 

32 

30 

32 

28  . 1 

BIRHINGHBH  HSO  BP 

MBX 

57 

63 

57 

33 

36 

50 

47 

33 

32 

SO 

48 

46 

62 

46 

5 1 

48 

34 

37 

47 

36 

54 

52 

65 

60 

63 

59 

4  3 

5 1 

57 

67 

62 

SO  .  1 

MIN 

27 

32 

31 

20 

17 

26 

33 

16 

10 

17 

35 

30 

4S 

26 

22 

32 

19 

12 

22 

29 

26 

23 

25 

52 

56 

37 

28 

22 

32 

29 

35 

26  -0 

GUNTERSVILLE 

MBX 

59 

56 

56 

39 

39 

49 

47 

46 

30 

50 

49 

49 

6 1 

62 

5 1 

47 

40 

45 

47 

50 

49 

64 

60 

60 

60 

49 

49 

52 

62 

60 

51  .1 

MIN 

38 

38 

37 

21 

17 

26 

22 

19 

8 

15 

23 

32 

45 

35 

24 

33 

17 

17 

16 

20 

21 

25 

24 

50 

50 

38 

31 

21 

32 

27 

29 

27  .5 

ONEONTB 

MAX 

52 

49 

60 

47 

32 

44 

49 

45 

25 

3  ] 

50 

47 

S3 

6 1 

4  4 

5 1 

4  7 

32 

29 

45 

35 

5 1 

so 

63 

59 

62 

56 

4  0 

4  9 

55 

64 

47.6 

MIN 

37 

3S 

37 

23 

12 

19 

24 

24 

8 

9 

16 

30 

31 

31 

19 

20 

22 

1  1 

12 

17 

27 

23 

22 

24 

39 

54 

32 

20 

23 

28 

29 

24  .5 

SBINr  BERNBRO 

MBX 

52 

61 

35 

38 

48 

45 

39 

29 

49 

46 

50 

62 

58 

4  g 

44 

34 

34 

44 

37 

51 

5 1 

64 

57 

6 1 

56 

42 

49 

54 

62 

56 

46.7 

MIN 

33 

30 

31 

17 

1  1 

18 

31 

14 

4 

9 

33 

22 

39 

28 

IS 

28 

15 

7 

12 

27 

20 

21 

18 

44 

49 

30 

27 

16 

27 

21 

21 

23.2 

SBNO  HT  SUBSTB  flU 

MAX 

52 

46 

57 

46 

29 

37 

46 

4  3 

22 

29 

40 

45 

52 

56 

45 

47 

45 

28 

33 

42 

34 

47 

46 

53 

59 

59 

58 

37 

47 

50 

56 

45. 2 

MIN 

36 

36 

36 

18 

13 

13 

25 

20 

6 

6 

26 

24 

26 

28 

19 

23 

16 

10 

12 

21 

23 

23 

24 

33 

48 

52 

30 

19 

21 

26 

31 

24.2 

SCOTTSBORO 

MAX 

56 

46 

61 

43 

36 

41 

47 

39 

24 

31 

50 

41 

51 

50 

50 

49 

44 

32 

35 

43 

38 

49 

50 

62 

55 

60 

58 

43 

49 

52 

60 

47.3 

MIN 

39 

36 

36 

2 1 

1 6 

20 

20 

7 

1  5 

29 

30 

32 

20 

1  2 

23.9 

VBLLET  HEBO 

MAX 

53 

45 

59 

50 

32 

46 

40 

24 

3  ] 

48 

4  3 

52 

59 

4  3 

5 1 

4  5 

29 

32 

39 

34 

46 

46 

56 

45.5 

.  ■ 

MIN 

39 

29 

32 

19 

13 

13 

26 

22 

4 

12 

12 

26 

42 

26 

16 

17 

19 

6 

10 

23 

23 

17 

18 

45 

44 

49 

33 

16 

17 

21 

23 

23  .0 

UPPER  PLBINS  03 

BLICEVILLE 

MAX 

60 

66 

45 

45 

40 

56 

47 

3 1 

37 

52 

SO 

59 

69 

54 

55 

55 

40 

4  3 

5 1 

5 1 

55 

59 

56 

65 

67 

49 

49 

55 

S3  .2 

MIN 

34 

35 

25 

17 

18 

27 

21 

1  1 

13 

17 

33 

34 

34 

23 

24 

24 

IS 

16 

28 

24 

25 

24 

33 

52 

47 

34 

21 

22 

29 

31 

26.4 

BBNKHEBD  LOCK  BNO  Oflfl 

MAX 

MIN 

CENTREVILLE  HSMO 

MAX 

48 

57 

64 

47 

37 

43 

52 

5 1 

31 

36 

50 

49 

54 

63 

52 

53 

50 

36 

40 

4  7 

4  3 

57 

55 

67 

63 

66 

59 

52 

60 

69 

51  .6 

MIN 

27 

26 

35 

25 

19 

19 

24 

23 

1 1 

1  1 

18 

3B 

38 

36 

26 

26 

25 

IS 

18 

23 

23 

20 

30 

22 

47 

46 

35 

25 

22 

33 

34 

26.5 

CLBNTON 

MAX 

50 

60 

63 

52 

39 

46 

50 

50 

34 

39 

5 1 

53 

52 

63 

55 

55 

50 

40 

^1 

47 

46 

55 

54 

67 

65 

64 

60 

59 

52. S 

MIN 

26 

29 

31 

25 

16 

20 

30 

25 

12 

14 

19 

36 

39 

35 

25 

26 

25 

16 

17 

21 

27 

24 

24 

27 

45 

55 

35 

24 

26 

27 

30 

27.0 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

40 

58 

59 

40 

3 1 

4  1 

46 

52 

25 

33 

50 

46 

55 

62 

47 

52 

4  7 

33 

40 

45 

^1 

51 

54 

65 

58 

56 

45 

42 

51 

56 

64 

48.0 

MIN 

26 

30 

33 

19 

14 

15 

18 

16 

5 

6 

30 

26 

27 

20 

22 

22 

20 

12 

i: 

23 

17 

17 

24 

29 

53 

45 

30 

17 

17 

27 

30 

22.8 

FBTETIE 

MAX 

45 

54 

59 

39 

3 1 

37 

4  7 

45 

4  7 

46 

4  3 

56 

62 

4  3 

52 

46 

35 

36 

42 

50 

52 

61 

57 

57 

47.1 

MIN 

26 

27 

27 

22 

IB 

18 

20 

30 

30 

21 

21 

23 

14 

14 

21 

19 

19 

21 

25 

51 

47 

22 

20 

2? 

HBLEYVILLE   3  NE 

MBX 

54 

55 

52 

35 

36 

48 

45 

45 

30 

46 

46 

45 

61 

57 

49 

45 

45 

SO 

46. 2 

MIN 

21 

29 

25 

1  1 

7 

18 

26 

6 

-  2 

10 

30 

32 

22 

16 

25 

1  I 

3 

14 

24 

12 

17 

24 

41 

45 

26 

20 

1  1 

25 

24 

27 

20 . 1 

HBMILION  3  S 

MBX 

42 

60 

60 

40 

33 

40 

55 

46 

25 

33 

52 

48 

57 

63 

48 

S3 

SO 

35 

39 

47 

S3 

66 

62 

60 

40 

49  .0 

MIN 

24 

24 

32 

20 

13 

13 

16 

IS 

4 

4 

12 

27 

27 

27 

17 

17 

20 

9 

9 

19 

IS 

15 

IB 

20 

52 

39 

29 

15 

15 

23 

23 

JASPER  4  N 

MAX 

50 

55 

62 

42 

33 

39 

50 

46 

29 

42 

55 

63 

51 

SO 

36 

48 

38 

51 

65 

64 

48.8 

MIN 

25 

25 

31 

21 

17 

16 

17 

22 

B 

14 

30 

30 

30 

19 

20 

21 

10 

10 

16 

21 

21 

2? 

21 

52 

53 

32 

19 

19 

24 

25 

PRfllTVILLE 

MBX 

61 

58 

52 

5 1 

37 

40 

44 

S3 

33 

48 

SB 

60 

52 

5 1 

^1 

40 

42 

45 

45 

so 

52 

54 

56 

57 

54 

57 

49.6 

MIN 

29 

27 

26 

25 

18 

18 

30 

28 

19 

18 

20 

34 

40 

22 

24 

27 

14 

15 

14 

19 

26 

31 

32 

37 

28 

26 

27 

29 

25.3 

THORSBT  EXP  5TBTI0N 

MBX 

60 

62 

55 

36 

52 

50 

45 

40 

35 

50 

5 1 

49 

62 

63 

53 

50 

46 

39 

45 

45 

53 

56 

66 

65 

64 

62 

65 

52. 7 

MIN 

29 

30 

33 

23 

IB 

25 

32 

24 

1  1 

18 

35 

35 

45 

35 

29 

32 

24 

16 

19 

26 

25 

27 

31 

45 

53 

43 

25 

25 

33 

33 

TUSCBLOOSfl  FBB  BP 

MBX 

57 

62 

56 

35 

37 

51 

47 

32 

33 

48 

45 

47 

64 

52 

51 

52 

40 

39 

47 

36 

54 

55 

64 

50 

65 

SB 

46 

51 

60 

66 

57 

50.6 

MIN 

29 

34 

31 

22 

20 

24 

32 

18 

13 

18 

36 

33 

47 

29 

25 

34 

23 

17 

22 

29 

25 

23 

27 

51 

58 

36 

29 

24 

28 

29 

32 

29.0 

ruSCBLOOSB  OLIVER  OBH 

MAX 

49 

60 

65 

46 

45 

40 

55 

49 

30 

36 

53 

49 

58 

66 

52 

S3 

52 

40 

41 

51 

39 

56 

57 

57 

63 

62 

57 

42 

52 

59 

68 

52. 0 

MIN 

31 

32 

36 

26 

21 

22 

32 

24 

13 

12 

19 

35 

35 

35 

26 

24 

27 

20 

17 

26 

25 

24 

26 

26 

54 

50 

28 

25 

26 

30 

30 

27.6 

VERNON 

MAX 

43 

55 

63 

42 

33 

38 

51 

46 

20 

38 

50 

48 

56 

65 

49 

52 

53 

37 

36 

47 

43 

53 

53 

64 

65 

61 

42 

44 

50 

57 

64 

49.0 

MIN 

24 

29 

36 

22 

15 

17 

21 

18 

7 

8 

22 

29 

31 

30 

16 

20 

22 

10 

14 

30 

16 

19 

23 

30 

53 

40 

30 

16 

19 

2S 

28 

23.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERRTURES 


Rinennn 

jnHUBRY  1976 


OflY  OF  MONTH 

o 

(Z 

STflT ION 

tc 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1 6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

(T 

■        ■  ■ 

EASTERN  vflLLET  04 

flNNISTON  Fflfl  OP 

MAX 

S3 

63 

57 

34 

40 

49 

44 

44 

32 

S3 

49 

56 

63 

49 

57 

4B 

32 

36 

47 

38 

53 

54 

66 

63 

66 

60 

42 

SO 

55 

67 

66 

51  .2 

MIN 

38 

35 

34 

24 

10 

26 

36 

1  8 

1  3 

17 

29 

30 

48 

31 

23 

32 

22 

17 

19 

25 

26 

25 

23 

51 

55 

37 

30 

24 

32 

26 

33 

29-0 

CWLERW  2  SH 

MAX 

60 

64 

61 

42 

44 

57 

53 

52 

33 

S3 

52 

48 

65 

59 

56 

58 

53 

44 

48 

S3 

52 

57 

62 

66 

64 

64 

53 

59 

68 

67 

61 

55.7 

MIN 

25 

33 

28 

22 

15 

20 

23 

22 

10 

1 4 

31 

29 

45 

30 

21 

33 

20 

10 

1 5 

24 

28 

20 

26 

48 

4  I 

46 

25 

30 

26 

28 

40 

26  .7 

CENTRE  5  SH 

MAX 

52 

45 

61 

44 

29 

38 

47 

41 

28 

34 

45 

39 

47 

61 

48 

51 

46 

31 

34 

46 

34 

SO 

49 

62 

59 

64 

59 

40 

49 

S3 

62 

46.7 

MIN 

40 

38 

37 

24 

IB 

22 

30 

25 

10 

1  4 

21 

27 

33 

30 

20 

27 

24 

14 

15 

22 

26 

30 

21 

28 

42 

54 

34 

20 

26 

31 

27 

26.8 

CHILOERSBURC  HTR  PLRNT 

MAX 

5S 

64 

59 

41 

42 

SI 

47 

46 

35 

55 

51 

4B 

62 

64 

55 

51 

47 

37 

47 

46 

55 

54 

67 

66 

65 

64 

46 

52 

SB 

66 

64 

53.5 

MIN 

25 

31 

4  1 

25 

19 

19 

28 

25 

12 

15 

27 

31 

46 

31 

19 

27 

24 

1  1 

I  3 

25 

24 

20 

21 

SO 

55 

46 

35 

20 

32 

26 

28 

27  .5 

CnOSOEN  STERM  PLANT 

MAX 

52 

46 

63 

52 

33 

37 

50 

43 

26 

32 

51 

44 

50 

59 

47 

52 

47 

30 

38 

45 

35 

46 

SO 

52 

59 

63 

SS 

39 

51 

53 

63 

47  .2 

MIN 

40 

37 

38 

23 

1  7 

1  7 

25 

25 

9 

9 

17 

29 

29 

32 

23 

23 

23 

14 

1  4 

18 

26 

25 

23 

2i 

50 

53 

34 

24 

24 

30 

32 

26  .0 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 

52 

50 

63 

49 

34 

38 

48 

45 

2B 

34 

50 

45 

51 

60 

50 

53 

49 

33 

36 

47 

35 

53 

S3 

65 

62 

63 

63 

42 

SO 

58 

66 

49.2 

MIN 

28 

32 

35 

24 

16 

16 

18 

26 

9 

9 

12 

29 

29 

32 

20 

19 

23 

I  1 

12 

13 

26 

2S 

21 

24 

49 

53 

34 

IB 

19 

27 

27 

23.7 

STLflCWUOfl  4  NE 

MAX 

56 

61 

58 

41 

46 

48 

47 

44 

34 

SI 

52 

54 

61 

64 

55 

49 

46 

40 

46 

42 

57 

54 

66 

64 

64 

63 

45 

SI 

67 

66 

64 

53.4 

MIN 

26 

28 

40 

27 

17 

22 

34 

26 

12 

14 

29 

32 

48 

33 

19 

27 

25 

19 

14 

19 

27 

21 

23 

47 

48 

43 

35 

20 

27 

26 

28 

27.6 

TBLLPDEGH 

MAX 

SO 

59 

51 

3S 

40 

47 

43 

41 

32 

51 

49 

51 

50 

52 

51 

44 

34 

49 

SO 

54 

54 

65 

60 

66 

60 

45 

SI 

57 

65 

65 

50.7 

■           ■  ■ 

MIN 

35 

32 

25 

25 

16 

25 

30 

19 

12 

2B 

34 

32 

36 

36 

24 

27 

22 

18 

IB 

20 

26 

25 

26 

SO 

41 

45 

32 

21 

31 

27 

45 

28.5 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

MAX 

SS 

60 

63 

55 

38 

47 

SO 

48 

33 

39 

52 

53 

56 

61 

54 

SS 

50 

38 

42 

48 

47 

56 

SS 

67 

64 

65 

59 

47 

52 

59 

68 

52.8 

MIN 

29 

31 

34 

25 

I  B 

20 

26 

26 

I  2 

15 

19 

31 

37 

35 

24 

28 

25 

15 

1  7 

1  9 

26 

29 

23 

26 

38 

52 

35 

24 

25 

29 

30 

26  5 

ASHLAND  2  5SE 

MAX 

56 

60 

54 

36 

42 

44 

42 

46 

33 

46 

48 

55 

57 

60 

52 

47 

32 

37 

44 

42 

50 

50 

64 

60 

62 

60 

41 

47 

54 

63 

63 

so.o 

MIN 

32 

26 

36 

22 

16 

2  1 

31 

21 

9 

IS 

30 

27 

43 

31 

27 

23 

13 

14 

15 

24 

26 

29 

31 

46 

50 

34 

23 

23 

29 

31 

33 

26  .9 

CAMP  MILL  2  NH 

MAX 

63 

59 

63 

57 

37 

46 

47 

49 

33 

38 

52 

56 

56 

63 

54 

55 

50 

37 

40 

46 

48 

53 

S3 

65 

65 

66 

62 

45 

SO 

SB 

66 

52.6 

MIN 

28 

28 

31 

25 

17 

17 

2B 

29 

9 

10 

15 

35 

35 

38 

21 

23 

27 

1  1 

1  1 

12 

20 

24 

23 

24 

49 

52 

37 

20 

21 

27 

27 

25  .0 

MEFl  IN 

MAX 

50 

49 

59 

SO 

31 

41 

47 

40 

28 

33 

50 

SB 

45 

50 

40 

30 

44 

40 

50 

49 

59 

41 

46 

52 

63 

45.8 

M  I  N 

35 

32 

33 

22 

1 4 

15 

20 

27 

8 

9 

1  3 

26 

27 

30 

19 

20 

20 

10 

1  1 

20 

1  4 

20 

20 

22 

36 

34 

19 

22 

24 

24 

21  .5 

LAFAYETTE 

MAX 

59 

64 

58 

39 

42 

46 

46 

49 

37 

53 

59 

59 

66 

63 

57 

51 

44 

40 

47 

49 

55 

55 

66 

64 

67 

62 

52 

60 

68 

67 

54  .8 

MIN 

27 

32 

3B 

24 

1  7 

26 

34 

26 

to 

1  6 

30 

35 

4S 

36 

23 

32 

25 

1  1 

16 

24 

25 

24 

31 

46 

SO 

39 

36 

21 

32 

31 

33 

2B  .9 

HART  IN  DAM 

MAX 

54 

60 

52 

36 

41 

46 

48 

51 

44 

47 

54 

52 

60 

49 

53 

48 

35 

40 

44 

47 

51 

49 

64 

63 

62 

60 

44 

60 

64 

7S 

60 

52.0 

MIN 

32 

29 

24 

29 

34 

30 

16 

18 

28 

40 

40 

40 

29 

27 

27 

22 

18 

23 

29 

29 

25 

42 

50 

S3 

38 

27 

27 

27 

29 

33 

30.5 

OPEL IKA 

MAX 

62 

59 

63 

59 

39 

48 

46 

51 

36 

39 

51 

60 

SS 

66 

SS 

56 

31 

38 

41 

45 

54 

53 

54 

66 

62 

64 

62 

45 

51 

62 

68 

53.6 

MIN 

31 

32 

32 

26 

21 

20 

31 

31 

13 

12 

17 

39 

43 

41 

31 

28 

27 

15 

15 

18 

19 

24 

24 

29 

46 

46 

38 

26 

26 

32 

29 

27. B 

ROCRFORO  2  NNH 

MAX 

51 

SB 

62 

53 

37 

46 

50 

49 

32 

40 

50 

53 

51 

61 

53 

54 

47 

38 

40 

46 

45 

55 

55 

66 

64 

63 

60 

47 

SO 

59 

67 

SI  .7 

MIN 

29 

30 

31 

22 

14 

1  1 

26 

25 

8 

10 

31 

32 

34 

14 

27 

22 

I  1 

n 

18 

24 

23 

24 

33 

49 

SS 

33 

21 

21 

33 

34 

25.4 

ROCK  niLLS 

MAX 

63 

57 

60 

55 

45 

47 

37 

SI 

57 

64 

SS 

54 

51 

35 

43 

46 

48 

SO 

55 

65 

66 

65 

65 

50 

52 

58 

67 

54.1 

■          ■  ■ 

MIN 

37 

31 

39 

24 

19 

10 

14 

24 

29 

35 

20 

25 

25 

13 

12 

25 

1 1 

20 

28 

30 

50 

54 

37 

20 

25 

25 

27 

26.3 

PRAIRIE  06 

DAYTON  1  N 

MAX 

59 

63 

44 

41 

53 

55 

52 

34 

57 

SO 

69 

51 

53 

43 

41 

49 

48 

58 

57 

65 

66 

72 

60 

60 

60 

70 

72 

56.0 

M  I  N 

30 

35 

43 

25 

1  9 

23 

33 

23 

1  3 

1 8 

30 

45 

46 

37 

25 

35 

25 

18 

22 

27 

26 

25 

26 

40 

55 

54 

3S 

23 

30 

28 

33 

30  .6 

DEMOPOL  IS  LOCK  AND  OAtI 

MAX 

51 

59 

76 

45 

37 

42 

53 

54 

30 

36 

53 

54 

59 

70 

52 

52 

53 

39 

42 

SI 

43 

59 

57 

69 

70 

71 

SB 

47 

54 

60 

71 

53.8 

MIN 

31 

32 

39 

27 

23 

22 

29 

24 

IS 

1  4 

22 

43 

43 

39 

26 

25 

28 

23 

22 

27 

25 

24 

25 

27 

49 

55 

35 

25 

24 

30 

33 

29-2 

GAINESVILLE 

MAX 

50 

60 

65 

42 

37 

42 

55 

50 

29 

36 

53 

51 

58 

68 

52 

55 

s; 

40 

43 

S3 

40 

59 

58 

69 

66 

67 

48 

47 

SS 

61 

71 

52.7 

MIN 

30 

3 1 

40 

26 

20 

20 

24 

23 

1  4 

1  4 

19 

35 

36 

35 

25 

26 

25 

16 

19 

26 

23 

23 

26 

28 

53 

46 

35 

23 

24 

32 

33 

27  .5 

CREENSeORO 

MAX 

59 

66 

61 

37 

38 

53 

51 

41 

35 

55 

51 

52 

68 

55 

53 

53 

39 

41 

47 

38 

57 

56 

68 

66 

69 

58 

47 

51 

59 

69 

61 

53.4 

M 1  N 

47 

46 

37 

20 

25 

32 

27 

20 

1  3 

24 

32 

44 

50 

37 

28 

32 

26 

IS 

24 

26 

24 

24 

30 

47 

43 

39 

35 

22 

30 

29 

36 

31.1 

MAYNEVILLE 

MAX 

53 

59 

64 

S3 

40 

43 

51 

SB 

35 

37 

51 

64 

55 

67 

55 

53 

54 

41 

41 

54 

54 

55 

56 

69 

71 

67 

62 

50 

51 

60 

70 

54  .6 

M  1  N 

30 

30 

35 

27 

20 

20 

31 

28 

15 

I  5 

IB 

44 

47 

42 

26 

25 

28 

17 

17 

21 

31 

26 

27 

28 

4  1 

SS 

38 

24 

24 

29 

32 

28.7 

LIVINGSTON  2  5W 

MAX 

57 

66 

66 

40 

40 

53 

55 

S3 

33 

40 

53 

54 

70 

66 

52 

S3 

52 

42 

4B 

50 

60 

59 

65 

6B 

68 

69 

45 

50 

52 

68 

77 

55  .6 

27 

35 

40 

25 

1 9 

2 1 

25 

22 

1  3 

1 5 

20 

39 

44 

34 

23 

25 

25 

16 

16 

24 

21 

24 

27 

30 

55 

43 

28 

30 

35 

40 

28 . 1 

NARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

49 

58 

64 

44 

38 

42 

50 

54 

33 

36 

50 

57 

55 

64 

54 

52 

52 

40 

4  1 

48 

48 

SS 

S7 

69 

70 

70 

61 

48 

SO 

59 

69 

52  .8 

M  I  N 

29 

29 

36 

26 

20 

1 9 

29 

25 

1  3 

1  3 

IB 

39 

45 

38 

26 

26 

26 

18 

1  7 

23 

27 

29 

2S 

28 

46 

S3 

36 

23 

24 

30 

30 

28.0 

RINTER  3  NH 

MAX 

HONTCOnERY  HSO  AP 

MAX 

59 

64 

61 

40 

43 

50 

S3 

47 

3B 

50 

62 

SI 

68 

58 

52 

52 

43 

42 

SO 

53 

55 

59 

70 

72 

68 

65 

51 

52 

62 

70 

66 

55.7 

MIN 

29 

31 

36 

28 

23 

30 

37 

24 

IB 

21 

30 

47 

50 

35 

25 

32 

27 

21 

21 

2S 

33 

28 

27 

41 

S3 

43 

32 

27 

32 

30 

34 

31  .3 

SELNA 

MAX 

62 

64 

61 

40 

45 

53 

52 

50 

39 

5? 

58 

53 

66 

61 

55 

52 

SO 

44 

50 

SO 

57 

SB 

68 

70 

70 

6B 

51 

53 

62 

70 

65 

56  .5 

MIN 

30 

34 

40 

28 

22 

30 

38 

27 

1  1 

33 

47 

49 

42 

27 

32 

29 

21 

22 

29 

29 

29 

28 

42 

56 

46 

38 

27 

33 

31 

36 

32.5 

UNION  SPRINGS  4  S 

MAX 

60 

56 

62 

60 

40 

42 

49 

55 

34 

36 

50 

62 

54 

69 

52 

53 

55 

38 

40 

45 

55 

55 

54 

64 

70 

68 

60 

62 

60 

SB 

67 

54.4 

■  ■ 

MIN 

30 

32 

35 

28 

20 

20 

33 

28 

IS 

16 

19 

42 

44 

45 

26 

27 

29 

17 

1  7 

19 

28 

29 

27 

27 

45 

46 

36 

26 

26 

29 

30 

28.7 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NH 

MAX 

55 

60 

65 

63 

41 

42 

55 

64 

33 

39 

51 

66 

64 

73 

55 

60 

41 

42 

47 

58 

SS 

56 

61 

72 

70 

65 

SO 

SO 

60 

68 

56.0 

MIN 

28 

29 

31 

28 

21 

19 

35 

28 

13 

18 

19 

42 

49 

47 

25 

25 

28 

17 

16 

21 

21 

26 

24 

25 

40 

40 

26 

26 

27 

27 

27.4 

ATMORE 

MAX 

SB 

67 

69 

S3 

43 

42 

60 

70 

40 

42 

56 

57 

64 

71 

58 

59 

64 

46 

48 

52 

66 

60 

60 

69 

72 

66 

69 

54 

54 

65 

72 

59.0 

MIN 

35 

41 

46 

28 

23 

26 

40 

28 

IB 

23 

33 

42 

S3 

46 

30 

33 

27 

23 

28 

29 

29 

30 

44 

52 

60 

38 

27 

34 

33 

37 

34.6 

BRANTLEY 

MAX 

62 

SO 

67 

62 

42 

45 

59 

59 

35 

40 

55 

65 

59 

72 

57 

59 

54 

42 

39 

SI 

62 

SB 

59 

62 

71 

69 

64 

51 

52 

62 

72 

56.6 

MIN 

28 

29 

32 

28 

18 

20 

35 

29 

17 

IB 

19 

40 

49 

45 

24 

27 

18 

16 

16 

20 

24 

23 

24 

26 

32 

SS 

3S 

23 

26 

27 

28 

27.6 
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DniLY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

(Z 

ft 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

IS 

16 

n 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BREMION  3  SSE 

nnx 

64 

69 

67 

44 

45 

58 

69 

66 

41 

54 

69 

70 

68 

66 

57 

65 

56 

46 

51 

54 

60 

60 

66 

73 

72 

69 

60 

54 

64 

72 

67 

61 

6 

niN 

30 

31 

43 

29 

22 

31 

39 

29 

18 

18 

29 

50 

51 

46 

24 

27 

29 

15 

18 

22 

37 

23 

24 

37 

47 

59 

39 

26 

27 

26 

30 

^' 

^ 

cnnoEN  3  NM 

MAX 

52 

SB 

6S 

47 

38 

55 

60 

33 

53 

64 

58 

68 

S3 

S2 

S3 

40 

41 

50 

SS 

57 

67 

71 

71 

64 

49 

52 

61 

71 

55 

6 

HIN 

31 

33 

36 

26 

22 

22 

27 

25 

15 

15 

30 

46 

46 

41 

27 

27 

26 

21 

21 

26 

28 

27 

26 

33 

52 

57 

36 

25 

25 

31 

34 

CHBTOH  4  N 

nnx 

61 

67 

62 

57 

36 

58 

62 

59 

37 

S3 

61 

58 

69 

66 

52 

57 

48 

43 

50 

55 

55 

57 

67 

76 

70 

63 

59 

53 

60 

69 

66 

58 

4 

niN 

30 

41 

38 

26 

19 

28 

39 

23 

15 

15 

40 

49 

54 

41 

27 

35 

27 

19 

19 

28 

29 

31 

30 

30 

53 

43 

32 

24 

32 

31 

29 

CLBTION 

HBX 

57 

59 

63 

63 

42 

4S 

52 

57 

35 

38 

52 

63 

52 

70 

57 

57 

57 

39 

41 

45 

SB 

55 

55 

67 

69 

66 

63 

47 

49 

59 

68 

54 

.8 

MIN 

32 

35 

42 

27 

21 

2S 

34 

30 

15 

17 

23 

39 

48 

44 

3D 

32 

29 

19 

21 

27 

30 

30 

35 

39 

40 

43 

38 

25 

28 

34 

35 

EUFflULfi  WILDLIFE  REF 

HBX 

62 

59 

63 

54 

50 

4B 

S3 

S3 

38 

36 

S2 

62 

S2 

70 

58 

SB 

56 

40 

36 

54 

60 

56 

57 

66 

71 

66 

63 

47 

SI 

61 

66 

55 

.4 

MIN 

32 

28 

31 

22 

18 

23 

3S 

34 

16 

n 

19 

47 

47 

45 

22 

25 

30 

15 

18 

18 

21 

23 

23 

25 

40 

45 

41 

25 

26 

27 

26 

EVERGREEN 

HBX 

56 

63 

66 

63 

44 

43 

61 

62 

34 

42 

54 

66 

65 

71 

58 

59 

60 

45 

47 

SO 

65 

60 

59 

68 

71 

68 

66 

52 

55 

64 

71 

58 

.3 

HIN 

31 

32 

36 

27 

21 

23 

33 

28 

16 

17 

21 

41 

51 

46 

28 

29 

26 

18 

19 

25 

26 

27 

28 

29 

44 

57 

38 

25 

26 

28 

29 

FRISCO  CITT 

HBX 

54 

63 

6B 

48 

39 

40 

59 

64 

35 

39 

54 

65 

62 

68 

54 

56 

61 

43 

44 

SI 

62 

SB 

SB 

68 

72 

73 

65 

SO 

53 

62 

71 

56 

.7 

MIN 

34 

40 

44 

26 

21 

21 

33 

26 

16 

16 

23 

42 

49 

42 

26 

27 

26 

19 

22 

26 

28 

27 

28 

33 

47 

56 

36 

24 

26 

31 

33 

GENEVA 

MAX 

MIN 

GILBERTOHN 

MBX 

63 

67 

66 

41 

43 

59 

64 

61 

39 

55 

61 

55 

71 

68 

S4 

S7 

56 

45 

S3 

52 

58 

59 

66 

71 

71 

56 

50 

54 

63 

67 

66 

58 

.8 

MIN 

28 

34 

39 

27 

20 

24 

39 

24 

IS 

18 

34 

45 

52 

43 

24 

24 

25 

17 

22 

28 

25 

25 

25 

52 

57 

3S 

21 

27 

30 

30 

30 

GREENVILLE 

MBX 

MIN 

HERDLRND 

HBX 

HIN 

HIGHLAND  HOtlE 

HBX 

54 

61 

54 

52 

41 

44 

55 

57 

35 

37 

52 

64 

52 

69 

56 

57 

55 

41 

41 

49 

60 

56 

57 

67 

71 

66 

63 

50 

51 

61 

70 

55 

.  1 

HIN 

30 

33 

34 

25 

19 

19 

30 

27 

14 

13 

32 

40 

46 

42 

28 

27 

26 

17 

17 

IB 

29 

27 

26 

37 

37 

52 

36 

23 

23 

31 

34 

28 

.8 

02RRn  6  NNU 

HBX 

53 

65 

62 

47 

45 

56 

57 

59 

40 

50 

62 

62 

77 

66 

57 

60 

55 

43 

47 

61 

59 

59 

65 

69 

68 

69 

62 

51 

61 

68 

65 

58 

.7 

HIN 

34 

37 

46 

27 

20 

34 

36 

30 

16 

22 

40 

47 

47 

45 

29 

36 

30 

19 

19 

28 

31 

31 

32 

44 

51 

59 

38 

26 

33 

36 

42 

^* 

PHENIX   CITT   2  NNH 

HBX 

PITISVIEH 

HBX 

66 

61 

64 

61 

43 

47 

50 

52 

38 

40 

52 

62 

51 

70 

58 

57 

42 

40 

46 

58 

54 

57 

66 

69 

66 

63 

47 

51 

59 

69 

SS 

.4 

27 

26 

32 

28 

17 

17 

33 

34 

1  4 

14 

26 

43 

46 

44 

20 

32 

14 

1  1 

1  1 

17 

21 

21 

42 

46 

50 

41 

24 

23 

24 

25 

THOnnSVILLE 

HBX 

52 

63 

66 

45 

45 

45 

59 

60 

42 

39 

56 

64 

59 

68 

56 

55 

55 

43 

45 

54 

55 

58 

60 

70 

72 

72 

59 

50 

54 

63 

71 

S6 

.6 

HIN 

31 

33 

38 

24 

19 

19 

26 

23 

13 

14 

22 

44 

47 

39 

25 

26 

25 

18 

24 

27 

25 

25 

27 

30 

SO 

56 

34 

22 

23 

29 

32 

28 

.7 

TROT 

HBX 

60 

65 

60 

41 

45 

54 

58 

57 

38 

52 

63 

S3 

70 

66 

56 

58 

46 

41 

47 

59 

55 

55 

66 

70 

66 

65 

SI 

49 

60 

70 

64 

56 

.8 

HIN 

31 

36 

40 

26 

20 

33 

38 

28 

16 

22 

36 

47 

49 

43 

26 

35 

28 

20 

23 

27 

31 

30 

32 

44 

60 

SO 

37 

26 

30 

32 

40 

.5 

HHBTlET 

HBX 

69 

68 

60 

55 

60 

60 

70 

60 

51 

SO 

52 

56 

61 

77 

74 

69 

62 

59 

64 

72 

68 

• 

HIN 

29 

41 

42 

19 

26 

36 

18 

n 

17 

40 

47 

43 

52 

28 

29 

18 

16 

20 

25 

27 

28 

29 

49 

52 

40 

36 

21 

24 

27 

30 

30 

GULF  08 

BUT  HINETTE 

MBX 

6G 

71 

66 

43 

42 

62 

70 

63 

43 

57 

67 

65 

70 

65 

58 

65 

50 

49 

54 

64 

60 

60 

67 

70 

73 

67 

53 

55 

65 

72 

66 

61 

.3 

MIN 

36 

43 

40 

28 

24 

34 

44 

27 

19 

25 

44 

52 

54 

46 

29 

33 

26 

24 

27 

31 

37 

30 

32 

44 

50 

47 

37 

27 

35 

33 

38 

35 

'* 

CODEN 

MBX 

67 

70 

70 

44 

62 

66 

60 

65 

67 

68 

49 

59 

51 

56 

65 

63 

60 

70 

70 

41 

42 

45 

26 

25 

33 

47 

20 

25 

50 

46 

31 

30 

29 

34 

36 

42 

32 

36 

DBUPHIN  ISLBNO  2 

MBX 

56 

64 

65 

56 

44 

45 

63 

66 

42 

42 

52 

63 

63 

6S 

S3 

54 

61 

48 

48 

50 

60 

55 

56 

63 

65 

66 

66 

55 

SI 

60 

64 

56 

.9 

HIN 

47 

49 

55 

37 

32 

34 

44 

31 

28 

29 

38 

47 

51 

SO 

41 

43 

32 

33 

36 

41 

43 

41 

44 

48 

54 

57 

42 

38 

41 

44 

53 

42 

.0 

FBIRHOPE  2  NE 

HBX 

66 

70 

66 

45 

44 

61 

66 

63 

45 

57 

70 

68 

72 

65 

54 

63 

58 

SO 

53 

62 

S7 

59 

65 

71 

74 

68 

54 

53 

63 

62 

66 

61 

.0 

HIN 

36 

47 

44 

30 

26 

36 

50 

2B 

21 

26 

46 

S2 

S3 

49 

33 

42 

27 

25 

3D 

30 

41 

32 

31 

48 

55 

52 

38 

29 

4 : 

34 

40 

37 

.8 

nOBILE  HSO  BP 

HBX 

6B 

71 

67 

45 

44 

62 

7D 

42 

46 

57 

66 

67 

70 

65 

59 

67 

49 

SI 

54 

65 

61 

62 

67 

69 

73 

67 

55 

55 

66 

74 

68 

bl 

.5 

HIN 

36 

50 

39 

3D 

27 

34 

42 

27 

22 

26 

46 

55 

57 

42 

31 

38 

30 

28 

31 

33 

39 

30 

35 

52 

56 

43 

34 

28 

35 

34 

4S 

37 

.4 

ROBERIDBLE 

HBX 

58 

66 

71 

67 

48 

44 

62 

70 

43 

47 

58 

70 

67 

73 

59 

59 

63 

46 

51 

53 

6S 

60 

62 

B> 

71 

73 

69 

57 

56 

65 

68 

61 

.0 

HIN 

37 

36 

48 

32 

26 

28 

37 

31 

21 

21 

28 

47 

51 

S2 

32 

32 

31 

25 

25 

30 

32 

32 

30 

32 

45 

60 

40 

28 

29 

32 

33 

34 

.3 
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DAILY  SOIL  TEMPERfiTURES 

RLABRMO 

JflNURRT  1976 


X 

ORr  OF  nONTH 

o 

STRI ION 

Q. 
O 

(  IN  ) 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

13 

14 

IS 

le 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

2' 

25 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

K 

nuBURN  ncRONOnr  farm 

2 

nflx 
niN 

60 
4  1 

61 
42 

61 
4  I 

S6 
35 

49 

35 

18 
34 

46 
34 

44 

38 

43 
34 

39 
33 

47 
34 

48 
44 

49 
46 

57 
47 

57 
37 

54 

35 

46 

36 

44 

34 

43 
34 

45 

33 

48 

35 

52 
37 

53 
37 

57 
4S 

56 
51 

58 
53 

59 
47 

51 
36 

S3 
34 

56 
36 

57 
37 

51  .S 
38.5 

niN 

57 
43 

58 
4S 

57 
43 

56 
39 

39 
39 

39 
38 

45 

38 

43 

38 

38 
37 

38 
38 

44 

38 

47 
44 

so 

47 

51 
46 

46 
41 

52 
38 

48 

39 

46 

37 

44 

37 

46 

37 

48 

37 

50 
39 

47 
40 

54 
47 

54 

S3 

57 
53 

57 
47 

47 

39 

40 

37 

4  1 
40 

55 
41 

48  '2 

41.1 

8 

nnx 

54 
44 

52 
44 

53 
44 

57 
40 

45 

38 

43 

37 

42 

37 

43 

30 

43 

37 

37 
37 

41 

37 

45 
40 

47 
4S 

52 
47 

53 
41 

49 
40 

45 
40 

43 

37 

40 

36 

41 

36 

43 

36 

47 

39 

47 

38 

49 
42 

51 
46 

55 
50 

56 
48 

48 
40 

47 

38 

49 

39 

50 
40 

47.3 

40.2 

PlirsviEH 

4 

nfix 

57 
48 

54 
47 

54 
46 

53 
45 

49 
40 

48 
41 

48 
44 

48 
46 

48 

38 

43 

38 

45 

38 

49 
44 

50 
49 

56 
SO 

55 
46 

SI 
41 

45 

36 

45 

37 

44 

36 

46 

38 

48 

39 

46 
40 

SO 

40 

53 
47 

55 
SO 

57 
48 

S4 
41 

50 
41 

52 
41 

53 
41 

50.3 
42  .5 

THORSBT  EXP  STATION 

4 

nRx 
niN 

57 
44 

56 
42 

54 
42 

50 
40 

40 

38 

50 
36 

49 
43 

47 
41 

42 

36 

55 
40 

4S 
40 

46 
45 

53 
46 

56 
45 

54 
40 

49 
44 

47 
41 

44 

38 

45 

39 

44 

39 

50 
40 

51 
40 

52 
40 

S3 
47 

55 
51 

56 

S3 

S3 
45 

53 
42 

SS 
40 

55 
43 

54 
41 

50.6 
42.0 

NINE lELO  2  SH 

4 

nflx 
niN 

SO 
38 

SI 
37 

51 
40 

48 

39 

43 

36 

40 

35 

42 
34 

44 

38 

41 

35 

36 
35 

38 
34 

42 

38 

48 

37 

54 
41 

50 
38 

47 
40 

45 

37 

45 

35 

40 
34 

38 
34 

43 

35 

45 
34 

47 

35 

47 

35 

SO 
44 

S3 
SO 

SI 
42 

50 
38 

46 

36 

50 
37 

51 
38 

46.0 
37.4 
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EVnPORflTION  fiND  WIND 


jBNunRr  1976 


DRY  OF  MONTH 


STflT ION 


8     9     10    1  1    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


PIEOnONT  PtKTEnu 
MRRTIN  Ofln 


PRfllRlE  06 
OEHOPOLIS  LOCK  BNO  DBM 


OULF 

ffllRHOPE  Z  NE 


EvnP 
UINO 


EVBP   .06  .20 


.09  .04 

65 


.09  .07  .1 
25  55 


HINC 

niN 


EVBP 
UINO 
MBX 

niN 


139     16  10 


36     39    55  55 


1  .64 
674 

57.6 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STflTION  INOEX 
10 


SNOWFRLL  AND  SNOW  ON  GROUND 


STflT ION 


nLoeonn 

JBNUBRT  1976 


OPY  OF  MONTH 


9     10    11    12    13    14    15    16  17 


18    19   20   21    22   23   24    25  26 


NORTHERN  VBLLET  01 
BELLE  HINH  2  N 

FBLKVILLE   1  E 

FLORENCE 

MUNTSVILLE  NSO  BP 
HOULTON  2 

nuSCLE  SHOBLS  FBB  BP 
RED  BBT 

flPPBLBCHIRN 
lOUNTBINS  02 

eiRMINGHfln  HSO  BP 

SSINT  BERNBRO 
SCOlrSBORO 
VBLLET  HEBO 

UPPER  PLAINS  03 
HHLErvlLLE  3  NE 

HBH1LT0N  3  S 

JASPER  4  N 

TUSCBLOOSB  FBB  BP 

EBSTERN  VBLLET  04 
BNNISTON  FBB  BP 

CENTRE  S  SH 

PRBIRIE  06 
CBINESVILLE 

GREENSBORO 

MONTGOMERT  HSO  BP 

SELHB 

COBSIBL  PLAIN  07 
CBnOEN  3  NH 

HIGMLBND  HOHE 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 
HTR  EOUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 
HTR  EOUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  CND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 
HTR  EOUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 
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STATION  INDEX 


STflT  I  [IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rniiNT  Y 

UJ 

O 
a 

cr 
or 

D 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

DRSFR VFR 

TEMP. 

u 

0- 

0. 

cr 

UJ 

SPECIfiL 

(SEE  NOTES  1 

RBBEVILLE   1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

7  A 

C 

JOHN  S  RICHBURG 

ADDISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

87 

1  1 

79^. 

C 

PROF.  PALMER  GOOSEY 

RLBERTfl 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

14 

87 

25 

175 

70 

c 

SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 

RLBERTVILLE  2  SE 

0148 

02 

MRRSHRLL 

12 

34 

14 

86 

10 

1  140 

5P 

5P 

H 

OLA.   COMMUNITY  NETWORK 

RLEXRNDER  CITY 

0160 

05 

TRLLRPOOSR 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7A 

H 

HENRY  D.  DENHAM 

RLICEVILLE 

0178 

03 

P I CKEN5 

1  3 

33 

07 

88 

08 

140 

7A 

7A 

H 

ROBERT  FERGUSON 

RNORLUSIR   1  NW 

COVINGTON 

6 

J  1 

1  Q 
1  3 

OD 

"^n 

JU 

9R  n 

O  H 

8R 

l-l 

JAMES  P.  GILLIS 

RNNISTON  FOR  RP 

0272 

04 

CHLHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

61  1 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

RRLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7A 

MRS.   DORA  R.  DAVIS 

flSHLRND  2  SSE 

0369 

05 

CLRY 

1  1 

33 

15 

85 

50 

1091 

6P 

6P 

C 

H 

LOWELL  SMITH 

RTHENS  2 

0395 

01 

LIMESTONE 

1  2 

34 

48 

85 
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OBSERVER 


T.  E.  MflSON 

ALTON  G.  LAND 

ALABAMA  POWER  CO. 

MRS  WILLIE  J.  ARRINGTON 

WILLIE  P  CRUTCHFIELD 

ROOIO  STOTION  WGSV 

TVA-765 

JIM  WALKER 

EDDIE  L.  PEARCE 

JAMES  E  MC  CRAVY 

DAISY  D  MITCHELL 
OUBURN  UNIVERSITY 
CITY  OF  HEFLIN 
CHARLES  R.  PORTER 
ARLON  L.  OTTS 
MARY  N.  OVERY 
NOTL  WEOTHER  SERVICE 
OLLIED  PAPER  INC 
MRRY  LOU  WILKERSON 
JRMES  R.  BRITRIN 

OLOBOMO  POWER  CO. 

FRED  W.  WOOD 

MISS  MOYMIE  LONDRUM 

OLABAMO  POWER  CO. 

MRS.  MARY  K.  LEE 

RUFUS  M.  SEWELL 

B.   B.   WILLIAMSON.  JR. 

JOHN  B.  ARO 

ALABAMA  POWER  CO. 

MARION  FISH  HATCHERY 

OUBURN  UNIVERSITY 
OLOBRMO  POWER  CO. 
HOUSTON  FLOYD 
ERNEST  H.  LRND 
RLFRED  5.  ROOMS 
JRMES  R  MC  INNIS 
HENRY  J.  YRTES 
RLRBRMR  POWER  CO. 
NOTL  WEOTHER  SERVICE 
MURICE  P  JETER  JR 

NOTL  WEOTHER  SERVICE 

TVR-381 

JOHN  M.  KELLY 

FED.   RVIRTION  OGENCY 

H.   WOYNE  MC  FORLEN 

GORLOND  THOMPSON 

LONNIE  R.  NORRIS 

RODIO  STOTION  WJHO 

CHORLES  H.  CORROLL 

TVR-69 

GEORGE  T.  POSEY 
NORMRN  A.  VAUGHN 
MRS  EVELYN  M.  FULLER 
MRS.   MINTO  EDDINS 
PHENIX  CITY  WOTER  WORKS 
MRS  GRACE  ONEOL 
MRS.   EVO  R.  ROY 
MRS.  ENO  C  POUL 
FRONK  TURNER 
JAMES  E  FISCHER 

RODIO  STOTION  WPXC 
WRMG  RODIO 
ROIFORD  C   MC  COOL 
JIMMY  W.  WOOES 
OLOBRMO  ELECTRIC  COOP 
JOHN  K  LOSSITTER 
CHORLES  W.  MCEWEN 
JOHN  T.  BOILEY 
RODIO  STOTION  HWWR 
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SflINT  BERNPRO 
SAND  MT  SUBSTfl  flU 
SflYRE 

SC0TTS80R0 

SELMfl 

SUTTLE 

SYLflCflUGfl  4  NE 
TflLLfiOECfl 
THOriflSVILLE 
THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TROY 

TUSCflLOOSR  Fflfl  fiP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD 

VERNON 

WRDLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  6  W 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHATLEY 

WINFIELD  2  SW 


7157 
7207 
7282 
7304 
7366 
7963 
7999 
8024 
8178 
8209 

8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8505 

8837 
8648 
8670 
8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


CULLMAN 

DE  KALB 

JEFFERSON 

JACKSON 

DALLAS 

PERRY 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 
MAD  ISDN 
PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


34  12 

34  17 

33  43 

34  4  1 
32  25 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


86  47 

85  58 

86  58 

86  03 

87  00 
87  11 
86  12 

86  06 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 

87  12 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


802 
1  I9S 
304 
615 
147 
145 
490 
565 
405 
680 

288 
750 
580 
170 
152 
460 
265 
1040 
190 
640 

205 
850 
630 
1  10 
458 
500 
190 
170 
468 


6P 
MID 
7A 
7A 

7A 
7A 


5P 


5P 


MID 
6P 
7R 
7fl 
7fi 
7R 
6P 
6P 
7A 
6P 

6R 

6A 
MIO 
7R 
7A 
7A 
7A 
7A 
7A 

7A 
7A 
7A 
6A 
5P 
7A 
7A 
7A 
7A 


ST  .  BERNARD  COLLEGE 
SAND  MTN  SUBSTATION 
MIRAM  W  PRIDMORE 
RADIO  STATION  WCRI 
ROBERT  J.  CHANDLER 
J.  F.  SUTTLE.  JR. 
CITY  WATER  PLANT 
C.   D.  WEAVER 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 

ALABAMA  POWER  CO. 
TVA-506 

THOMAS  J.  DILLARD 
FED.   AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JERRY  COPE 
JEPTHR  S.  BRANYON 
C  4  H  LUMBER  COMPANY 
WILLIAM  B.  WHEELER 
ALABAMA  POWER  CO. 

MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
GILBERT  C  YARBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 

INACTIVE  5/31/75 
MRS  ELIZA  J.  BERRDEN 
FLOYD  BUTLER 
MRS  VALMA  G  COLEMAN 
ROBERT  A.   MOORE.  JR. 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  resardlnK  the  climate  of  this  Slate  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Buildlni;,   Asheville,  N.C. 
2880l!  or  tianjieather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  tor  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles'     Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     Durini!  the  summer  months  some  observers  take  the  obsei-vations  on  daVllKht 
savinrtime      W-  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  tor  all  except  National  Weather  Service  Offices  a  ,d  FAA  stations. 
For^hese  siations  snot  on  Kround  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Dally  P,-ecipi  lation"  table,   "Daily  Tempera  ure  t»l>le, 
"liaporatlon-inSwind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-toot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  gl-ound  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllraatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1''70. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  tor  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
lirsorTrPERATVHES  table:    A-urn  Agronomy  Farm  :  -sterfield  sandy^loam.^ba^ 

SiSr  ;  ?^^:ba"-  ^a-;  .llT  :Si^I-so?r thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 

Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication, 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi 1  Tempe ratures"  table ,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

t     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R' .     Such  amounts  may  diffei-  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAIIABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  lO-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  S5.55  additional   for  foreign  mailing;  -JOC  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 
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maiQH  6  lie 

mRION  JUNCTION  2  NC 

MILSTE«0 
"INTtO  3  NU 

nONTQorcor  uso  ap 
PtnarviLLE 

PIHC  LCVEL 

setm 

SUTTLE 

UNION  SPOINGS  4  S 
UNIBNTOwri 

"«BliIOQ  LOW  AND  DftM 


cr 

I— 

o 


1     2  3 


Dmi_PRECIPITHTION 


4    5  6 


DAY  OF  MONTH 


10 


12 


13 


14 


15    16  17  1( 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


COASTAL   PLAIN  i 

*»66EWILLE   1  NNU 

ANDALUSIA  1  NU 

6SANTLEV 

BREWTGN  3  SSE 
BRUNOIOGE 
CArOCN  3  NU 
CHATQn  4  N 
CLAIbORNC 

CLAYTON 

COFrct  SPBINGS  2  NU 

COTTON TON 

ELBA 

EUrAULA  WUDLirE  REf 

evERG&eCN 
PRISC3  CITY 
GENEVA 
GEORGIANNA 
GILBCRTQun 

GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  MOK 
JACHSON 

K.INSTON 


LOUISV 


LLE 


NEUTON 
eiMH  6  NNU 
PMCMIX  CITY  2  I 

PINE  APPLE 
PITTSVIEU 
aivca  FALLS 
TWOmSVILLE 
TB8Y 


2.13 
1 .63 
2-66 
1 .66 
2.50 

J  .^^ 
3.*5 
1  .62 
2.6S 


1  -60 
2.13 
2.03 


2.20 
3.26 
3.60 


GULF 

BAY  riiNETTE 
CODCN 

DAUPHIN  ISLAND  2 
FAIRHOPC  a  NE 
•VBlLE   KO  AP 

R06CRTDALE 


3.25 
2.39 
2-36 


SEE  RETERENCf   NOTfS  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
5 


DRILY  TEMPERRTURES 


RLRBnnn 

FEBRUflRr  1976 


STATION 

DAY   OF  MONTH 

o 
cz 

{C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

(T 

■        •  ■ 

NORTHERN  VRLLEr  01 

RTHENS  2 

MRX 
MIN 

S2 
28 

51 
16 

36 

20 

57 
30 

65 
41 

67 
36 

37 
IB 

62 
22 

60 
32 

S8 
48 

52 
23 

66 
35 

69 
52 

70 
49 

60 
42 

69 
52 

74 

53 

65 
34 

67 
38 

73 
49 

65 
38 

27 

64 

37 

64 

27 

66 
37 

73 
33 

72 
31 

73 
36 

62.6 
35 . 1 

BELLE  niNR  2  N 

MRX 
MIN 

53 
33 

51 
20 

38 
20 

SB 
24 

63 
36 

68 
39 

40 

20 

37 
20 

48 

21 

60 
26 

59 
44 

57 
28 

66 
28 

69 
53 

72 
50 

62 
44 

71 
49 

75 
47 

66 
37 

67 
37 

73 
41 

66 
41 

46 

31 

SS 
30 

67 
33 

69 
41 

72 
37 

74 

35 

75 
41 

61  .3 
34  .7 

FRLKVILLE   1  E 

MRX 
nlN 

53 
37 

51 
22 

41 

22 

52 
22 

63 
45 

67 
41 

43 

21 

36 
19 

51 
22 

62 
24 

50 
49 

57 
26 

66 
28 

67 
51 

70 
SO 

72 
50 

73 
54 

75 
54 

6C 
36 

69 
36 

74 
46 

68 
40 

45 

26 

56 
26 

66 
37 

67 
43 

74 

33 

73 
33 

75 
36 

61  .9 
3S  .5 

FLORENCE 

HRX 

niN 

51 
32 

42 

21 

59 
23 

65 
39 

69 
48 

61 
32 

38 
19 

53 
22 

67 
29 

66 
47 

65 
47 

65 
32 

67 
52 

73 
51 

67 
54 

67 
52 

75 
60 

74 
54 

74 

39 

76 
42 

70 
56 

60 
39 

59 
30 

72 
36 

68 
44 

75 
43 

75 
39 

76 
36 

78 
46 

65.6 
40  -2 

HUNTSVILLE  HSO  SP 

nRX 

MIN 

51 
32 

40 

19 

57 
25 

64 

37 

68 
45 

57 
29 

37 
22 

SO 
22 

61 
27 

60 
40 

59 
34 

66 
30 

66 
52 

70 
52 

66 
50 

71 
SO 

74 

62 

68 
48 

67 
38 

72 
42 

68 

50 

SO 
35 

53 
31 

68 
32 

68 
42 

71 
49 

71 
39 

72 
38 

73 
44 

62.8 
38  .5 

nOULTON  2 

MRX 
MIN 

50 
30 

41 

19 

61 
22 

65 
44 

69 
45 

59 
31 

38 
20 

53 
23 

64 
24 

61 
47 

60 
42 

66 
28 

71 
52 

75 
SO 

62 
51 

75 
56 

76 
63 

70 
49 

70 
37 

75 
37 

69 
55 

60 
34 

57 
30 

69 
31 

67 
40 

73 
52 

75 
36 

75 
35 

75 
50 

64.9 
39 . 1 

MUSCLE  SHORLS  FOR  RP 

MAX 
MIN 

50 
31 

39 
22 

58 

20 

67 
35 

66 
42 

48 

27 

35 
20 

51 
24 

65 
25 

66 
43 

62 
33 

65 
29 

68 
47 

73 
49 

65 
SI 

69 
50 

76 
SB 

67 
45 

70 
36 

74 
42 

67 
47 

47 

35 

57 
32 

70 
32 

67 
43 

75 
46 

73 
36 

74 
34 

76 
43 

63.4 
37  .2 

NEW  flRRRET  2 

MAX 
MIN 

RED  BRT 

MRX 
MIN 

51 
31 

44 

21 

61 
22 

66 
44 

67 
49 

59 
31 

40 

20 

55 
20 

67 
27 

69 
48 

68 
48 

64 
34 

70 
52 

78 
53 

69 
53 

70 
S3 

77 
62 

74 
54 

71 
36 

73 
45 

72 
58 

59 
38 

60 
27 

71 
33 

69 
41 

75 
47 

78 
39 

75 
42 

66. 1 
40.3 

RUSSELLVILLE  2 
• 

MRX 
MIN 

50 
29 

50 
17 

41 

18 

59 
20 

66 
37 

67 
37 

39 
21 

39 
18 

51 
22 

65 
23 

66 
48 

58 
27 

62 
27 

68 
49 

74 
41 

62 
46 

69 
55 

77 
54 

67 
33 

69 
34 

75 

65 
39 

46 

26 

59 
26 

69 
29 

65 
43 

73 
32 

7S 
32 

75 
32 

62.1 
32-8 

RPPRLRCHIRN 
nOUNTRlNS  02 

RLBERTVILLE  2  SE 

MRX 
MIN 

55 
40 

41 

20 

57 
26 

65 
41 

67 
48 

60 
32 

46 

20 

50 
19 

60 
26 

65 
42 

60 
40 

67 
31 

67 
53 

74 

SO 

68 
51 

74 

50 

73 
59 

70 
52 

68 
41 

74 
42 

72 
55 

57 
38 

56 
28 

67 
31 

67 
42 

72 
SI 

75 
43 

75 
45 

74 
44 

64.7 
40.0 

BIRnlNGHRn  HSO  RP 

MAX 
MIN 

S9 
39 

50 
28 

63 
30 

71 
51 

74 

52 

61 
35 

42 

27 

SS 
23 

66 
28 

69 
38 

61 
39 

68 
36 

68 
48 

75 
47 

71 
51 

77 
51 

79 
64 

72 
50 

72 
40 

77 
41 

75 
56 

56 
37 

59 
28 

69 
34 

72 
39 

75 
47 

76 
39 

77 
39 

77 
44 

67.8 
40  .7 

GUNTERSVILLE 

MRX 
MIN 

60 
30 

49 

22 

59 
25 

65 
35 

68 
38 

66 
34 

51 
21 

60 
25 

64 

36 

64 
49 

69 
28 

68 
47 

72 
48 

72 
56 

74 
45 

73 
50 

74 

52 

71 
39 

74 
40 

73 
57 

59 
47 

61 
29 

68 
31 

69 
39 

73 
52 

74 

38 

73 
40 

72 
37 

67.0 
39  .3 

ONEONTR 

MRX 
MIN 

62 
29 

57 
24 

46 

22 

61 
26 

66 
41 

68 
44 

51 
23 

38 
20 

50 
22 

62 
26 

62 
39 

56 
27 

70 
29 

68 
42 

71 
44 

69 
44 

75 
45 

76 
53 

69 
36 

69 
35 

75 
38 

71 
40 

44 

29 

52 
27 

73 
26 

70 
45 

73 
35 

75 
33 

76 
36 

64.0 

33  .9 

SflINT  BERNRRO 

MRX 
MIN 

55 
26 

43 

IB 

59 
18 

64 

30 

68 
40 

57 
27 

35 
17 

53 
13 

62 
18 

60 
30 

56 
42 

68 

27 

67 
49 

73 
46 

70 
43 

73 
40 

75 
56 

69 

52 

70 
34 

76 
35 

72 
55 

59 
38 

57 
29 

68 

26 

69 
32 

74 
46 

74 
34 

76 
32 

76 
36 

64  .8 
34  •  I 

SRND  rr  SUBSTR  RU 

MRX 
MIN 

57 
33 

50 
IB 

40 

25 

57 
27 

64 
46 

66 
43 

45 

20 

35 
IB 

47 

23 

58 
28 

67 
43 

56 
26 

65 
32 

62 
45 

72 
51 

68 
51 

72 
52 

7  I 
52 

66 
37 

68 
39 

72 
50 

72 
38 

42 

28 

54 

29 

65 
35 

66 
41 

71 
36 

74 

35 

74 
45 

61  .2 
36.1 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

58 
26 

53 
1 9 

37 
2 1 

57 
24 

63 
35 

69 

43 

2 1 

40 

I  9 

49 

20 

58 
25 

63 
32 

55 
23 

65 
28 

58 
50 

74 
45 

69 
46 

71 
5 1 

74 
54 

67 
37 

69 
38 

73 
46 

74 

45 

28 

SB 
26 

66 
27 

68 
32 

73 
34 

76 
32 

76 
37 

62.4 

33.0 

VHLLET  HERD 

MAX 
MIN 

55 
28 

52 
17 

40 

IB 

56 
21 

65 
35 

68 
45 

45 

20 

38 
1  3 

48 

14 

59 
19 

65 
29 

54 

19 

67 
21 

66 
53 

75 
45 

67 
40 

72 
4  I 

71 
52 

66 
31 

64 

32 

72 
34 

73 
39 

43 

21 

56 
22 

63 
24 

67 
29 

71 
29 

75 
29 

76 
31 

61  .7 
29.3 

UPPER  PLRINS  03 

RLICEVILLE 

MRX 
MIN 

60 
32 

25 

26 

65 
29 

71 
46 

70 
35 

46 

26 

46 

20 

57 
22 

67 
27 

70 
34 

60 
40 

73 
43 

71 
45 

7B 
50 

69 
54 

76 
54 

80 
54 

68 
28 

63 
30 

64 

33 

69 
41 

46 

28 

63 
30 

64 

33 

70 
38 

75 
36 

79 
37 

79 
40 

66.7 
35 .7 

BBNKHERO  LOCK  RND  Ofln 

MRX 
MIN 

28 

29 

62 
33 

67 
39 

71 
38 

56 
29 

43 

25 

55 
22 

64 

29 

62 
30 

59 
38 

65 
36 

72 
36 

78 
47 

67 
43 

75 
52 

77 
55 

72 
41 

72 
39 

78 
41 

75 
43 

48 

32 

63 
33 

68 

35 

68 
36 

75 
42 

77 
37 

76 
40 

67.1 
36.7 

CENIREVILLE  HSHO 

MRX 
MIN 

60 
35 

58 
30 

54 

29 

6S 
33 

71 
42 

72 
51 

57 
28 

44 

18 

55 
15 

67 
29 

65 
40 

64 
42 

69 
42 

70 
47 

77 
47 

71 
S3 

76 
56 

78 
54 

75 
44 

72 
42 

74 
43 

72 
41 

45 

35 

60 
33 

67 
32 

70 
39 

74 

37 

77 
42 

78 
42 

66.8 
38.7 

CLRNTON 

MRX 
MIN 

60 
34 

SB 
26 

53 
29 

65 
31 

70 
43 

74 

50 

57 
27 

45 

20 

54 

22 

66 
27 

69 
3S 

66 
35 

69 
37 

71 
40 

78 
46 

70 
46 

75 
50 

78 
57 

75 
36 

72 
37 

77 
42 

74 
40 

46 

30 

65 
30 

66 
32 

70 
37 

74 

36 

77 
36 

78 
40 

67.4 

36  .2 

DOUBLE  SPRINGS 

MRX 
MIN 

55 
37 

52 
20 

43 

20 

62 
25 

66 
46 

67 
39 

40 

20 

40 

17 

S3 
25 

63 
26 

61 
44 

55 
30 

63 
31 

65 
50 

74 

50 

62 
SO 

69 
52 

75 
53 

68 
36 

70 
37 

75 
41 

65 
37 

45 

27 

60 
27 

69 
30 

67 
41 

75 
40 

75 
37 

77 
41 

62.4 

35 .5 

FflrETIE 

MRX 
MIN 

63 
40 

52 
23 

52 
23 

59 
43 

63 
44 

69 
44 

44 

26 

38 
21 

50 
25 

61 
25 

63 
35 

57 
23 

60 
32 

73 
44 

62 
46 

69 
56 

75 
57 

67 
35 

67 
36 

74 

37 

52 
27 

SB 
27 

62 
37 

63 

74 

33 

61.1 
35 .0 

HRLETVILLE   3  NE 

MRX 
MIN 

50 
26 

44 

12 

58 
17 

65 
35 

66 
42 

59 
23 

35 
12 

51 
16 

63 
21 

62 
32 

61 
38 

61 
29 

66 
44 

73 
44 

6B 
44 

67 
45 

75 
51 

71 
41 

68 
33 

74 

35 

70 
47 

58 
30 

57 
20 

67 
27 

69 
32 

73 
41 

72 
36 

75 
37 

74 
40 

63.9 
32 .8 

HRHILTON  3  S 

MRX 
MIN 

59 
26 

52 
IB 

45 

IB 

61 
21 

67 
28 

68 
40 

41 

21 

40 

16 

54 

17 

66 
22 

70 
43 

57 
29 

63 
29 

70 
39 

76 
39 

70 
39 

72 
49 

79 
52 

69 
31 

71 
31 

78 
34 

67 
39 

47 

23 

61 
23 

70 
26 

71 
31 

75 
30 

77 
30 

77 
30 

64  .6 

30 . 1 

JASPER  4  H 

MRX 
MIN 

56 
39 

57 
22 

47 

21 

62 
23 

67 
33 

69 
45 

46 

22 

39 
16 

54 

16 

62 
23 

56 
36 

56 
28 

63 
28 

6S 
44 

74 
41 

65 
41 

72 
44 

79 
54 

69 
33 

71 
34 

76 
37 

69 
39 

46 

27 

59 
26 

69 
27 

70 
30 

76 
32 

74 

31 

75 
33 

63.6 
31.9 

PRHTTVILLE 

MRX 
MIN 

IHORSBT  EXP  SIAT'ON 

MRX 
-IN 

55 
43 

50 
35 

64 

33 

70 
44 

73 
47 

67 
43 

57 
25 

54 

20 

65 
30 

68 
41 

65 
54 

69 
38 

70 
52 

68 
45 

73 
51 

75 
50 

72 
60 

70 
SB 

72 
40 

76 
40 

71 
54 

60 
38 

60 
30 

68 
33 

69 
34 

74 
47 

77 
45 

78 
41 

75 
44 

67.8 
4  1.9 

ruSCRLOOSfl  FRA  AP 

MRX 
MIN 

55 
36 

51 
24 

61 
29 

68 

35 

71 
50 

60 
33 

42 

28 

51 
22 

59 
28 

59 
36 

59 
43 

6B 
33 

66 
47 

76 
47 

65 
51 

75 
47 

77 
63 

71 
48 

70 
38 

76 
39 

71 
52 

52 
35 

61 
32 

69 
32 

67 
36 

72 
46 

75 
40 

77 
39 

78 
43 

65.6 
39.0 

TUSCALOOSA  OLIVER  OflM 

MRX 
MIN 

62 
31 

56 
27 

54 

26 

64 

31 

66 
41 

73 
49 

54 

30 

43 
24 

56 
'4 

62 
29 

63 
44 

63 
38 

70 
36 

69 
46 

77 
48 

67 
48 

76 
55 

78 
SS 

72 
41 

73 
40 

78 
41 

73 
42 

47 

31 

62 
31 

70 
34 

69 
40 

75 
40 

77 
39 

78 
39 

66.4 
38.0 

VERNON 

MRX 
MIN 

58 
33 

54 

19 

49 

23 

60 
26 

68 
40 

70 
38 

40 

23 

39 
17 

52 
22 

65 
30 

69 
48 

59 
31 

65 
40 

71 
47 

77 
47 

70 
48 

73 
58 

BO 
54 

69 
33 

70 
36 

77 
42 

68 
37 

49 
24 

60 
27 

70 
33 

70 
40 

74 

30 

76 
31 

78 
38 

64.8 

35. 0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INOEX 
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DRILY  TEMPERRTURES 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Q: 

a 

• 

EASTERN  VflLCET  04 

nNNisroN  Fnn  op 

MAX 
MIN 

56 
38 

SO 
28 

63 
29 

69 
35 

74 
41 

57 
33 

41 
24 

53 
20 

61 

25 

71 
33 

61 
38 

71 
32 

70 
4S 

78 
43 

77 
47 

79 
45 

77 
62 

72 
46 

71 
36 

76 
38 

75 
58 

59 
34 

61 
28 

69 
29 

74 
34 

76 
43 

77 
35 

80 
35 

79 
41 

68.1 
37 . 1 

CflLERfl  2  SH 

MAX 
MIN 

60 
40 

52 
21 

66 
26 

70 
34 

71 
57 

63 
38 

47 

25 

54 

18 

68 
24 

66 
34 

65 
44 

67 
40 

71 
52 

79 
40 

76 
47 

78 
52 

78 
62 

76 
54 

72 
38 

78 
40 

75 
56 

70 
38 

63 
26 

67 
28 

72 
34 

76 
39 

79 
43 

80 
32 

77 
39 

69.5 
38 .7 

CENTRE  5  SM 

MAX 
MIN 

58 
35 

S3 
23 

42 
24 

SB 
26 

67 
38 

70 
45 

SO 
23 

40 

22 

50 
24 

59 
28 

68 

37 

58 
24 

66 
36 

64 
46 

72 
44 

70 
41 

76 
47 

75 
52 

69 
37 

69 
35 

74 
43 

73 
43 

46 

27 

57 
26 

66 
30 

70 
42 

72 
33 

73 
31 

7S 
36 

63.6 
34  .5 

CHILOERSBURG  HIR  PLHNI 

MBX 
MIN 

60 
45 

54 

23 

63 
28 

71 
32 

74 
43 

71 
43 

44 

25 

55 
18 

63 
23 

71 
31 

65 
55 

70 
30 

69 
52 

75 
40 

74 
46 

76 
45 

77 
62 

75 
54 

72 
35 

76 
34 

75 
58 

62 
4  1 

60 
26 

70 
27 

71 
32 

75 
4  1 

75 
34 

79 
32 

77 
38 

68.9 
37  .7 

GfiOSOEN  STEAM  PLANT 

MBX 
MIN 

60 
34 

56 
24 

44 

25 

59 
25 

67 
35 

67 
41 

51 
24 

40 

23 

53 
23 

62 
28 

68 
31 

58 

27 

66 
28 

65 
42 

73 
44 

71 
43 

75 
44 

75 
61 

71 
38 

71 
38 

75 
42 

73 
42 

47 

29 

58 
29 

68 
29 

70 
3S 

73 
38 

77 
33 

76 
34 

64. S 
34 . 1 

PELL  CITT  1  NNE 

MAX 
MIN 

62 
21 

57 
24 

47 

23 

61 
24 

68 
37 

70 
41 

56 
24 

4  I 

18 

S3 
18 

62 
23 

66 
30 

60 
27 

69 

27 

67 
42 

75 
42 

69 
42 

76 
43 

76 
S4 

72 
36 

71 
34 

76 
44 

80 
4  1 

48 

27 

59 
26 

67 
26 

70 
30 

73 
35 

75 
31 

76 
32 

65. 7 
32.0 

SYLncnucn  4  ne 

MBX 
MIN 

TSLLBOEGB 

■          ■  ■ 

MBX 
MIN 

67 
42 

49 

27 

60 
25 

70 
37 

72 
45 

69 
41 

58 

20 

54 

18 

61 
23 

70 
35 

69 
49 

72 
33 

70 
50 

74 
40 

76 
44 

78 
44 

78 
62 

75 
55 

74 

36 

76 
35 

68 

SO 

57 
38 

59 
26 

70 
25 

73 
32 

80 
44 

84 

50 

74 
45 

72 
45 

69.3 
38.5 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITT 

MBX 
MIN 

63 
34 

58 
26 

53 
30 

67 
34 

72 
39 

74 
46 

58 
27 

45 

20 

55 
22 

66 
30 

73 
34 

66 
35 

72 
40 

70 
41 

79 
47 

73 
45 

72 
50 

76 
59 

73 
37 

72 
36 

77 
39 

76 
41 

45 

28 

60 
28 

67 
31 

71 
36 

73 
39 

76 
35 

77 
39 

67.6 

nSMLANO  2  SSE 

MAX 
MIN 

S3 
24 

49 

25 

61 
29 

68 
45 

70 
47 

56 
23 

40 

21 

50 
24 

60 
29 

69 
39 

61 
33 

69 
37 

65 
45 

75 
49 

73 
44 

74 

52 

74 

57 

70 
39 

69 
40 

74 
42 

74 
40 

44 

32 

56 
29 

66 
32 

69 
35 

71 
40 

74 
41 

76 
40 

74 
43 

65.0 

CAMP   HILL    2  NH 

MBX 
MIN 

63 
29 

55 
23 

SO 
23 

63 
34 

70 
37 

72 
37 

62 
28 

45 

19 

54 

21 

64 

23 

71 
32 

66 
34 

70 
35 

67 
37 

77 
37 

75 
44 

73 
48 

73 
60 

72 
35 

71 
34 

77 
35 

73 
44 

47 

27 

60 
26 

67 
27 

70 
30 

72 
36 

77 
32 

79 
34 

66.7 

MEFLIN 

MBX 
MIN 

64 

2S 

52 
23 

49 

26 

61 
26 

68 
35 

69 
41 

55 
23 

48 

20 

51 
21 

62 
21 

71 
29 

59 
35 

72 
29 

65 
39 

75 
40 

74 
40 

78 
41 

75 
50 

70 
32 

69 
32 

74 
34 

65 
40 

44 

29 

68 
29 

69 
26 

72 
2S 

72 
31 

76 
29 

78 
30 

65.7 

LBFBTETTE 

MBX 
MIN 

S3 

53 
24 

61 
35 

72 
44 

73 
43 

66 

47 

27 

56 
19 

65 
21 

72 
40 

67 

74 

36 

75 
40 

78 
44 

79 
40 

75 
SO 

77 
59 

74 

73 
41 

77 
42 

78 

59 

63 
27 

70 
29 

73 
35 

75 
45 

79 
40 

80 
37 

79 
45 

69.8 
37 .5 

MARTIN  OBM 

MBX 
MIN 

S3 
28 

60 
32 

62 
36 

69 
19 

71 
52 

57 
29 

41 
24 

52 
27 

60 
30 

70 
50 

62 
39 

69 
46 

66 
40 

70 
44 

69 
44 

73 
58 

76 
60 

72 
36 

70 
35 

74 
46 

75 
44 

46 

30 

55 
30 

65 
32 

67 
39 

72 
39 

70 
38 

75 
38 

75 
40 

65-3 

OPEL IKA 

MBX 
MIN 

66 
35 

53 
27 

52 
26 

66 
30 

72 
37 

74 

38 

61 
28 

45 

19 

54 
24 

63 
27 

74 

30 

66 
42 

72 
42 

72 
40 

72 
48 

73 
50 

'/4 
54 

77 
54 

74 

36 

73 
35 

77 
36 

73 
42 

48 

28 

60 
27 

68 
30 

71 
31 

73 
37 

77 
36 

79 
35 

67.6 
35.3 

ROCKFORO  2  NNH 

MBX 
MIN 

60 
40 

57 
22 

52 
22 

65 
34 

69 
4  1 

72 
46 

57 
24 

45 

22 

54 

28 

64 

30 

70 
39 

66 
37 

70 
40 

69 
46 

78 
49 

70 
49 

73 
50 

77 
60 

74 
40 

72 
39 

77 
42 

75 
38 

47 

26 

60 
28 

68 
34 

71 
39 

74 
42 

78 
42 

78 
41 

67.0 
37.6 

ROCK  MILLS 

■          ■  ■ 

MBX 
MIN 

PRAIRIE  06 

DBTTON  1  N 

MAX 
MIN 

60 
36 

61 
26 

70 
32 

72 
40 

75 
52 

54 

58 
29 

58 
21 

69 
26 

70 
35 

70 
45 

74 
47 

75 
50 

76 
42 

73 
50 

75 
51 

79 
SB 

76 
65 

75 
39 

78 
41 

77 
SO 

41 

29 

70 
30 

74 
34 

76 
4S 

76 
40 

78 

36 

78 
41 

72.0 

DEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

63 
34 

59 
28 

S8 
27 

68 
31 

74 
48 

74 
54 

58 
29 

42 

21 

57 
21 

68 
28 

67 
41 

64 
49 

74 
49 

72 
44 

75 
44 

65 
SI 

77 
56 

79 
64 

75 
40 

74 

37 

78 
43 

75 
42 

47 

30 

61 
28 

70 
31 

72 
38 

75 
40 

75 
36 

78 
36 

68.1 

GBINESVILLE 

MBX 
MIN 

63 
35 

59 
27 

59 
26 

66 
31 

72 
SO 

72 
45 

45 

27 

42 

22 

58 
29 

68 
30 

68 
42 

66 
45 

72 
49 

74 
44 

77 
47 

67 
56 

77 
SB 

79 
55 

75 
39 

75 
40 

78 
44 

69 
42 

47 

30 

61 
31 

70 
3S 

72 
40 

76 
41 

76 
38 

77 
43 

67.6 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

58 
44 

56 
24 

64 

32 

72 
44 

73 
52 

67 
35 

42 

29 

55 
22 

64 

29 

66 
42 

65 
43 

68 
44 

70 
52 

76 
44 

65 
63 

76 
53 

77 
60 

79 
49 

73 
39 

77 
44 

74 

59 

61 
36 

60 
30 

67 
32 

59 
37 

74 
49 

75 
40 

77 
38 

77 
46 

68.2 

MBTNEVILLE 

MBX 
MIN 

64 

36 

58 

27 

57 
29 

68 
40 

74 
45 

73 
45 

59 
30 

45 

22 

55 
22 

65 
28 

74 

37 

64 
44 

72 
48 

75 
45 

76 
49 

75 
48 

75 
49 

78 
61 

76 
40 

75 
39 

78 
39 

75 
42 

49 

29 

62 
30 

69 
33 

72 
39 

74 
40 

77 
37 

78 
39 

68.7 

L IVINCSTON  2  SH 

MBX 
MIN 

64 

4  1 

60 
24 

66 
28 

70 
31 

73 
SO 

71 
SO 

S3 
28 

55 
19 

65 
25 

69 
31 

68 
45 

74 

SO 

73 
52 

73 
38 

77 
44 

73 
52 

79 
60 

78 
60 

76 
35 

77 
39 

78 
44 

41 

60 
28 

71 
28 

71 
31 

70 
33 

75 
38 

77 
40 

eo 

40 

70.6 

MARION   JUNCTION  2  HI 

MBX 

niN 

61 
34 

59 
29 

56 
30 

62 
35 

73 
47 

73 
SO 

58 
30 

44 

22 

54 

21 

65 
27 

71 
37 

64 
45 

69 
47 

72 
43 

76 
43 

71 
50 

76 
53 

80 
63 

75 
40 

73 
39 

78 
41 

76 
42 

46 

30 

61 
29 

68 
32 

70 
37 

73 
44 

76 
40 

77 
38 

67.5 

MINTER   3  NH 

MAX 
MIN 

60 
46 

S3 
34 

55 
36 

67 
44 

72 
48 

76 
51 

59 
31 

43 

26 

54 

27 

66 
32 

72 
51 

65 
48 

71 
50 

73 
49 

73 
53 

75 
53 

76 
S3 

78 
65 

75 
43 

74 
44 

77 
50 

75 
43 

46 

32 

60 
34 

69 
38 

72 
43 

74 
44 

76 
41 

80 
45 

*3  2 

NONTGOMERT  M50  AP 

MAX 
MIN 

59 
38 

58 
30 

68 
38 

74 
41 

74 
42 

60 
39 

46 

29 

54 
24 

64 

28 

73 
34 

65 
54 

70 
44 

74 

S3 

75 
45 

72 
48 

75 
48 

77 
59 

76 
SO 

74 
41 

77 
40 

75 
55 

60 
35 

6 1 
31 

67 
33 

7 1 
35 

72 
44 

76 
41 

77 
38 

77 
43 

69.0 
40.7 

SELMB 

MBX 
MIN 

61 
40 

58 
33 

67 
39 

73 
45 

7S 
49 

73 
46 

46 

32 

55 
26 

66 
30 

71 
37 

70 
55 

71 
46 

74 

51 

78 
46 

76 
SO 

77 
54 

60 
63 

76 
66 

73 
43 

77 
42 

76 
61 

62 
44 

63 
32 

70 
33 

73 
37 

75 
4B 

77 
49 

78 
47 

79 
44 

70.7 
44  .4 

UNION  SPRINGS  4  S 
■ 

MBX 
MIN 

67 
34 

55 
30 

54 

30 

70 
43 

73 
44 

75 
44 

62 
30 

44 

24 

52 
25 

62 
32 

73 
35 

66 
42 

71 
42 

73 
48 

78 
49 

76 
46 

75 
52 

75 
61 

74 
44 

73 
40 

75 
41 

76 
46 

50 
32 

60 
30 

70 
31 

70 
35 

73 
43 

75 
40 

78 
40 

68.1 
39.1 

COaSTBL   PLAIN  07 

BNDBLUSIA  1  NH 

MAX 
MIN 

64 

30 

58 
28 

58 
27 

70 
38 

74 

37 

75 
44 

65 
32 

40 

20 

S5 
25 

65 
27 

74 

32 

71 
48 

73 
52 

73 
45 

76 
46 

76 
45 

78 
54 

77 
61 

76 
4S 

74 

38 

78 
36 

78 
45 

49 

30 

60 
30 

66 
29 

70 
29 

73 
40 

75 
35 

80 
34 

69.0 
37.4 

BTHORE 

MAX 
KIN 

66 
45 

61 
30 

61 
43 

74 
46 

75 
55 

74 

56 

68 
32 

48 

25 

SB 
33 

71 
39 

74 

52 

74 

56 

77 
54 

77 
49 

79 
54 

78 

55 

78 
62 

78 
66 

77 
47 

78 
45 

76 
42 

68 
40 

45 

33 

65 
35 

70 
37 

73 
47 

77 
47 

79 
44 

81 
45 

71  .0 
45.3 

BRBNTLET 

MBX 
MIN 

66 
39 

59 
26 

SB 
27 

71 
38 

75 
40 

76 
42 

65 
32 

57 
20 

SB 
20 

67 
28 

75 
33 

73 
46 

75 
49 

45 

77 
45 

79 
44 

78 
52 

78 
64 

77 
43 

77 
36 

80 
42 

78 
45 

50 
29 

61 
29 

70 
31 

73 
33 

75 
37 

78 
34 

80 
37 

71.1 
37.4 

SEC  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 


7 


DniLY  TEMPERniURES 


flLnBnnn 

FEBRUBRr 


STflT ION 


DRY  OF  MONTH 


10 


13 


BREHTON  3  SSE 

nflx 

62 

61 

75 

76 

76 

69 

51 

59 

70 

75 

76 

78 

76 

81 

80 

78 

79 

76 

78 

79 

80 

63 

65 

72 

75 

78 

79 

83 

81 

73. 

riiN 

49 

27 

38 

42 

5 1 

51 

34 

20 

26 

3 1 

49 

49 

50 

49 

5 1 

59 

66 

5 1 

38 

6 1 

" 

28 

29 

30 

4  1 

39 

35 

40 

42  . 

CRHDEN  3  NH 

HBX 

64 

64 

57 

68 

74 

75 

62 

64 

57 

57 

73 

66 

74 

81 

77 

74 

78 

80 

76 

76 

79 

77 

46 

62 

70 

73 

75 

77 

80 

70. 

niN 

39 

28 

28 

*^ 

53 

30 

30 

2 1 

30 

5 1 

5 1 

48 

48 

52 

54 

63 

40 

42 

43 

29 

29 

33 

*' 

39 

40. 

CHRrOn  4  N 

MAX 

57 

58 

66 

72 

73 

66 

52 

55 

67 

72 

66 

74 

72 

75 

70 

76 

78 

79 

74 

73 

70 

6S 

61 

67 

70 

72 

75 

76 

77 

69. 

fllN 

^' 

30 

40 

49 

55 

** 

27 

21 

30 

29 

5 1 

53 

50 

*^ 

55 

56 

54 

66 

*^ 

45 

40 

39 

30 

33 

36 

48 

45 

42 

42. 

CLSTTON 

MBX 

64 

60 

55 

67 

73 

75 

63 

46 

54 

63 

72 

66 

72 

75 

74 

78 

75 

75 

74 

74 

76 

80 

50 

59 

67 

71 

73 

78 

79 

68. 

MIN 

36 

^' 

36 

46 

46 

52 

30 

23 

32 

36 

4  3 

SO 

48 

46 

50 

SO 

60 

49 

49 

52 

45 

34 

40 

40 

45 

49 

50 

43. 

EUFflULS  WILDLIFE  REF 

MAX 

70 

SO 

56 

69 

73 

75 

65 

49 

56 

65 

72 

68 

73 

76 

76 

77 

78 

75 

77 

76 

78 

79 

61 

68 

72 

72 

75 

79 

70. 

MIN 

32 

30 

^' 

3B 

35 

32 

1 9 

25 

30 

36 

4  1 

45 

4  3 

** 

53 

60 

45 

36 

*' 

42 

30 

28 

32 

39 

35 

*^ 

37. 

EVERGREEN 

MBX 

64 

62 

59 

72 

75 

75 

64 

48 

S9 

70 

75 

74 

74 

75 

79 

78 

77 

79 

79 

78 

79 

78 

SI 

65 

70 

73 

77 

79 

81 

71  . 

niN 

36 

28 

29 

37 

53 

33 

22 

23 

32 

36 

38 

54 

48 

48 

49 

S 1 

64 

** 

4  t 

42 

30 

3 1 

34 

36 

4  1 

38 

39 

39 . 

FRISCO  CITT 

nflx 

68 

60 

59 

70 

75 

72 

65 

55 

56 

69 

74 

71 

75 

73 

79 

77 

78 

78 

78 

77 

78 

75 

46 

62 

69 

71 

75 

77 

80 

70. 

niN 

39 

28 

28 

48 

SS 

30 

23 

29 

35 

4  1 

53 

54 

46 

52 

5  3 

57 

63 

4  3 

** 

4  1 

4  1 

30 

36 

48 

42 

41  . 

GENEVA 

MBX 

MIN 

GILBERTOUN 

MBX 

59 

60 

70 

76 

76 

71 

S4 

SB 

70 

72 

70 

70 

75 

78 

67 

79 

80 

77 

77 

76 

74 

67 

65 

70 

72 

79 

79 

80 

77 

71  . 

MIN 

4  3 

26 

3 1 

4  1 

53 

45 

29 

20 

25 

35 

52 

52 

49 

45 

49 

49 

57 

54 

36 

37 

6  1 

42 

27 

36 

32 

38 

38 

36 

40 

40  . 

GREENVILLE 

MBX 

MIN 

HEBDLfiNO 

MAX 

66 

SB 

56 

69 

73 

74 

66 

48 

54 

65 

71 

71 

72 

76 

75 

77 

74 

74 

74 

76 

77 

80 

53 

60 

66 

71 

71 

76 

80 

69. 

MIN 

38 

32 

32 

43 

4  1 

48 

32 

25 

28 

35 

4  1 

49 

54 

48 

SO 

53 

60 

52 

4  3 

48 

48 

33 

34 

37 

46 

46 

** 

46 

42  . 

HIGHLRND  HOME 

MAX 

66 

58 

56 

69 

74 

76 

61 

47 

56 

65 

74 

67 

74 

73 

75 

79 

79 

78 

77 

76 

78 

77 

48 

61 

69 

72 

75 

78 

80 

69. 

MIN 

*^ 

28 

27 

39 

" 

46 

29 

1 9 

25 

3 1 

4  3 

4  3 

46 

5 1 

50 

*^ 

48 

60 

48 

*'' 

42 

28 

28 

38 

40 

42 

45 

46 

40. 

OZRRK  6  NNU 

MAX 

60 

56 

69 

73 

75 

69 

54 

55 

65 

72 

71 

73 

75 

77 

77 

76 

75 

73 

75 

77 

78 

65 

63 

67 

71 

77 

77 

79 

78 

70. 

MIN 

49 

3 1 

42 

48 

45 

S3 

3 1 

24 

34 

4  3 

48 

46 

55 

48 

52 

48 

58 

62 

52 

48 

53 

45 

33 

43 

4  I 

48 

48 

*^ 

45  . 

PHENIX   CITY   2  NNH 

MAX 

PITTSVIEH 

MBX 

67 

55 

SS 

69 

74 

75 

61 

49 

54 

65 

74 

68 

74 

77 

77 

79 

73 

75 

77 

74 

77 

79 

51 

61 

68 

72 

74 

78 

80 

69. 

38 

25 

32 

33 

34 

34 

30 

1 6 

22 

26 

28 

37 

3? 

40 

43 

40 

58 

58 

40 

33 

35 

47 

26 

26 

28 

30 

34 

32 

37 

34  . 

THONBSVILLE 

MBX 

65 

60 

59 

70 

75 

76 

S9 

46 

58 

70 

74 

66 

77 

74 

81 

72 

76 

79 

76 

77 

79 

7S 

54 

66 

72 

73 

76 

79 

81 

70. 

MIN 

36 

25 

26 

35 

48 

53 

28 

20 

22 

28 

45 

SO 

51 

45 

46 

52 

54 

63 

40 

39 

43 

40 

28 

30 

35 

39 

43 

38 

39 

39. 

TROr 

MBX 

57 

S5 

68 

72 

75 

6S 

47 

55 

64 

72 

65 

72 

72 

78 

76 

75 

75 

75 

74 

77 

78 

62 

60 

66 

70 

73 

76 

78 

77 

69. 

MIN 

48 

30 

4  1 

46 

46 

29 

22 

33 

38 

45 

55 

48 

50 

48 

59 

58 

46 

48 

53 

43 

3 1 

37 

37 

48 

49 

** 

48 

43. 

HHBTLEr 

MBX 

67 

68 

69 

72 

74 

76 

53 

59 

62 

74 

75 

77 

79 

79 

78 

78 

80 

80 

79 

81 

79 

60 

67 

72 

78 

80 

80 

79 

82 

73. 

■ 

MIN 

26 

25 

39 

49 

59 

49 

30 

I  8 

24 

39 

45 

55 

52 

55 

49 

48 

60 

55 

45 

47 

52 

40 

32 

34 

38 

42 

45 

44 

42 

42  . 

GULF  08 

BBT  nlNETTE 

MBX 

61 

59 

73 

73 

74 

66 

47 

59 

69 

71 

75 

77 

75 

79 

76 

77 

77 

77 

79 

77 

73 

66 

71 

70 

73 

76 

78 

80 

77 

71  . 

MIN 

4  1 

29 

''' 

48 

52 

45 

3 1 

26 

34 

40 

52 

55 

SO 

48 

55 

55 

6  3 

62 

50 

46 

59 

42 

43 

32 

38 

49 

46 

46 

45 

45 . 

COOEN 

MBX 

OfiUPHIN  ISLSNO  2 

MAX 

64 

62 

60 

66 

66 

67 

68 

46 

54 

61 

69 

68 

68 

70 

65 

66 

72 

70 

72 

71 

70 

73 

S3 

61 

64 

66 

69 

74 

74 

65. 

MIN 

54 

45 

48 

50 

57 

57 

36 

37 

42 

50 

56 

56 

57 

55 

SS 

61 

64 

65 

60 

59 

65 

46 

44 

48 

SS 

SS 

SB 

SB 

57 

S3. 

FBIRHOPE  2  NE 

MAX 

60 

58 

68 

72 

72 

66 

S3 

55 

62 

69 

73 

74 

72 

73 

73 

76 

78 

73 

75 

74 

74 

68 

63 

67 

62 

73 

77 

77 

73 

69. 

MIN 

48 

34 

51 

50 

51 

S3 

33 

27 

35 

39 

54 

SO 

49 

49 

52 

55 

64 

66 

51 

47 

48 

44 

34 

35 

38 

47 

49 

47 

45 

46. 

nOBILE  HSO  BP 

MAX 

62 

58 

73 

71 

73 

68 

50 

60 

69 

71 

76 

78 

77 

77 

72 

77 

78 

BO 

79 

73 

72 

62 

65 

69 

71 

78 

80 

81 

77 

71  . 

MIN 

44 

34 

51 

51 

55 

41 

30 

28 

37 

44 

51 

S2 

53 

49 

53 

60 

67 

56 

SI 

51 

62 

39 

34 

40 

42 

52 

47 

46 

47 

47. 

ROBERIDBLE 

MAX 

66 

61 

59 

69 

71 

72 

68 

51 

57 

68 

70 

74 

77 

73 

73 

75 

77 

78 

72 

78 

74 

74 

S3 

65 

69 

72 

76 

79 

81 

70. 

MIN 

40 

33 

32 

47 

47 

54 

35 

2' 

28 

34 

39 

49 

49 

49 

50 

54 

63 

65 

54 

46 

49 

46 

32 

33 

36 

39 

46 

45 

45 

43. 

28   29   30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

DLRBflND 

FEBRUflRI  1976 


SIPHON 

50EPTH 

ORT  OF  MONTH 

tr 
a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

to 

1 1 

12 

13 

1  4 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

2e 

27 

2B 

29 

30 

31 

nUBURN  AGRONOHT  TRRn 

2 

MAX 

57 

52 

55 

57 

67 

65 

57 

56 

54 

61 

63 

62 

67 

70 

72 

72 

72 

72 

66 

72 

74 

74 

55 

65 

68 

68 

71 

74 

74 

65 

3 

48 

37 

33 

40 

47 

47 

39 

37 

38 

36 

43 

46 

47 

50 

S3 

53 

57 

59 

46 

48 

49 

54 

40 

42 

43 

46 

SO 

49 

52 

46 

0 

4 

nnx 

54 

47 

48 

57 

63 

63 

50 

43 

42 

58 

61 

60 

65 

65 

69 

66 

69 

69 

66 

69 

70 

67 

57 

62 

66 

66 

67 

64 

67 

61 

0 

niN 

47 

40 

38 

42 

49 

49 

43 

40 

40 

41 

44 

49 

48 

53 

54 

SS 

56 

61 

52 

51 

51 

57 

44 

43 

45 

47 

52 

52 

54 

48 

2 

8 

HHX 

50 

50 

49 

52 

57 

SB 

SS 

51 

49 

S3 

56 

56 

59 

60 

64 

63 

64 

65 

62 

63 

64 

64 

56 

57 

59 

60 

62 

65 

65 

SB 

2 

MIN 

44 

40 

39 

41 

47 

49 

44 

40 

39 

40 

44 

48 

48 

52 

54 

54 

54 

59 

S3 

52 

52 

56 

44 

43 

45 

47 

SO 

45 

52 

47 

4 

MEflDLftNO 

4 

n«« 

54 

53 

52 

55 

60 

60 

60 

51 

50 

53 

57 

57 

63 

66 

66 

68 

66 

66 

65 

69 

66 

68 

59 

59 

61 

64 

61 

67 

68 

60 

9 

niN 

46 

44 

40 

46 

50 

47 

46 

41 

40 

40 

44 

47 

50 

54 

54 

57 

56 

59 

60 

S4 

55 

57 

47 

45 

45 

47 

51 

SO 

S3 

49 

2 

PIITSVIEH 

4 

nnx 

53 

51 

52 

56 

60 

60 

57 

52 

52 

55 

57 

58 

62 

66 

66 

65 

65 

66 

65 

65 

64 

66 

57 

60 

62 

64 

63 

67 

66 

50 

4 

fllN 

43 

42 

41 

42 

46 

47 

45 

40 

40 

41 

43 

49 

49 

53 

52 

S3 

52 

57 

54 

49 

SO 

56 

46 

46 

45 

46 

SO 

51 

46 

47 

4 

THORSer  EXP  SIflTION 

4 

nnx 

50 

56 

58 

58 

62 

59 

55 

54 

65 

60 

58 

60 

61 

68 

66 

67 

65 

65 

67 

71 

63 

47 

62 

65 

62 

63 

69 

68 

69 

61 

B 

niN 

40 

39 

42 

42 

52 

53 

40 

39 

40 

46 

53 

46 

54 

S2 

55 

55 

S3 

54 

SO 

53 

47 

44 

44 

4S 

47 

52 

50 

SO 

55 

48 

1 

HINFIELO  2  SH 

4 

nox 

48 

51 

43 

50 

52 

56 

52 

50 

52 

54 

54 

52 

53 

57 

64 

57 

60 

64 

62 

62 

72 

58 

SI 

SB 

60 

57 

65 

6S 

62 

56 

6 

niN 

40 

40 

36 

36 

40 

47 

39 

37 

36 

37 

42 

42 

41 

46 

51 

50 

52 

57 

48 

47 

56 

48 

41 

40 

41 

45 

46 

46 

46 

44 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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EVnPORflTION  AND  WIND 


FEBRUnRT  1976 


STRT ION 

NORTHERN  VBLLET  01 
HUNISVILLE  HSO  RP 

PIEDMONT  PLBTEflU  05 
flRRT  IN  Oflfl 

PRRIRIE  06 

OEnOPOLIS  LOCK  RNO  ORH 


OULF 

ffllRMOPE  2  NE 


EVfiP 
NINE 


HIND 
niN 


HINC 

nRx 

MIN 


DAY  OF  MONTH 


.iq  .OS  .os|  .05 

2 


60  66  69  69 
53    »B     SO  54 


52  129  165    60  34 


13  .10  .06  .09 

1S|    77  22  17  15 

70    66  56  63  69 

62     38  37  40  44 


.10  .051  .13 
2 


9     10    11    12    13    M    15    15    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


59     60  71 


07   .12  .09   .08  .08   .06  .1 


28     17  14 


56    55  54 


08  .10  .10  .07 


.06{  .09 
12 


09  .15  .10   .07  .12 


52    49  51 


.10  .18  .46  .15 


63     73  75 


59    65    66  57 


56    62  45 


3.768 
2252 


2.91 
240 


3.35B 
1212 
65.8 
44.7 


2.96B 
774 

71  .7 
51  .5 


SEE 


REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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SNOWFALL  RND  SNOW  ON  GROUND 


•J  1  M  1  1  U  (N 

FEBRUBRr  1976 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9  10 

11    12    13  14 

15    16    17  1 

B    19   20   21    22   23   24  2 

5   26   27   28   29    30  31 

NORTHERN  VBLLET  01 

FLORENCE 

HUNT5VILLE  HSO  BP 
nUSCLE  SHOBLS  FBB  BP 

SNOHFBLL 
SN  ON  0^ 

SNOHFBLL 
SN  ON  ON 
HTR  EOUI 

SNOUFBLL 
SN  ON  ON 

0 

0 
V 

0 

1 

1 

■      ■  ■ 

BPPBLBCHIBN 
MOUNTAINS  02 

VBLLET  HERO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CN 

0 

T 

T 

1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STflllON  INDEX 


1  1 


STATION  INDEX 


RLOBoriq 

FEBRUARY 


1976 


OBSERVHTION 

TIME 

RND 

TPBLES 

_ 

0. 

cr  ir 

—  o 

(-> 

cr 

(_)  X 

K 

Q_  ^ 

(n  tn 

70 

Q 

C 

70 

c 

5P 

5P 

7fi 

70 

70 

70 

l-l 

8fi 

80 

l-j 

MID 

N  I  0 

1^ 

70 

6P 

6P 

r  H 

L  n 

9fi 

90 

|-j 

9fi 

90 

C  H 

G 

60 

7R 

70 

7P 

7P 

7H 

70 

7fi 

70 

6P 

60 

|-| 

60 

MID 

M  I  D 

C  HJ 

70 

c 

80 

80 

6P 

50 

80 

80 

l-j 

70 

70 

5P 

5P 

l-l 

5P 

5P 

l-l 

50 

50 

l-l 

7R 

70 

70 

H 

70 

70 

5P 

5P 

5P 

5P 

|-| 

70 

70 

70 

l-j 

80 

80 

H 

5P 

5P 

70 

c 

5P 

70 

70 

70 

70 

r 

L 

80 

80 

L  n 

70 

70 

M 

70 

50 

60 

H 

c 

70 

70 

H 

70 

70 

5P 

5P 

80 

80 

70 

70 

n 

5P 

5P 

5P 

H 

70 

70 

H 

70 

70 

H 

5P 

5P 

70 

c 

70 

70 

H 

50 

50 

H 

70 

70 

H 

80 

70 

70 

H 

STflTION 


COUNTY 


OBSERVER 


OBBEVILLE   1  NNW 

ODDISON 

ALBERTO 

OLBERTVILLE  2  SE 
OLEXONDER  CITY 
OLICFVILLE 
ONOOLUSIfl   1  NW 
ONNISTON  FflO  OP 
ORLEY  3  S 
RSHLOND  2  SSE 

ATHENS  2 
ATMORE 

AUBURN  RGRONOMY  FARM 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  RND  DRM 
BRY  MINETTE 
BERTRICE   1  E 
BELLE  MINA  2  N 
BERRY 

BESSEMER  3  SSW 

BILLINGSLEY  1  SE 
BIRMINGHAM  WSO  RP  F 
BOAZ 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT 
BROOKWOOD 
BRUNOIDGE 
CALERR  2  SW 
CAMDEN  3  NW 

CAMP  HILL  2  NW 
CARBON  HILL 
CENTRE  5  SW 
CENTREVILLE  WSMO 
CHATOM  4  N 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

CLAIBORNE 

CLANTON 

CLAYTON 

CODEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLBERT  STEAM  PLANT 

C0LLIN5VILLE 

CORDOVA 

COTTONTON 

CUBA 

DROEVILLE 
OAOEVILLE  2 
DAUPHIN   ISLAND  2 
DAYTON   I  N 

DELTA 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DRM 
DOTHAN 

DOUBLE  SPRINGS 

ELBA 

ELROD 

ENTERPRISE 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRIRHOPE  2  NE 

FALKVILLE   1  E 

FAYETTE 

FLORENCE 

FORT  PRYNE 

FRISCO  CITY 

GRDSDEN  STERM  PLRNT 

GRINESVILLE 

GRRDEN  CITY 

GENEVA 


0008 
0063 
OMO 
0M8 
0160 
0178 
0252 
0272 
0338 
D369 

0395 
0407 
0430 
0440 
0505 
0583 
0616 
0655 
0748 
0757 

0823 
0831 
0957 
1069 
1084 
1099 
1  143 
1  178 
1288 
1301 

1324 
1377 
1512 
1525 
1565 
1620 
1690 
1694 
1725 
1803 

1807 
1819 
1849 
1940 
1974 
2079 
2119 
2124 
2172 
2188 

2235 
2245 
2377 
2386 
2577 
2632 
2675 
2730 
2758 
2813 

2840 
2883 
2971 
3043 
3105 
3154 
3160 
3200 
3255 


HENRY 

WINSTON 

WILCOX 

MRRSHRLL 

TRLLRPOOSR 

PICKENS 

COV INGTON 

CALHOUN 

WINSTON 

CLAY 

LIMESTONE 

ESCAMBIA 

LEE 

AUTAUGA 

TUSCRLOOSR 

BALDWIN 

MONROE 

LIMESTONE 

FAYETTE 

JEFFERSON 

AUTAUGA 

JEFFERSON 

MARSHALL 

CRENSHAW 

ESCAMBIA 

JACKSON 

TUSCALOOSA 

PIKE 

SHELBY 

WILCOX 

TRLLRPOOSR 
WRLKER 
CHEROKEE 
BIBB 

WASH  I NGTON 

TALLADEGA 

MONROE 

CHILTON 

BARBOUR 

MOBILE 

GENEVA 

COLBERT 

DE  KALB 

WALKER 

RUSSELL 

SUMTER 

TALLAPOOSA 

TRLLRPOOSR 

MOBILE 

MRRENGO 

CLAY 

MARENGO 

HOUSTON 

WINSTON 

COFFEE 

TUSCALOOSA 

COFFEE 

BARBOUR 

CONECUH 

BALDWIN 

MORGAN 

FAYETTE 

LAUDERDALE 

DE  KALB 

MONROE 

ETOWAH 

SUMPTER 

CULLMAN 

GENEVA 


31  35 
34  13 

32  14 
34  14 

32  57 

33  07 
31  19 

33  35 

34  04 

33  15 

34  48 

31  01 

32  36 

32  28 

33  29 

30  53 

31  44 

34  42 
33  40 

33  22 

32  39 

33  34 

34  13 
31  35 
31  04 

34  56 
33  16 

31  43 
33  05 

32  02 

32  50 

33  54 

34  06 

32  54 
31  32 

33  17 

31  32 

32  51 
31  53 

30  23 

31  11 

34  44 
34  15 

33  46 

32  09 
32  26 
32  49 
32  50 

30  14 

32  22 

33  26 

32  31 

31  12 

34  10 
31  25 

33  15 
31  19 
31  59 
31  26 

30  33 

34  22 

33  4  1 

34  48 
34  27 

31  26 
34  02 

32  49 
34  01 
31  02 


85  15 
87  1  1 

87  25 

86  10 

85  57 

88  08 

86  30 
85  51 

87  13 

85  50 

86  59 

87  30 

85  30 

86  4  1 

87  20 
87  47 
87  12 

86  53 

87  36 
87  01 

86  42 
86  45 

86  10 
85  15 

87  03 
85  43 
87  17 

85  49 

86  46 

87  20 

85  4  1 
87  32 

85  45 

87  15 

88  15 

86  20 

87  31 

86  38 
85  28 

88  13 

85  56 

87  50 
85  53 

87  1  1 
85  04 

88  23 
85  45 
85  46 
88  04 
87  38 

85  42 
87  50 

85  21 
87  24 

86  04 

87  48 
85  52 
85  06 

85  56 
87  53 

86  53 

87  49 
87  4  1 

85  43 

87  24 

86  00 

88  09 
86  45 
85  51 


465 
795 
175 

1140 
660 
140 
260 
61  1 
500 

1091 

720 
294 
652 
200 
280 
268 
178 
600 
452 
540 

420 
620 
1070 
274 
85 
570 
506 
510 
540 
235 

680 
430 
620 
456 
285 
4  18 
183 
580 
596 
12 

250 
470 
750 
334 
217 
215 
530 
730 
8 

230 

1030 
1  00 
300 
800 
195 
252 
4  1  0 
215 
220 
23 

625 
365 
578 
934 
4  10 
565 
1  30 
500 
1  10 


JOHN  5  RICHBURG 
PROF.   PRLMER  GOOSEY 
SIDNEY  J.  HRRDY.  SR. 
RLA.   COMMUNITY  NETWORK 
HENRY  D.  DENHAM 
ROBERT  FERGUSON 
JAMES  P.  GILLIS 
FED  .  AVIRT ION  RGENCY 
MRS.  DORR  R.  DRVIS 
LOWELL  SMITH 

RADIO  STATION  WJMW 
RADIO  STATION  WATM 
NATIONAL  WEATHER  SERV 
JAMES  B  NEIGHBORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GROVER  W.  WOODWARD 

INRCTIVE  10/15/75 
RUBURN  UNIVERSITY 
VONDLEE  STOUGH 

INRCTIVE  7/31/75 

JOHN  R.  THOMRS 
NRTL  WEATHER  SERVICE 
ROBERT  L.  WHEELES 
R.  E.  HENDERSON 
MRS  .   CLARR  T .  PEAVY 
INACTIVE  10/9/74 
JOE  K  STYRON 
GEORGE  L  HICKS 
PIERCE  A.  GARRETT 
RUBURN  UNIVERSITY 

RUBURN  UNIVERSITY 
MRS  RNNR  MRE  GRRRISON 
DON  R.  WRTSON 
WER  SERV  MET  DBS 
GRRDY  C.  YOUNG 
CITY  WRTER  PLRNT 
TOLLIE  L.  HRSKEW 
MARION  W.  ERSTERLING 
MRS  ELIZRBETH  M  WESTON 
ROYRL  CAVES 

HENRY  F.  KELLEY 

TVA-462 

R  0  HEARD 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 
HUGH  5.  KITE 
REUBEN  P.  HARRIS 
WILL lAM  L  .  BRRTLETT 
RUFUS  P.  PLESS 
DRUPHIN   ISLAND  SEA  LAB 
R  N  HEREFORD 

WILLIAM  H  EVRNS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
M  H  RONEY 
MITCHELL  DRRKE 
ARTHUR  C  BRUNSON 
MRS  HELEN  E  FAIR 

INACTIVE  4/30/75 
EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 
SAM  P  ROBISON 
RUBURN  UNIV  EXP  STR 

JOHN  M  DUNAWRY 
GORMAN  J.  BLACK 
HENRY  G.  RICHARDS 
CARL  PRRKER 
MERRILL  J  BEARD 
GRDSDEN  STERM  PLANT 
MRCK  C.  FIELDS 
MRS  GLADYS  MCKENZIE 
J  R  BELL 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 

1  2 


STRTION  INDEX 


RLRBflMfl 
FEBRUORT 


1976 


INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 
z 

a 

o 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRTION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

a. 
■.> 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

327  1 

07 

BUTLER 

6 

3 1 

38 

86 

44 

285 

7fl 

T      P  MOQnu 
1  .  t  •  riHoUnJ 

3308 

07 

L  HUL 1 HW 

1  3 

3 1 

53 

88 

20 

1  28 

6P 

6P 

H 

HL 1  UN   0 •  LHNU 

3430 

03 

WHL  r\  t  K 

2 

33 

39 

87 

1  2 

300 

6R 

Di  QQQMO   pnurr?  rn 
HLHOHnH    rUHtK  LU« 

35  1  1 

06 

HflLE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

35 1  9 

07 

BUTLER 

5 

3 1 

49 

86 

38 

445 

7A 

7A 

;  H 

WILLIE  P  CRUTCHFIELD 

3573 

02 

MflRSHRLL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

RRDIO  STATION  WGSV 

3578 

02 

M  O  D  C  LJ      1  ) 

nHKoHHLL 

1  2 

34 

22 

86 

17 

605 

C 

1  VH-  /bo 

3620 

03 

W 1 Nb 1  UN 

2 

34 

1  5 

87 

37 

950 

5P 

5P 

2  H 

1  1  M     LI  □  1    K  P  D 

Jin  HHLfvtK 

3645 

03 

nHK 1  UN 

1  3 

34 

06 

87 

59 

4  35 

7  A 

7fl 

Z  H 

tUUIt    L«  rtHrXLt 

3655 

02 

L  DLL  PIHN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

c 

lOMPQ    c     Mr  rOQUY 

JHnto   t    nL  LKHVT 

3748 

06 

h  n  1  1  ki  n  c  c 

LUWNUt  b 

1 

32 

1  1 

86 

36 

1  80 

7  A 

7  A 

H 

UHloT    u  niiLntLL 

378 1 

07 

HENRY 

5 

3  1 

2  1 

85 

20 

370 

7  A 

7  A 

GH 

□  llQllOkl     tIKI  I  vyPDQ  I  TV 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

35 

850 

8A 

8A 

H 

Li  IT     Ur  ntrLliN 

38 1 6 

07 

CRENSHAW 

6 

3 1 

57 

86 

1  9 

594 

7  A 

7  A 

H 

LnHKLtD    K-  rURItK 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  1  75 

7fl 

ARLON  L.  OTTS 

3899 

01 

FRflNKL  IN 

13 

34 

20 

87 

56 

840 

7A 

MARY  N.  AVERY 

4064 

01 

M  n  n  T  c  n  ki 

"HU I bUN 

1 2 

34 

39 

86 

46 

624 

MID 

MID 

M  I  D 

C  HJ 

4  193 

07 

LLHKKt 

1  3 

3  1 

30 

87 

52 

220 

8  A 

C 

Qt  t   IFn    PQPFR  IMP 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7A 

c 

nMKT    LUU  WILntKoUiN 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

1  6 

525 

7A 

7  A 

H 

lOMPQ     Q  PPITQIKJ 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

1  5 

290 

6R 

Qt  QPOMQ  pnurp  rn 

HLHuHrlM    rUMLix  LU* 

4431 

07 

COFFEE 

1 0 

3 1 

1  4 

86 

1  I 

270 

7  A 

rr\CU    n«  MUUU 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

nioo   nniniL  LMiNU'*un 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

3  1 

420 

6A 

Di  opQMO   pnurp  rn 
HLHdHnH    rUHLR  LU« 

46  1  9 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

MRS.  MRRY  K.  LEE 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

4798 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

35 

88 

12 

160 

7R 

7A 

H 

O        D        LllllIOMCnU  IP 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

3 1 

47 

85 

33 

480 

8A 

1  ni-i M   Q     Q p n 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

5  1 

654 

7  A 

Ql  QRQMQ    PnuFR  PH 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

1  6 

173 

7  A 

c 

MQPinKJ    r  T  MQTPMPPY 
nHRlUii    r  ion  nniunciAi 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

1  3 

200 

7A 

7A 

GH 

5140 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

Ql  QRQMQ  pnurp  rn 

5  1  72 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

1  8 

86 

0 1 

I  80 

7R 
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nUUo 1  UN  rLUTU 

5354 

07 

CHOCTAW 

1  3 

31 

56 

88 

27 

350 

7A 

FPWFQT    H  iQKin 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

3 1 

490 

C 

ALFRED  S.  ADAMS 

5439 

06 

MACON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

8A 

JAMES  A  MC  INNI5 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7A 

7A 

H 

5465 

03 

CH  I  L  TON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

5478 

08 

MOB  I LE 

9 

30 

4  1 

88 

1  5 

2  1  1 

M  I  0 

M  I  0 

C   H  J 

WQTl      UFQTHFR  ^FRUIPF 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

05 

86 

52 

462 

7R 
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5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

1  8 

85 

24 
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KIQTI      UFQTMFP  crFRUIPF 

5625 

01 

LAWRENCE 

1  2 

34 

29 

87 

1  7 

660 

C 
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5635 

01 

LAWRENCE 

1  2 

34 

29 

87 

1  8 

645 

6P 

6P 

H 

1  nu(U     M        K  F  1   1  Y 
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5749 

01 

COLBERT 

1  2 

34 

45 

87 

37 

536 

M  I  D 

M  I  0 

H 

FFn       QUTQTinKI  Qr.FWTY 

5867 

01 

MADISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

H.   WAYNE  MC  FARLEN 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

36 

210 

7A 

GARLAND  THOMPSON 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7A 

7A 

H 

1  nKIKJIF    R  MHRRT^ 
LUliiilt.    n-  n*U""lo 

6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 
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8A 

8A 

H 
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07 

DALE 

5 

31 

31 

85 

4  1 
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5P 

5P 

H 
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6226 

02 

JACKSON 

1  2 

34 

42 

86 

20 

635 

C 
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5246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

45 

86 

40 

798 

7A 

PFnPPF    T  pn<^FY 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

7A 

7A 

H 

KjnRMQKl    Q  UQIIP.HN 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 
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5A 
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6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

1  6 
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C 
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5398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

5P 

5P 

H 

PHENIX  CITY  WATER  WORKS 

64  14 

03 

PICKENS 
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13 

88 

15 
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7A 
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07 
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06 
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32 

04 

86 

04 
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6501 

07 
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4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7A 
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GH 
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6508 

03 
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32 

37 

86 

54 
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7R 
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6640 

03 
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1 

32 

29 

86 

29 
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8A 

8A 

H 
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6805 

01 

FRANKL I N 

1  2 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 
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6847 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

23 

87 

59 

271 

7R 

RQ?FnRn  r     mp  rnni 

nrlirunu    L-    nL  LUUL 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

7fl 

JAMES  G  WAGES 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

C 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

6988 

08 

DM L  Un  1  li 

c 

30 

32 

87 

39 

155 

6R 

6R 

H 

JOHN  K  LASSITTER 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

1  4 

670 

7R 

7R 

H 

CHARLES  W.  nCEHEN 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

5R 

6R 

H 

JOHN  T.  BAILEY 

7131 

01 

FRANKL IN 

12 

34 

31 

87 

1 

44 

880 

7R 

7R 

H 

RADIO  STAT  ION  WHHR 

STRTION 


GEORGI ANNA 

GILBERTOWN 

GORGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GUNTTRSVILLE 

GUNTERSVILLE  TVfl 

HALEYVILLE  3  NE 

HAMILTON  3  S 

HANCEVILLE 

HRYNEV  ILLE 
HEADLAND 
HEFL  IN 

HIGHLAND  HOME 
H IGHTOWER 
HODGES 

HUNTSVILLE   WSO  AP 
JACKSON 
JACKSONVILLE 
JASPER  4  N 

JORDAN  DAM 

KINSTON 

LAFAYETTE 

LAY  OAM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON  2  SW 

LOUISVILLE 

MAGELLR 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 

MATHEWS  2  N 

MELVIN 

MIDWAY 

MILSTEAD 

MINTER  3  NW 

MITCHELL  OAM 

MOBILE  WSO  AP 

MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WSO  AP 

MOULTON 

MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAR  AP 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTR 

OPEL  IKA 

OZARK  6  NNW 

PRINT  ROCK  2  N 

PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY   1  NNE 
PERRYV ILLE 
PETERMAN 

PHENIX   CITY   2  NNW 
PICKENSVILLE 
PINE  APPLE 
PINE  LEVEL 
PITTSVIEW 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 
RED  BAY 
REFORM  2  E 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTDRLE 
ROCKFORO  2  NNW 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
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STnilON  INDEX 


ALflBOMfl 

FEBRUARY  1976 


STRTION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  RND 
TRBLES 


OBSERVER 


SflINT  BERNARD 
SAND  MT  5UBSTA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBORO 
SELMA 
SUTT'  E 

SYLACAUCA  4  NE 
TALLADEGA 
THOMASVILLE 
THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD 

VERNON 

WRDLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  6  W 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHATLEY 

WINFIELD  2  SW 


7157 
7207 
7282 
7304 
7368 
7963 
7999 
8024 
8178 
8209 

8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 

8637 
8648 
8670 
8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


CULLMAN 

DE  KALB 

JEFFERSON 

JACKSON 

DALLAS 

PERRY 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 

PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


34  12 

34  17 

33  43 

34  4  1 
32  25 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


86  47 

85  58 

86  58 

86  03 

87  00 
87  1  1 
86  12 

86  06 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 

87  12 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 
85  13 
87  43 
87  50 


802 
1  195 
304 
615 
147 
145 
490 
565 
405 
680 

288 
750 
580 
170 
152 
460 
265 
1040 
190 
640 

205 
850 
630 
1  10 
458 
500 
190 
170 
468 


6P 
MID 
7A 
7A 

7A 
7fi 


5P 


5P 


MID 
6P 
7A 
7A 
7A 
7A 
6P 
6P 
7A 
6P 

6A 

6A 
MID 
7A 
7A 
7A 
7A 
7A 
7A 

7A 
7A 
7A 
6A 
5P 
7A 
7A 
7A 
7A 


ST.  BERNARD  COLLEGE 
SAND  MTN  SUBSTATION 
MIRRM  W  PRIDMORE 
RADIO  STRTION  WCRI 
ROBERT  J.  CHANDLER 
J.   F.   SUTTLE.  JR. 
CITY  WATER  PLANT 
C.   D.  WEAVER 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 

ALABAMA  POWER  CO. 
TVA-506 

THOMAS  J.  DILLARD 
FED.   AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JERRY  COPE 
JEPTHA  S.  BRANYON 
C  4  H  LUMBER  COMPANY 
WILLIAM  8.  WHEELER 
ALABAMA  POWER  CO. 

MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
GILBERT  C  YARBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 

INACTIVE  5/31/75 
MRS  ELIZA  J.  BEAROEN 
FLOYD  BUTLER 
MRS  VALMR  G  COLEMAN 
ROBERT  A.   MOORE.  JR. 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAUA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Buildlnn,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA'  for  this  State. 

DIMENSIONAL  DUITS-     Unless  otherwise  Indicated,    dimensional  units  used  In  this  bulletin  are;     Temperature  In     F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

saving  time  SKiw  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  cn  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 

For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Dally  Temperature  table, 
•Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  -he  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Mln  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  Is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19*1-1'70. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  mtles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

SeadlJni  Dothan  sandy  loam.   bare.     Slope  unknown.     Palmer  dial  type  soli  thermometers. 

pt?tsJiew  I   Izagora  fine  sand;  loam.   bare.     Slope  unknown.     Palmer  max  and  min  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  tines  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  Will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Sol 1  Tempera  lures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month . 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R',     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHAlTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TKNNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  arc  described  in   the  CLIMATOLOG ICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  inforniation  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     SS.lo  a  year  for  each  section  including  annual  summary:  $5.55  additional  for  foreign  mailing;   40<?  single  copy;  30C  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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C» 

29 

1  7 

1  93 

0 

0 

1 

0 

12.18 

4.03 

31 

.0 

0 

1 1 

7 

3 

CHBTOH  4  N 

71.0 

48  .91 

60 

on 

6  1 

5 

32 

1  7 

1 6  1 

0 

0 

1 

0 

8.40 

2  .SO 

30 

.0 

0 

8 

5 

3 

CLBTTON 

73.9 

51  .0 

62 

5 

84 

5 

34 

19 

110 

0 

0 

0 

0 

6.25 

.36 

2.08 

15 

.0 

0 

8 

4 

2 

EUFnULfl  HILDL  IFE  REF 

73.311 

46.9 

60 

in 

2.8 

85 

6 

^0 

18 

159 

0 

0 

2 

0 

7.54 

1  .82 

1  .97 

31 

.0 

0 

10 

6 

2 

EVERGREEN 

74.3 

46  .5 

61 

4 

4  .4 

85 

6 

32 

18* 

152 

0 

0 

2 

0 

5  .64 

-   1  .25 

2  .50 

27 

.0 

0 

1  1 

3 

1 

FRISCO  CITY 

73.0 

49.4 

6  1 

2 

64 

6 

32 

17 

151 

0 

0 

1 

0 

6  .44 

.21 

2  .22 

27 

.0 

0 

9 

3 

2 

GENEVA 

5-48 

.38 

2  .95 

27 

.0 

0 

8 

2 

1 

GILBERTOHN 

73.7 

49.2 

61 

5 

86 

5 

30 

17 

154 

0 

0 

3 

0 

13.13 

5.62 

30 

.0 

0 

12 

7 

4 

GREENV ILLE 

HERDLRNO 

73.0 

50.3 

61 

7 

84 

7 

34 

17 

136 

0 

0 

0 

0 

3.61 

.87 

27 

.0 

0 

7 

3 

0 

MICHLRNO  HOME 

73.1 

46. 4M 

59 

en 

2.6 

84 

6« 

30 

17 

185 

0 

0 

1 

0 

9.35 

2  .47 

2  .  16 

31 

.0 

0 

I  1 

6 

OZRRK  6  NNM 

73.3 

51.2 

62 

3 

3.6 

83 

5 

34 

17 

1 19 

0 

0 

0 

0 

7.23 

1  .34 

2.20 

31 

.0 

0 

10 

4 

3 

PMENU  CITT  2  NNH 

PITTSVIEH 

72.7 

45.4 

59 

1 

84 

6' 

26 

18 

205 

0 

0 

5 

0 

5.47 

1  .37 

31 

.0 

0 

9 

4 

1 

THOMHSVILLE 

72  .7M 

47.1 

59 

9H 

3.4 

85 

6- 

30 

17 

182 

0 

0 

2 

0 

15.35 

8  .20 

4  .97 

31 

.0 

0 

1  1 

6 

TROT 

71  .3n 

49  .8n 

60 

6n 

3.0 

83 

4 

30 

17 

156 

0 

0 

I 

0 

6.62 

.44 

2.02 

27 

.0 

0 

9 

4 

3 

HMHTLET 

76  •  1 M 

46  . 7 

6 1 

4M 

88 

2 

29 

1  7 

1  59 

0 

0 

1 

0 

16  .90 

10.43 

.0 

0 

0  I  V  I S ION 

61 

1 

3.4 

7.95 

1  .56 

.0 

GULF  08 

BRr  niNETTE 

73. S 

51  .9 

62 

7 

2.9 

82 

29« 

35 

17 

1  IS 

0 

0 

0 

0 

7.23 

-  .06 

1  .77 

31 

.0 

0 

12 

5 

2 

CODEN 

27 

ORUPHIN   ISLRND  2 

69.7 

59.8 

64 

.8 

77 

21* 

47 

17 

59 

0 

0 

0 

0 

4  .97 

1  .60 

.0 

0 

7 

3 

3 

FRIRHOPE  2  NE 

73.2 

54  .8 

64 

.0 

4  . 1 

81 

5 

35 

17 

89 

0 

0 

0 

0 

9.95 

3.43 

4  .90 

26 

.0 

0 

10 

4 

2 

MOBILE  HSO  RP 

73. S 

54  .4 

64 

.0 

4  .5 

81 

29> 

37 

17 

100 

0 

0 

0 

0 

9.60 

2.53 

2.77 

27 

.0 

0 

9 

S 

3 

HOBERTDHLE 

73.2 

52.9 

63 

.  1 

3.7 

61 

30« 

34 

17 

1  17 

0 

0 

0 

0 

10.02 

3.24 

5.60 

27 

•  0 

0 

9 

4 

2 

DIVISION 

63 

.7 

4.0 

8.35 

1  .59 

.0 

SEE  REFERtNCE  NOTES  FOLLOHIMC  STnllON  INDEI 


3 


DRILY  PRECIPITnilON 


STflT ION 


03 


nefiTMCRfl  VRLLCY 


ATHENS  2 
BELLE  niPlA  3  N 
FflLUVItLE   1  E 
FLOREHCE 
HODGES 

huntsville  USO  AP 
HJULTBH  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  I 
ntU  mRKET  2 
RED  BAY 

BUSSELLVILLE  3 


ALBERTVILLE  2  SE 
BIOnjNGHAn  WSO  AP 
SOAZ 

COLL insviLLE 
FORT  PAYME 

GAODEN  CITY 

GUNTEBSVILLE 

LEEDS 

HAGELLA 

OMEOMTA 

PALrCRDALE  3  M 
SAINT  BERriABD 
SAND  m  SUBSTA  AU 
SAVCE 

SCOTT^BOflS 


UPPER  PLAINS 

ALICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUQAVILLE   3  N 
BANiiHEAO  LOCK  AND  DAH 
BILL INGSLEY  1  SE 

BROO^UOOD 
CARBON  HILL 
CEfiTREviLLE  usno 
CL ANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
CLROO 
FAYETTE 
GORGAS 

MALEYVILLE  3  NE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  •*  N 
LAY  DAM 
niTCHCLL  DAM 
PICRENSVILLE 

PLANTESSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 

REFORM  2  E 

THOHSBY  EJtf»  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

kCST  BLOC  TON 
UINFIELO  2  SU 


EASTERN  VALLEY  I 

ANNISTON  FAA  AP 
CALERA  2  SM 
CCNTSC  5  5H 
CHILDERSBURG  ifTU  PlAI 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 

LEESBURG 

njNTEvALLO 

PELL    CITY   1  NNC 

SYLACAUGA  ^  NE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITT 
ASHLAND  2  SSE 
CArP  HILL   2  NU 
DADEVILLE 
DEL  TA 

HEFL  IN 
HIGHTOVCR 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 

OPCLIKA 

ROCKFOfiO  2  NNU 

bock  mills 
tmurlom  dam 

UROLEY 
iCTurWA 


PRAIRIE 


06 


CIMA 

DAYTON  I  N 

OCMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 


14.50 

IS.  SO 

10.00 
14. &0 
6. 80 

0.  24 

13.53 


20.60 
0.3' 

11.4 

16.5 


DAY  OF  MONTH 


4    5    6     7    8    9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.01  1.1 
1  - 

.00  1  . 


.23     .03  1.05 


.21      .05  .24 


.55  2. 

.57  1. 
.  10  2.1 


1  -05 
1  .03 
5.00 


2.01 
2.20 


l.OS 
T  1 .73 
.02  1.03 


.03     .20  .56 


.00  .02  2. 
.10  .64  2., 
.01  2. 17 


.04     .03  2.1 


2.00 
.62  2.' 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

4 


PniLY  PRECTPrTRTTnM 


STflT  ION 


MftVfteviLLE 

maion  JUNCTION  j  ne 

niNTEB  3  HU 
MOnTOO^CBV  USO 
PEBBrviLLC 
*>IN£  lEVC* 

5UTTLE 

UftOOIOR  IQCK  AND  0AM 


COASTAL  PLAin 


cr 
I— 
o 


M.93 


DRY  OF  MONTH 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19 


20 


21 


22 


23 


■63     .55  .03 


.3^     .00  1.52 


l.«     .21  1.02 


25 


26 


27 


28  29 


30 


31 


.  74 

4.30 
2.57 
1.25 
3.60 

i.ei 


AiaCRTA 

AtlOALUSIA    1  Nu 

ATtqae 

BQAHTLCT 

eaEuTOM  3  si£ 

bSUNDIOOC 
CAIVEN  3  NM 
CHATOn  4  H 
CLAIBOarte 

CLAYTOfi 

COrrCE  SPRINGS  2  NW 

COTTON TON 

ELBA 

EUFAULA  WILOLIfE  REf 

EVCRGREEN 

rQISCO  CITY 

GENEVA 

QE ORG I ANN A 

GILfiCRTOm 

GREENVILLE 
HE AOL  AND 
MIGMLAND  HOI 
JACKSON 
MNSION 

LOUXSVKLC 

NEuren 

OZABK  6  NNM 

PMENIX  CITV  2  NNU 

PINE  APPLE 
PITTSVIEU 
RIVER  FALLS 
TmO^SvillE 


5.46 

15.33 
6.  12 


3.60 
6.40 
12.  16 
0.40 


9.35 
0.02 
6.04 

6.67 
15.75 
5.70 


■50    .93  i.eo 


2.65 

.24  1.56 

.02  2.00 


GULF 

6Ar  MINETTE 
COOEN 

oauphin  island 
FfllRMOPE  2  NE 
■WILE  USO  AP 


7.23 

4.97 
0.05 
fl.60 

10.02 


■63     .60  1.76 

-  1 1  1 . 60 
-72  4.60  2.01 
.00  2.52  2.77 

-53     .13  5.60 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STftTION  INOfX 

5 


DniLY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

a: 

NORTHERN  VULLET  01 

ATHENS  2 

MRX 

74 
41 

76 
53 

79 
58 

78 
57 

83 
58 

60 
29 

59 
41 

52 
42 

49 

29 

60 
33 

68 
49 

63 
35 

4S 

3S 

57 
39 

54 
46 

47 

23 

52 
29 

6B 
47 

70 
S3 

77 
47 

66 
41 

62 
32 

67 
38 

69 
SO 

73 
56 

69 
33 

67 
39 

79 
55 

74 
46 

42.6 

BELLE  nlNfl  2  N 

MHX 

7S 
43 

77 
46 

80 
52 

77 
56 

84 
46 

66 
40 

58 
35 

61 
35 

54 
44 

50 
31 

61 
33 

70 
38 

63 
37 

42 

38 

59 
40 

56 
47 

55 
29 

53 
29 

68 
36 

71 
52 

76 
51 

65 
42 

64 

35 

69 
38 

71 
49 

7b 
55 

70 
56 

65 
38 

70 
44 

79 
62 

74 

SO 

42.9 

FBLKVILLE   1  E 

MRX 

74 
46 

76 
51 

80 
60 

77 
59 

83 
60 

64 
42 

36 

37 

45 

30 

31 

38 

39 

36 

39 

47 

26 

29 

45 

52 

50 

41 

33 

35 

51 

57 

56 

34 

39 

62 

SO 

43.7 

FLORENCE 

MRX 

77 
S4 

78 
SB 

81 
63 

83 
59 

77 
53 

60 
39 

63 
35 

SB 
43 

SO 
45 

65 

32 

72 
41 

65 
S2 

64 

36 

62 
49 

SB 
46 

54 
49 

SB 
28 

69 
41 

70 
53 

80 
60 

76 
48 

66 
40 

71 
39 

69 
48 

78 
51 

73 
53 

69 
S2 

70 
40 

81 
57 

77 
62 

63 
47 

47  .5 

HUNTSVILLE  HSO  HP 

MRX 

74 
47 

78 
53 

75 
58 

81 
56 

69 
54 

56 
40 

59 
35 

54 
45 

52 
38 

60 
31 

68 
40 

63 
SO 

63 
38 

58 
39 

54 
44 

55 
34 

52 
29 

67 
32 

69 
49 

77 
59 

65 
48 

63 
44 

66 

35 

69 
46 

72 
53 

70 
56 

65 
49 

70 
40 

76 
61 

72 
57 

58 
39 

65 . 5 
45. 1 

nOULTON  2 

MAX 
MIN 

77 
52 

80 
56 

77 
52 

83 
60 

75 
55 

58 
41 

60 
36 

56 
44 

SO 
45 

63 
30 

70 
37 

64 

52 

65 
37 

61 
38 

60 
39 

SS 
39 

57 
26 

69 
37 

70 
51 

79 
60 

75 
49 

65 
41 

71 
36 

70 
48 

75 
53 

68 
59 

65 
53 

70 
36 

70 
60 

75 
59 

60 
47 

46.1 

MUSCLE  SMOSLS  FOB  BP 

MAX 
MIN 

76 
52 

79 
55 

79 
61 

82 
59 

69 
50 

58 
39 

60 
38 

52 
46 

50 
36 

64 

32 

70 
39 

63 
52 

S6 
37 

60 
40 

SS 
45 

SS 
35 

57 
28 

69 
37 

71 
53 

61 
61 

65 
46 

63 
43 

68 
36 

67 
45 

75 
SO 

63 
55 

71 
46 

67 
38 

78 
59 

78 
S3 

59 
42 

45.4 

NEH  tlHRKET  2 

MAX 

RED  BBr 

MBX 

76 
50 

78 
5S 

77 
61 

83 
60 

79 

41 

65 
36 

59 
44 

49 
44 

60 
32 

74 

39 

69 
51 

63 
36 

64 

38 

61 
44 

SS 
39 

59 
27 

69 
35 

71 
54 

81 
59 

77 
58 

74 
40 

74 
43 

70 
48 

76 
50 

74 

59 

71 
51 

76 
41 

80 

78 
62 

62 
47 

70.3 
46.3 

RUSSELLVILLE  2 

.          >  ■ 

MBX 

74 

39 

76 
47 

76 
58 

77 
59 

82 
59 

65 
40 

57 
34 

63 
36 

51 
44 

49 

29 

63 
30 

71 
36 

65 
35 

45 

36 

60 
39 

55 
47 

53 
25 

57 
26 

66 

37 

70 
52 

69 
46 

66 
41 

65 
33 

71 
33 

67 
47 

75 
54 

65 
55 

65 
34 

72 
34 

80 
63 

74 
49 

4?. 8 

BPPRLBCHIRN 
MOUNTAINS  02 

BLBERTVILLE  2  SE 

MAX 

75 
49 

79 
53 

72 
56 

80 
56 

76 
58 

65 
45 

56 
38 

54 
43 

54 
43 

60 
32 

69 
39 

67 
51 

54 
42 

59 
36 

57 
45 

57 
38 

65 
29 

66 
35 

69 
46 

71 
58 

69 
50 

65 
42 

70 
34 

70 
54 

68 

56 

65 
SS 

65 
55 

73 
39 

7S 
60 

67 
S7 

S8 
49 

46.5 

BIRMINGMBM  HSO  BP 

MAX 

78 
43 

83 
49 

75 
S6 

84 

57 

81 

59 

60 
47 

64 
44 

62 
46 

57 
48 

65 
36 

73 
41 

69 
59 

65 
44 

61 
42 

63 
52 

64 
40 

57 
36 

67 
36 

71 
54 

78 
62 

68 
50 

64 
46 

70 
36 

71 
51 

70 
58 

69 
6C 

69 
44 

74 

40 

81 
63 

69 
59 

60 
40 

48.3 

GUNTERSVILLE 

MAX 

74 
42 

81 

52 

79 
53 

82 
56 

79 
60 

63 
50 

61 
42 

61 
45 

53 
45 

61 
34 

69 
38 

69 
82 

63 
41 

60 
39 

59 
46 

SB 
40 

54 

33 

67 
33 

65 
45 

64 
40 

75 
42 

70 
41 

69 
37 

70 
46 

72 
53 

72 
56 

66 
55 

71 
38 

76 
62 

72 
60 

61 
48 

45.9 

ONEONTfl 

MAX 
MIN 

75 
38 

77 
38 

81 
47 

75 
51 

83 
52 

78 
41 

52 
40 

60 
42 

57 
45 

50 
31 

62 
30 

70 
35 

62 
46 

50 
38 

61 
40 

60 
48 

57 
29 

54 

29 

62 
32 

71 
45 

75 
51 

68 
44 

63 
33 

70 
36 

71 
54 

68 
56 

72 
55 

62 
35 

74 

36 

80 
62 

70 
67 

42. S 

SB  I  NT  BERNBRO 

MAX 
MIN 

SRND  MT  SUBSTB  BU 

MAX 
MIN 

50 
46 

73 
47 

78 
56 

72 
54 

81 
58 

76 
45 

55 
37 

59 
41 

53 
41 

51 
29 

59 
31 

67 
41 

61 
35 

40 

35 

58 
38 

54 
42 

44 

27 

49 

29 

62 
40 

66 
48 

72 
51 

63 
41 

60 
34 

65 
44 

62 
SO 

68 
54 

69 
S3 

70 
33 

69 
33 

79 
59 

68 
SS 

63.4 
42.8 

SCOTTSBORO 

MAX 

75 
42 

42 

49 

50 

53 

44 

37 

37 

43 

31 

33 

40 

44 

3B 

40 

46 

58 
28 

29 

35 

53 

72 
52 

67 
41 

34 

69 
41 

52 

72 
52 

72 
56 

7 1 
35 

72 
35 

80 
62 

54 

67.5 
42.8 

VflLLEr  HEAD 

MBX 
M 1  N 

74 

36 

75 
39 

79 
41 

75 
51 

82 
60 

74 
47 

55 
30 

60 
32 

54 

39 

55 
29 

61 
30 

70 
35 

59 
45 

SO 
32 

59 
36 

55 
45 

54 

25 

51 
26 

67 
32 

70 
44 

70 
S3 

6S 
42 

63 
29 

68 
34 

70 
44 

71 
SO 

72 
SS 

65 
31 

72 
42 

79 
60 

70 
S7 

65.9 
40.4 

UPPER  PLAINS  03 

RLICEVILLE 

MRX 

78 
49 

80 
4S 

80 
49 

80 
61 

84 

60 

70 
50 

51 
41 

60 
40 

54 
34 

51 
35 

73 
41 

72 
42 

71 
41 

S3 
41 

60 
42 

60 
40 

59 
31 

56 
33 

71 
40 

72 
S3 

82 
43 

70 
46 

69 
38 

74 
42 

70 
43 

73 
59 

65 
53 

71 
40 

74 
46 

80 
63 

65 
51 

45  .  1 

BANKHEAD  LOCK  RNO  0AM 

MRX 

CENTREVILLE  HSMO 

MRX 

76 
43 

79 
43 

81 
50 

76 
58 

84 
54 

82 
52 

55 
43 

64 
43 

67 
45 

56 
39 

66 
38 

74 

36 

71 
51 

54 
41 

56 
40 

63 
39 

SB 
34 

59 
34 

68 

37 

72 
47 

81 
49 

70 
48 

66 

35 

72 
37 

70 
45 

72 
58 

68 

SS 

72 
45 

75 
45 

79 
63 

64 

57 

69  -  4 
45.3 

CLANTON 

MRX 

77 
38 

78 
41 

82 
46 

78 
50 

83 
S6 

82 
52 

57 
40 

65 
42 

69 
SO 

57 
37 

66 
37 

73 
44 

71 
52 

58 
40 

55 
41 

65 
49 

62 
32 

58 
32 

69 
38 

73 
51 

79 
55 

70 
45 

68 
36 

73 
38 

72 

4? 

70 
S3 

71 
SS 

73 
40 

75 
46 

80 
61 

64 

57 

45. 0 

DOUBLE  SPRINGS 

MRX 

74 
45 

78 
46 

78 
54 

76 
56 

83 
S7 

64 
42 

56 
35 

63 
35 

50 
35 

60 
30 

65 
36 

72 
35 

64 

37 

45 

37 

61 
41 

55 
47 

54 

26 

57 
28 

69 
38 

70 
49 

77 
46 

69 
41 

67 
37 

71 
40 

69 
46 

75 
55 

65 
52 

67 
37 

74 
54 

79 
61 

68 
SO 

66 . 9 
42.8 

FAYETTE 

MRX 

72 
41 

75 
41 

74 
48 

73 
SO 

79 
60 

64 
46 

64 

39 

60 
39 

SS 
47 

48 

35 

66 
36 

65 
39 

65 
42 

46 
40 

59 
41 

60 
48 

SB 
30 

55 
30 

66 
31 

62 
51 

77 
49 

66 
45 

64 

36 

64 
34 

65 
36 

72 
SB 

62 
S3 

72 

79 
63 

66 
SI 

43.4 

HALETVILLE   3  NE 

MRX 

75 
42 

77 
42 

77 
51 

81 
54 

74 
49 

57 
31 

59 
29 

56 
35 

48 

36 

62 
24 

70 
35 

66 
44 

64 

29 

59 
29 

SB 
37 

SS 
30 

56 
19 

63 
30 

69 
40 

78 
51 

73 
40 

64 

3S 

69 
32 

69 
38 

75 
40 

70 
SO 

65 
45 

73 
32 

79 
52 

70 
51 

60 
40 

66  .8 
38.5 

HAMILTON  3  S 

MRX 

75 
36 

78 
42 

78 
45 

76 
52 

83 
56 

65 
42 

60 
35 

64 

35 

S3 
45 

SO 
33 

64 

33 

74 

33 

68 
37 

47 

37 

61 
38 

57 
47 

55 
25 

59 
25 

70 
29 

73 
'8 

6! 
45 

6B 
40 

68 
34 

72 
34 

69 
38 

77 
52 

65 
S3 

68 

33 

75 
33 

81 
61 

71 
48 

67  .9 
40.1 

JASPER  *  N 

MBX 
M  I N 

76 
37 

79 
39 

82 
43 

76 
50 

83 
52 

70 
43 

55 
36 

62 
42 

58 
46 

50 
31 

64 

31 

73 
35 

63 
40 

55 
39 

63 
41 

SB 
SO 

57 
27 

59 
28 

71 
31 

73 
46 

78 
48 

70 
44 

66 
34 

73 
34 

71 
37 

75 
55 

65 
S3 

69 
35 

74 

37 

83 
63 

70 
52 

68 . 4 
41  .3 

PRBTTVILLE 

MRX 
MIN 

THORSBT  EXP  STATION 

MBX 
MIN 

74 
43 

70 
S3 

76 
58 

84 

52 

82 
S2 

72 
52 

63 
42 

68 
46 

66 
47 

65 
39 

72 
38 

70 
53 

68 
42 

56 
39 

SS 
47 

65 
44 

SB 
31 

67 
34 

72 
44 

79 
SB 

73 
54 

67 
47 

72 
38 

70 
41 

69 
54 

68 

S6 

72 
bS 

72 
44 

79 
59 

73 
57 

62 
52 

69  .6 
47. S 

TUSCALOOSA  FAR  AP 

MRX 
MIN 

82 
48 

77 
57 

82 
65 

83 
60 

79 
58 

60 
49 

64 
46 

65 
50 

52 
45 

65 
43 

75 
43 

70 
60 

65 
46 

62 
45 

S9 
SI 

62 
36 

60 
34 

71 
35 

73 
S2 

82 
62 

70 
SI 

69 
43 

73 
41 

72 
41 

73 
S7 

64 

60 

71 
48 

7S 
40 

80 

65 

67 
58 

60 
42 

69.7 
49.4 

TUSCALOOSR  OLIVER  OHM 

MRX 
MIN 

77 
43 

79 
44 

79 
49 

79 
SS 

82 
55 

89 
51 

55 
44 

64 

43 

64 
48 

54 

39 

65 
37 

74 

38 

71 
SI 

52 
42 

60 
42 

60 
45 

59 
35 

59 
34 

69 
35 

72 
50 

SI 
SI 

70 
49 

69 
41 

72 
42 

73 
43 

74 

61 

6S 
56 

70 
41 

76 
41 

80 
63 

68 
54 

69.7 
45.9 

VERNON 

MRX 

niN 

SEE 
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FOLLOHING  ! 
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DAILY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

o 

<r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

I  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  6 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

m 

EASTERN  VRLLET  04 

RNNISTON  Ffln  flP 

79 

84 

74 

85 

8 1 

60 

62 

61 

58 

64 

59 

58 

61 

56 

70 

niN 

44 

45 

50 

56 

58 

48 

42 

42 

47 

34 

36 

SS 

42 

*' 

49 

38 

35 

32 

44 

62 

48 

40 

36 

46 

56 

56 

51 

42 

60 

59 

44 

46.4 

CniERR  2  SH 

MAX 

77 

82 

79 

84 

82 

67 

68 

66 

61 

66 

70 

63 

64 

62 

60 

70 

MIN 

39 

47 

58 

50 

63 

52 

41 

43 

41 

32 

56 

45 

39 

*' 

30 

" 

48 

60 

53 

46 

34 

40 

58 

59 

60 

41 

63 

SB 

54 

47.6 

CENTRE  S  SM 

nnx 

76 

75 

78 

72 

63 

79 

SS 

6 1 

54 

53 

6 1 

68 

59 

52 

58 

SB 

60 

53 

70 

70 

66  7 

niN 

39 

41 

47 

50 

46 

51 

41 

42 

44 

33 

34 

44 

49 

39 

*' 

45 

32 

30 

39 

S3 

56 

43 

32 

36 

37 

52 

56 

39 

47 

62 

SB 

43.9 

CHILOERSBURG  HTR  PLANT 

nnx 

79 

83 

81 

65 

62 

60 

63 

64 

62 

65 

74 

7 1 

69 

57 

56 

61 

56 

69 

74 

79 

78 

69 

72 

72 

76 

83 

79 

62 

71-5 

niN 

36 

43 

53 

49 

63 

52 

41 

42 

47 

34 

34 

53 

48 

*' 

49 

35 

42 

51 

55 

42 

33 

41 

58 

55 

56 

39 

54 

60 

S3 

46.3 

GAOSOEN  STEflri  PlRNT 

nnx 

76 

75 

80 

72 

62 

75 

56 

63 

54 

52 

63 

73 

58 

51 

60 

56 

S9 

S3 

67 

^1 

70 

68 

79 

81 

69 

67  2 

rtiN 

41 

44 

44 

50 

51 

SI 

41 

41 

44 

35 

36 

37 

48 

40 

40 

46 

32 

32 

33 

44 

SB 

4S 

34 

36 

40 

52 

55 

39 

39 

60 

S7 

43.4 

PELL  CITY   1  NNE 

MRX 

76 

76 

81 

70 

84 

80 

54 

62 

68 

53 

63 

72 

63 

55 

58 

58 

60 

56 

68 

73 

76 

69 

64 

70 

72 

72 

72 

71 

75 

81 

67 

68.4 

niN 

36 

39 

42 

48 

48 

51 

38 

39 

44 

34 

32 

32 

51 

39 

40 

47 

32 

29 

29 

39 

54 

43 

31 

31 

35 

54 

54 

36 

37 

59 

57 

41  .3 

SYinCPUGO  4  NE 

MRX 

78 

82 

75 

84 

68 

64 

60 

62 

73 

69 

66 

59 

57 

64 

56 

69 

74 

78 

72 

66 

71 

73 

81 

74 

73 

76 

83 

76 

63 

70.6 

niN 

39 

42 

52 

47 

46 

37 

35 

40 

47 

35 

34 

58 

40 

40 

40 

44 

32 

31 

43 

60 

57 

41 

31 

44 

56 

SS 

56 

38 

54 

58 

S3 

44  .7 

TflLLflOECO 

nnx 

76 

83 

73 

84 

78 

68 

59 

62 

62 

70 

74 

71 

63 

54 

54 

59 

54 

68 

75 

69 

68 

65 

73 

72 

73 

72 

75 

76 

61 

79 

69 

69-6 

niN 

49 

40 

S3 

54 

54 

43 

42 

40 

45 

47 

34 

53 

30 

32 

39 

35 

42 

40 

40 

39 

40 

39 

S3 

51 

54 

49 

35 

59 

49 

43.6 

PIEDMONT  PLflTEflU  05 

RLE  XRNDER  C I T  T 

USX 

77 

76 

82 

75 

82 

82 

56 

65 

67 

60 

62 

70 

69 

67 

56 

65 

65 

57 

^1 

69 

72 

75 

80 

66 

70  0 

MIN 

40 

42 

47 

50 

56 

54 

40 

43 

48 

37 

35 

44 

54 

40 

40 

46 

32 

30 

37 

45 

56 

43 

33 

36 

41 

SS 

54 

40 

46 

48 

57 

44.2 

PSHLf^NO  2  SSE 

MfiX 

7S 

79 

73 

80 

78 

56 

62 

66 

60 

62 

64 

59 

56 

64 

60 

52 

66 

^1 

65 

62 

68 

70 

67 

72 

72 

78 

64 

65 

67 .2 

niN 

44 

48 

49 

50 

51 

39 

41 

45 

36 

36 

39 

52 

38 

40 

48 

30 

29 

46 

53 

44 

35 

37 

43 

54 

53 

43 

52 

59 

56 

34 

43.9 

CRIP  HiLL  2  NH 

MHX 

78 

81 

82 

80 

59 

65 

72 

62 

65 

69 

65 

55 

65 

64 

57 

67 

80 

70 

62 

70 

72 

69 

67 

72 

80 

67 

70  0 

MIN 

39 

41 

42 

52 

SS 

57 

40 

41 

47 

35 

35 

36 

54 

40 

40 

49 

28 

30 

30 

40 

57 

40 

30 

32 

45 

54 

54 

40 

42 

52 

62 

43.2 

hefl  in 

MAX 

75 

77 

81 

75 

83 

70 

59 

64 

60 

57 

64 

68 

55 

59 

59 

59 

54 

68 

72 

70 

69 

66 

70 

^1 

70 

72 

70 

76 

80 

67 

68  2 

MIN 

37 

39 

41 

46 

47 

50 

36 

37 

42 

31 

31 

33 

49 

38 

40 

46 

29 

27 

31 

40 

SO 

38 

29 

33 

36 

52 

47 

34 

40 

59 

57 

40.2 

L  AFflYE  T  TE 

MfiX 

80 

82 

79 

85 

82 

64 

67 

68 

69 

75 

68 

67 

57 

55 

66 

SB 

70 

80 

65 

72 

70 

75 

67 

61 

68 

71  5 

MIN 

49 

47 

59 

54 

58 

53 

40 

44 

50 

36 

37 

53 

50 

39 

28 

40 

54 

S3 

43 

37 

39 

54 

55 

54 

43 

57 

59 

42 

46.8 

nflRTIN  0AM 

MBX 

75 

78 

75 

8 1 

80 

56 

SO 

70 

64 

52 

7 1 

66 

62 

SO 

62 

63 

55 

67 

70 

78 

78 

60 

66 

^1 

69 

70 

69 

73 

7B 

64 

62 

68 .0 

MIN 

40 

50 

50 

55 

56 

45 

48 

55 

43 

36 

49 

50 

42 

40 

48 

35 

31 

40 

48 

57 

49 

34 

39 

54 

51 

S2 

49 

56 

60 

58 

36 

47.0 

OPELIKfl 

MfiX 

78 

78 

83 

74 

84 

83 

63 

67 

71 

65 

67 

72 

71 

67 

50 

62 

67 

58 

68 

74 

80 

72 

63 

70 

72 

70 

73 

67 

75 

81 

69 

70.8 

MIN 

44 

41 

41 

SO 

SO 

54 

41 

42 

41 

40 

35 

35 

49 

39 

38 

48 

27 

28 

30 

36 

54 

44 

33 

30 

39 

52 

44 

47 

52 

57 

55 

42.5 

ROCKFORO  2  NNU 

MfiX 

77 

78 

81 

75 

84 

81 

67 

67 

70 

56 

65 

73 

69 

63 

58 

63 

63 

58 

68 

73 

78 

71 

68 

71 

71 

70 

72 

73 

75 

80 

65 

70.4 

MIN 

43 

44 

50 

50 

57 

SO 

40 

40 

50 

33 

39 

50 

51 

39 

39 

SO 

26 

29 

4  1 

49 

56 

43 

35 

41 

49 

55 

54 

45 

52 

60 

55 

45.7 

ROCK  MILLS 

MBX 

83 

65 

66 

60 

65 

65 

58 

70 

74 

75 

70 

66 

70 

72 

71 

75 

75 

75 

80 

68 

UN 

19 

*' 

49 

28 

29 

36 

47 

54 

39 

32 

32 

34 

52 

52 

39 

52 

58 

SB 

PRO  IB  I F  nR 

Ofi  T  On  I  N 

67 

78 

52 

55 

67 

62 

69 

^1 

75 

82 

70 

65 

^1 

64 

80 

81 

61 

71  1 

MIN 

39 

43 

55 

57 

62 

52 

4S 

45 

SO 

39 

37 

52 

50 

40 

42 

51 

32 

35 

41 

55 

53 

46 

36 

42 

57 

58 

56 

44 

58 

58 

54 

47.9 

UtHUrUL  la  LUt-K   HNU  UHn 

72 

78 

54 

SI 

66 

60 

58 

82 

6B 

66 

^1 

72 

70 

70 

82 

65 

69  9 

MIN 

45 

45 

SO 

59 

61 

53 

47 

46 

50 

42 

33 

39 

S3 

*' 

49 

36 

36 

48 

55 

49 

41 

44 

44 

47 

56 

45 

48 

62 

54 

47.0 

Gfi  I NESV I LCE 

51 

56 

61 

60 

58 

83 

70 

82 

64 

69  4 

MIN 

46 

48 

52 

59 

6? 

48 

44 

45 

SO 

37 

39 

43 

45 

40 

*^ 

50 

^* 

36 

43 

54 

51 

48 

40 

43 

49 

59 

56 

43 

51 

63 

53 

47. S 

68 

70 

53 

57 

60 

64 

69 

72 

8 1 

^1 

70 

7  ] 

72 

72 

70 

^1 

81 

74 

68 

71.0 

MIN 

43 

50 

60 

59 

62 

50 

43 

39 

39 

37 

36 

42 

40 

46 

45 

44 

59 

S3 

37 

43 

49 

S7 

53 

49 

44 

62 

S2 

48 

47.2 

MflTNE  V  I L LE 

60 

55 

75 

65 

59 

70 

82 

72 

62 

70 

^1 

^1 

68 

75 

81 

70 

71  S 

MIN 

39 

40 

51 

56 

57 

54 

46 

47 

51 

41 

38 

40 

55 

*' 

40 

S3 

33 

38 

45 

S3 

SO 

35 

44 

S! 

56 

55 

46 

49 

60 

S7 

46.9 

L I  V  I NGSTON   2  SH 

80 

6 1 

49 

53 

63 

56 

69 

72 

80 

83 

70 

70 

68 

70 

72 

72 

80 

81 

71  1 

BIN 

44 

47 

50 

57 

57 

48 

44 

50 

49 

36 

36 

40 

46 

40 

** 

42 

30 

37 

55 

51 

48 

38 

40 

45 

52 

S3 

42 

50 

64 

52 

45.8 

HfiRION  JUNCTION  2  NE 

60 

82 

80 

55 

St 

SB 

62 

58 

70 

83 

70 

65 

^1 

72 

72 

67 

80 

62 

69  7 

MIN 

40 

41 

50 

58 

57 

55 

44 

44 

SO 

39 

37 

51 

54 

40 

50 

35 

38 

45 

55 

47 

37 

40 

46 

56 

S3 

45 

51 

61 

57 

46.8 

HI  NT  ER  3  NH 

76 

80 

63 

80 

82 

56 

S3 

74 

62 

58 

72 

76 

81 

70 

65 

^1 

67 

^1 

81 

66 

70  8 

MIN 

42 

51 

48 

56 

58 

60 

46 

46 

si 

42 

40 

40 

54 

41 

40 

47 

34 

37 

43 

45 

55 

52 

39 

45 

47 

S6 

S3 

50 

S3 

53 

47.5 

nONTOOnERT  HSO  HP 

MfiX 

77 

82 

78 

82 

83 

66 

63 

71 

63 

65 

72 

71 

68 

50 

70 

67 

59 

69 

74 

81 

70 

63 

70 

73 

70 

69 

67 

73 

80 

69 

68 

70.4 

MIN 

42 

48 

60 

52 

56 

SO 

48 

49 

50 

43 

39 

51 

48 

43 

49 

39 

36 

35 

42 

60 

50 

41 

36 

41 

SB 

54 

54 

46 

62 

59 

46 

48.0 

SEinn 

MAX 

80 

84 

81 

84 

85 

77 

66 

72 

70 

67 

75 

75 

73 

62 

63 

67 

60 

72 

75 

81 

78 

68 

73 

75 

75 

70 

73 

76 

81 

78 

66 

73.6 

MIN 

42 

48 

65 

56 

62 

56 

46 

50 

53 

43 

41 

62 

55 

42 

48 

49 

35 

36 

44 

64 

59 

S3 

49 

43 

59 

57 

56 

46 

60 

59 

57 

51  .5 

UNION  SPRINGS  4  S 

MAX 

77 

78 

80 

81 

81 

75 

66 

73 

65 

66 

73 

73 

63 

53 

64 

56 

60 

66 

76 

81 

70 

63 

71 

74 

74 

73 

63 

75 

81 

75 

70.9 

MIN 

43 

45 

48 

54 

6? 

46 

46 

49 

44 

39 

42 

52 

41 

4  1 

SO 

^* 

32 

36 

40 

43 

60 

49 

35 

36 

41 

S3 

54 

48 

50 

65 

58 

46.3 

COflSTfiL   PLRIN  07 

RNOflLUSlA  1  NH 

MAX 

79 

78 

80 

82 

84 

85 

82 

66 

77 

64 

66 

79 

70 

64 

56 

79 

69 

60 

72 

72 

83 

72 

59 

72 

73 

75 

67 

66 

75 

62 

83 

73.3 

MIN 

40 

41 

SS 

se 

50 

SO 

47 

44 

48 

48 

35 

35 

57 

43 

42 

55 

30 

34 

30 

40 

SB 

46 

35 

38 

46 

53 

58 

55 

57 

65 

59 

46.8 

RTflORE 

MAX 

77 

81 

82 

79 

82 

83 

79 

75 

74 

63 

68 

75 

78 

64 

60 

BO 

68 

63 

73 

76 

79 

80 

61 

73 

74 

73 

69 

78 

75 

SI 

BO 

74.3 

niN 

48 

52 

61 

60 

63 

63 

49 

SO 

58 

48 

42 

52 

58 

45 

45 

58 

35 

35 

42 

57 

56 

50 

40 

45 

SB 

59 

60 

52 

65 

69 

59 

52.7 

BRnNtLEr 

nnx 

79 

80 

80 

63 

84 

84 

8S 

66 

75 

66 

69 

77 

73 

69 

68 

79 

68 

60 

72 

82 

61 

73 

76 

76 

69 

65 

76 

82 

77 

74.3 

tllN 

37 

40 

54 

so 

61 

60 

45 

44 

52 

48 

34 

42 

58 

51 

42 

52 

30 

30 

35 

42 

34 

36 

49 

51 

57 

S3 

SB 

68 

59 

47.3 
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STfiT ION 

DRY  OF  MONTH 

u 
a 

(£ 

1 

2 

3 

5 

6 

8 

9 

1 0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1 1 

1 6 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

JU 

J  1 

a 

BREHTON  3  SSE 

HBX 

niN 

B4 
43 

62 
47 

83 
61 

64 
54 

86 
62 

65 
62 

70 
49 

75 
45 

69 
57 

74 
49 

78 
39 

77 
46 

74 

57 

61 
46 

81 
49 

75 
55 

65 
30 

74 

30 

78 
36 

81 
61 

76 
S9 

68 
48 

73 
40 

77 
37 

74 

58 

69 
55 

73 
60 

77 
52 

81 
67 

83 
63 

72 
59 

76.1 
50.8 

CnnDEN  3  HU 

nflx 
niN 

76 
40 

60 
43 

63 
52 

82 
56 

8S 
SB 

BS 
59 

62 
46 

65 
46 

73 
49 

59 
41 

66 
38 

77 
39 

76 
53 

57 
40 

55 
40 

77 
S4 

65 
29 

60 
35 

73 
38 

76 
45 

B2 
54 

71 
50 

66 
37 

73 
39 

77 
49 

74 

57 

68 
56 

72 
44 

78 
46 

82 
61 

67 
56 

72.4 
46.8 

CHBIOn  4  H 

MBX 

niN 

79 
46 

79 
52 

78 
63 

79 
62 

81 
60 

76 
52 

62 
41 

67 
47 

61 
49 

64 
43 

74 

37 

79 
S3 

69 
S3 

S3 
40 

77 
44 

71 
47 

S9 
32 

70 
36 

72 
45 

80 
59 

74 
54 

64 

51 

70 
40 

72 
41 

67 

57 

62 
SI 

72 
47 

73 
48 

80 
68 

76 

62 

71  .0 
48.9 

CLBYTON 

nBx 
niN 

76 
SI 

76 
S2 

60 
S5 

60 
56 

64 

59 

63 
63 

77 
46 

6S 
48 

72 
SO 

68 
4S 

67 
45 

73 
52 

74 

57 

70 
55 

65 
39 

75 
SS 

74 

35 

71 
36 

69 
34 

74 
54 

79 
59 

74 

SB 

70 
42 

69 
44 

71 
SO 

74 

S3 

74 

53 

72 
52 

75 
55 

80 
66 

76 
60 

73.9 
51  .0 

EUFflULH  HILDLIFE  REF 

NBX 
MIN 

77 
4S 

76 
40 

81 
SI 

79 
SI 

84 

SS 

65 
46 

71 
45 

70 
41 

73 
49 

73 
46 

66 
36 

70 
47 

75 
59 

73 
41 

68 
44 

52 

32 

62 
30 

68 
38 

10 
44 

77 
52 

72 
48 

61 
34 

71 
36 

75 
S3 

73 
56 

71 
55 

64 

50 

72 
SB 

80 
59 

75 
60 

73.3 
46.9 

EVERGREEN 

nBx 
niN 

78 
42 

81 
4  I 

82 
56 

84 

55 

83 
57 

BS 
64 

78 
46 

67 
48 

75 
49 

64 
48 

69 
38 

77 
42 

78 
57 

65 
43 

55 
43 

60 
54 

69 
32 

63 
32 

72 
34 

78 
42 

83 
SB 

75 
50 

64 

37 

74 
40 

76 
49 

74 

56 

69 
60 

71 
51 

77 
56 

82 
66 

75 
59 

74.3 
46.5 

FRISCO  CITT 

MBX 

niN 

77 
42 

80 
45 

82 
S7 

81 

57 

82 
59 

84 

61 

78 
47 

65 
48 

75 
52 

59 
47 

66 
41 

75 
40 

74 

56 

61 
41 

56 
41 

78 
56 

65 
32 

60 
35 

72 
41 

76 
48 

81 
SS 

71 
51 

63 
40 

72 
43 

76 
52 

72 
58 

68 
58 

75 
51 

77 
56 

82 

66 

79 
56 

73.0 
49.4 

GENEVn 

nnx 
niN 

GILBERTOHN 

nnx 

NIN 

61 
56 

82 
49 

81 
65 

82 
59 

86 
64 

76 
51 

65 
47 

70 
46 

64 

SI 

68 
39 

76 
35 

80 
56 

77 
52 

52 
41 

73 
46 

68 
49 

63 
30 

73 
31 

75 
32 

BS 
43 

74 
47 

70 
47 

75 
37 

75 
37 

72 
58 

69 

55 

75 
61 

75 
60 

84 

68 

78 
58 

62 
54 

73.7 
49.2 

GREENVILLE 

nBx 
niN 

HEOOLRND 

NBX 

niN 

79 
4S 

76 
46 

71 
SO 

79 
S6 

63 
56 

63 
54 

84 
49 

68 
47 

76 
54 

70 
46 

68 
4  I 

74 
48 

75 
57 

66 
45 

54 
45 

75 
53 

71 
34 

59 
35 

69 
4  1 

75 
51 

81 
59 

72 
51 

56 
39 

70 
42 

74 
54 

76 
54 

74 

56 

69 
57 

76 
64 

79 
64 

80 
63 

73.0 
50.3 

HlGHLflNO  HOHE 

nnx 
niN 

79 
46 

80 
49 

83 
SO 

82 
S« 

84 

SS 

84 

60 

73 
44 

65 
45 

73 
47 

76 
40 

74 
40 

73 
41 

75 

62 
40 

53 
39 

77 
52 

66 

30 

59 
33 

71 
40 

75 
43 

81 
56 

72 
47 

64 
4  I 

73 
39 

75 
42 

73 
47 

70 
S3 

64 
47 

76 
53 

61 

62 

71 

56 

73.1 
46.4 

OZRRK  6  NNH 

nnx 
niN 

79 
50 

77 
49 

80 
60 

82 
56 

83 
60 

82 

61 

69 
46 

74 
47 

68 
SS 

68 
47 

74 
46 

73 
SI 

71 
59 

62 
42 

75 
44 

68 
49 

60 
34 

68 
38 

75 
42 

80 
59 

73 
S9 

70 
47 

71 
43 

73 
42 

74 

52 

75 
54 

66 
56 

74 

57 

79 
63 

78 
64 

71 
56 

73.3 
SI  .2 

PHENIX  ClTr  2  NNH 

nnx 
niN 

PI ITSV lEN 

nBx 
niN 

78 
4S 

78 
37 

83 
56 

79 
49 

64 
46 

64 

53 

75 
45 

67 
40 

71 
45 

69 
42 

68 

33 

74 

52 

74 

56 

67 
41 

51 
40 

71 
49 

68 
31 

59 
28 

70 
32 

75 
43 

79 
61 

73 
44 

62 
32 

70 
32 

75 
36 

74 

51 

76 
54 

67 
48 

76 
57 

81 
64 

77 
60 

72.7 
45.4 

IHOMBSVILLE 

nflx 
niN 

76 
43 

82 
45 

85 
57 

82 
58 

83 
59 

BS 
SB 

45 

66 
4S 

72 
49 

57 
39 

68 
39 

77 
40 

77 
52 

55 
29 

55 
39 

76 
S3 

63 
30 

62 
31 

72 
35 

74 
45 

81 
52 

73 
49 

•iB 
39 

74 
42 

74 
45 

73 
56 

69 
SB 

75 
46 

78 

SO 

82 
61 

66 
56 

72.7 
47.1 

TROT 

nBx 
niN 

77 
47 

76 
49 

60 
61 

83 
56 

82 
61 

75 
56 

64 
4S 

72 
48 

6S 
SI 

66 
45 

73 
40 

72 
SI 

69 
S4 

54 
41 

76 
45 

69 
45 

57 
30 

70 
37 

80 
40 

71 
58 

64 

SO 

70 
40 

72 
4S 

73 
SS 

69 
SS 

63 
56 

72 
60 

79 
62 

7S 
SB 

69 
54 

71  .3 
49.8 

HHBTLEr 

nBx 
niN 

82 
59 

88 

60 

85 

57 

82 

55 

85 

52 

6S 

SO 

55 

79 
52 

75 
49 

70 
38 

78 
35 

72 
42 

70 
48 

56 
40 

78 
46 

76 
44 

72 
29 

74 

37 

76 
39 

78 
38 

70 
36 

66 

37 

71 
44 

74 
45 

76 
42 

76 
45 

77 
59 

80 
45 

84 
64 

77 
60 

71 
45 

76 . 1 
45.7 

OULF  08 

Bflr  niNETrt 

nBx 
niN 

60 
47 

80 
56 

78 
64 

62 
59 

80 
65 

77 
54 

66 
48 

71 
50 

66 
50 

67 
46 

74 
43 

78 
54 

72 
5' 

55 
45 

78 
47 

70 
49 

62 
35 

71 
38 

74 
43 

80 
60 

74 

56 

65 
49 

74 
42 

74 
45 

72 
46 

67 
60 

78 
60 

77 
S3 

82 
67 

80 
68 

74 

SS 

73.5 
51  .9 

COOEN 

nnx 
niN 

OBUPHIN  I5LBND  2 

nnx 
niN 

69 

S9 

69 
60 

73 
66 

70 
64 

72 
66 

74 

67 

77 
57 

66 
59 

69 
56 

66 
52 

60 
55 

67 
60 

76 
64 

65 
52 

67 
54 

74 

63 

69 
47 

62 
50 

67 
59 

70 
64 

77 
60 

70 
SB 

59 
50 

68 
58 

69 
64 

71 
65 

70 
-4 

74 

61 

72 
63 

75 
68 

75 
66 

69.7 
59.8 

FfllRHOPE  2  NE 

nBx 
niN 

78 
50 

78 
55 

76 
66 

80 
61 

81 
6S 

78 
60 

69 
50 

70 
51 

67 
56 

64 
49 

71 
49 

77 
55 

72 
SB 

61 
49 

75 
SO 

74 

56 

64 

35 

70 
40 

76 
46 

79 
61 

73 
64 

65 
SO 

72 
42 

73 
46 

71 
60 

68 
58 

76 
64 

77 
59 

80 
67 

80 
69 

75 
59 

73.2 
54. B 

MOBILE  HSO  BP 

HBX 

niN 

80 
49 

79 
60 

76 
65 

60 
64 

61 
66 

79 
56 

69 
51 

71 
52 

66 
52 

67 
49 

72 
45 

76 
62 

72 
53 

54 
47 

79 
53 

71 

65 
37 

71 
41 

74 

SO 

79 
65 

76 
56 

62 
49 

74 
45 

74 
45 

74 

62 

67 
63 

80 
60 

76 
54 

81 
70 

80 
72 

73 
SI 

73. S 
54  .4 

ROBERTOBLE 

HBX 

niN 

77 
49 

79 
50 

80 
61 

73 
62 

BO 
63 

81 
62 

80 
SI 

71 
50 

70 
53 

66 
SO 

65 
43 

71 
44 

78 
63 

66 
52 

56 
50 

77 
56 

69 
34 

65 
35 

70 
38 

75 
48 

80 
60 

75 
S4 

60 
43 

74 
43 

73 
49 

74 

62 

69 
62 

78 
55 

77 
57 

81 
69 

80 
71 

73.2 
52.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  SIBIION  INDEX 
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DfilLY  SOIL  TEMPERfiTURES 

RLRBAHn 

nnRCH  1976 


X 

onr  OF  MONTH 

o 

sinr ION 

a. 
o 
(INI 

T. 

1 

2 

3 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

16 

19 

20 

21 

72 

23 

24 

2i 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

d 

ir 

<r 

nuBURN  ncRONonv  ffton 

2 

MRX 

niN 

73 
53 

76 
52 

76 
54 

78 
59 

80 

61 

75 
61 

65 
51 

7  I 
50 

73 
54 

65 
50 

74 

50 

74 

53 

64 
54 

70 
51 

56 
S3 

60 
52 

67 
43 

67 
43 

69 
46 

72 
51 

74 

60 

75 
51 

64 
40 

74 

SO 

69 
S3 

71 

57 

71 
59 

66 
54 

77 
54 

76 
63 

67 
62 

70.6 
53.3 

4 

MRS 

niN 

61 
55 

66 
55 

68 
56 

73 
6 1 

76 
6 1 

75 
64 

65 
54 

69 
54 

69 
54 

63 
52 

70 
52 

70 
53 

64 

57 

68 
55 

56 
55 

61 
54 

66 

46 

64 
46 

67 
48 

69 
53 

70 
60 

72 
S4 

63 
SI 

66 
S2 

67 
53 

68 
59 

68 
6 1 

65 
SS 

69 

SS 

73 
64 

67 
65 

67.4 
55.3 

8 

nax 
niN 

65 
S3 

66 

55 

67 
51 

68 

60 

70 
60 

69 
62 

62 
55 

63 
54 

64 
54 

6 1 
54 

64 

50 

64 

52 

62 
56 

64 
54 

56 
53 

58 
53 

63 
48 

60 
47 

62 
48 

64 

52 

66 
58 

68 

SS 

60 
SI 

65 
52 

63 
51 

64 

58 

64 

S9 

63 
S6 

68 
SS 

69 
62 

65 
63 

64.1 
64. S 

HERDLflND 

4 

not 
niH 

67 
52 

70 
58 

68 

55 

73 
62 

74 

61 

74 

60 

75 
60 

56 
58 

67 
56 

69 
58 

70 
56 

70 
58 

67 
58 

66 
57 

57 
S6 

66 
56 

67 
50 

62 
48 

67 
50 

69 
49 

72 
60 

68 
57 

60 
52 

6 1 
50 

66 
SO 

69 
56 

66 
58 

65 
60 

73 
64 

66 

66 

68.2 
56.7 

PITISVIEH 

4 

MRX 

niN 

66 
52 

68 

52 

70 
52 

71 
58 

71 
57 

73 
59 

71 
58 

68 
55 

65 
55 

67 
55 

68 
SI 

68 

SI 

65 
57 

66 
54 

57 
S3 

55 
55 

66 
48 

63 
48 

67 
48 

68 
52 

70 
61 

70 
56 

62 
48 

68 
51 

66 
SI 

69 
S6 

67 
58 

66 
58 

72 
66 

74 

83 

74 
64 

67.5 
54  .9 

IHORSBt  EXP  STBTION 

4 

nflx 
niN 

70 
51 

70 
53 

66 
60 

72 
60 

70 
59 

73 
60 

6S 
53 

61 
55 

62 
55 

66 
SO 

68 
51 

63 
56 

66 
50 

58 

52 

58 

57 

61 
SS 

62 
46 

65 
47 

66 
48 

66 
59 

71 
56 

68 
55 

71 
51 

69 
54 

65 
60 

65 
58 

66 
54 

71 
64 

71 
62 

69 
61 

61 
61 

66.3 
55.3 

HINflELO  2  SH 

4 

nflx 

MIN 

65 
49 

66 
SO 

66 
54 

68 

59 

72 
58 

61 
55 

60 
50 

64 
49 

1 

56 
52 

52 
45 

65 
45 

65 
46 

60 
SI 

55 
50 

6S 
49 

56 
54 

S6 
44 

62 
41 

62 
44 

64 

SI 

68 
SS 

70 
52 

68 
SO 

70 
49 

61 
50 

72 
56 

62 
S7 

70 
SO 

70 
SO 

69 
62 

65 
59 

64.0 

51  .2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


RLRBRHR 

MRRCH  1976 


DAY  OF  MONTH 


STflT  ION 

NORtHERN  VRLLEr  01 
MUNTSVILLE  HSO  BP 


PIEDMONT  PLRTEHU  05 
MflRTIN  Ofln 


OEHOPOLIS  LOCK  BND  OHH 


UINO 
MRX 
niN 


4S     S3  59 


EVRP   .IC  .21 


.06 

109 


.12  .13 
9 


65    62  51 


39     47    45     38    45  52 


IC   .17  .15  .07  .11 


GULF 

FRIRHOPE  2  NE 


HINC 
nflx 
niN 


HING 
(IRX 

niN 


32    22    24  12 


57    66  61 


.05   .08)  .18 
12 
79 


8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


03|  .07  .07  .11 
ISO     3S  16 


72    72    75  78 
59    49    48    59  63 


43    42    52  54 


43     171  23 


68    57  66 


.09  .I0|  .13{  .19 
36 


.20 
172  92 
72 
S2  43 


.28 
39|  37 


4.308 
2595 
69.5 
48.7 


3.988 
195 


4  .638 
I  192 
69.3 


3.488 

719 
77.1 
57.1 


SEE 


REFERENCE   NOTES   FOLLOWING  STATION  INDEX 
10 


SNOWFRLL  AND  SNOW  ON  GROUND 


DRY  OF  MONTH 


NORTHERN  VSLLEr  0 
"USCLE  SHOBLS  FHH  BP 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  5TBTI0N  INDEX 


STATION  INDEX 


flLRBRMR 
MRRCH 


1976 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

PBBEVILLE   1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

ADDISON 

0063 

03 

WINSTON 

ALBERTO 

0140 

07 

WILCOX 

RLBERTVILLE  2  SE 

0148 

02 

MARSHALL 

RLEXflNDER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

RLICEVILLE 

0 1  78 

03 

PICKENS 

RNDRLUSIfl  1  NW 

0252 

07 

COV INGTON 

RNNISTON  FRR  flP 

0272 

04 

CALHOUN 

RRLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

flSHLRND  2  SSE 

0369 

05 

CLAY 

RTHENS  2 

0395 

01 

L  IMESTONE 

RTMORE 

0407 

07 

ESCAMBIA 

RUBURN  RGRONOMY  FRRM 

0430 

05 

LEE 

RUTRUGflVILLE  3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

BRNKHERO  LOCK  RND  DRM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

BRY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

BEATRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

BELLE  MINR  2  N 

0655 

01 

L IMESTONE 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

BILLINGSLEY   1  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

BIRMINGHAM  WSO  RP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

BORZ 

0957 

02 

MRRSHRLL 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHRW 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCRMB  I  R 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

JACKSON 

8R00KW00D 

1  143 

03 

TUSCRLOOSR 

BRUNO  I  DDE 

1  178 

07 

PIKE 

CALERA  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

CAMDEN  3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

05 

TRLLRPOOSR 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WhlKER 

CENTRE  5  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

CENTREVILLE  WSMO 

1525 

03 

BIBB 

CHATOM  4  N 

1566 

07 

WASH  I NGTON 

CHIL0ER5BURG  HTR  PLANT 

1  620 

04 

TflLLRDEGR 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

CLANTON 

1694 

03 

CHILTON 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

CODEN 

1803 

08 

MOBILE 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVR 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

COLL  INSVILLE 

1849 

02 

OE  KRLB 

CORDOVA 

1940 

03 

WRLKER 

COT  TONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

DADEV  ILLE 

2119 

05 

TRLLRPOOSR 

DADEVILLE  2 

2124 

05 

TRLLRPOOSR 

DAUPHIN   ISLAND  2 

2172 

oe 

MOBILE 

DAYTON   I  N 

2188 

06 

MRRENGO 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

DEMOPOLIS  LOCK  RND  DAM 

2245 

06 

MRRENGO 

DOTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

FALKVILLE   1  E 

2840 

01 

MORGAN 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

GAINESVILLE 

3160 

06 

5UMPTER 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

OBSERVATION 

TIME 

RND 

TABLES 

0. 

a. 

£ 

o 

—  O 

(_)  z 

o; 

a. 

7A 

c 

r 

L 

7R 

c 

5P 

5P 

H 

7A 

7A 

H 

7A 

7A 

H 

8A 

8A 

H 

MID 

MID 

H 

7A 

6P 

6P 

C  H 

9A 

9A 

H 

9A 

9A 

C  H 

G 

6A 

7A 

7A 

H 

7P 

7P 

H 

7A 

7A 

7A 

7A 

H 

c 

6P 

6A 

H 

6A 

M  I  D 

MID 

r   H  1 

7A 

c 

8A 

8A 

H 

6P 

6A 

H 

8A 

8A 

H 

7R 

7R 

5P 

5P 

H 

5P 

5P 

H 

6A 

60 

H 

70 

7A 

70 

H 

7A 

70 

5P 

5P 

H 

5P 

5P 

H 

70 

7A 

70 

H 

8A 

80 

H 

5P 

5P 

H 

70 

r 

L 

5P 

70 

70 

70 

70 

c 

8A 

80 

C  H 

7A 

70 

H 

70 

6A 

60 

6A 

H 

c 

7A 

70 

H 

70 

70 

5P 

5P 

CGH 

8A 

80 

7A 

70 

H 

5P 

5P 

5P 

H 

7A 

70 

H 

7A 

70 

H 

5P 

5P 

H 

70 

c 

7A 

70 

H 

6A 

60 

H 

7R 

7A 

H 

8A 

7A 

7A 

H 

OBSERVER 


31  35 
34  13 

32  14 
34  14 

32  57 

33  07 
31  19 

33  35 

34  04 

33  15 

34  48 

31  01 

32  36 

32  28 

33  29 

30  53 

31  44 

34  42 
33  40 

33  22 

32  39 

33  34 

34  13 
31  35 
31  04 

34  56 
33  16 

31  43 
33  05 

32  02 

32  50 

33  54 

34  06 

32  54 
31  32 

33  17 

31  32 

32  51 
31  53 

30  23 

31  11 

34  44 
34  15 

33  46 

32  09 
32  26 
32  49 
32  50 

30  14 

32  22 

33  26 

32  31 

31  12 

34  10 
31  25 

33  15 
31  19 
31  59 
31  26 

30  33 

34  22 

33  4  1 

34  48 
34  27 

31  26 
34  02 

32  49 
34  01 
31  02 


85  15 
87  1  1 

87  25 

86  10 

85  57 

88  08 

86  30 
85  51 

87  13 

85  50 

86  59 

87  30 

85  30 

86  4  1 

87  20 
87  47 
87  12 

86  53 

87  36 
87  01 

86  42 
86  45 
86  10 

86  16 

87  03 
85  43 
87  17 

85  49 

86  46 

87  20 

85  4  1 
87  32 

85  45 
87  15 
83  15 

86  20 

87  31 

86  38 
85  28 

88  13 

85  56 

87  50 
85  53 

87  1  1 
85  04 

88  23 
85  45 
85  46 
88  04 
87  38 

85  42 
87  50 

85  21 
87  24 

86  04 

87  48 
85  52 

85  06 

86  56 

87  53 

86  53 

87  49 
87  4  1 

85  43 

87  24 

86  00 

88  09 
86  45 
85  51 


465 

795 
175 

1  140 
660 
140 
260 
61  1 
500 

1091 

720 
294 
552 
200 
280 
268 
178 
600 
452 
540 

420 
620 
1070 
274 
85 
670 
606 
510 
540 
235 

680 
430 
620 
456 
285 
418 
183 
580 
596 
12 

250 
470 
750 
334 
217 
215 
630 
730 
8 

230 

1030 
100 
300 
800 
195 
252 
410 
215 
220 
23 

625 
365 
578 
934 
4  10 
565 
I  30 
500 
1  10 


JOHN  S  RICHBURG 
PROF.   PALMER  GOOSEY 
SIDNEY  J.   HARDY.  SR. 
ALA.  COMMUNITY  NETWORK 
HENRY  D.  DENHAM 
ROBERT  FERGUSON 
JAMES  P.  GILLIS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
MRS.  DORA  R.  DAVIS 
LOWELL  SMITH 

RADIO  STATION  WJMW 
RADIO  STATION  WATM 
NATIONAL  WEATHER  SERV 
JAMES  B  NEIGHBORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GROVER  W.  WOODWARD 

INACTIVE  10/15/75 
AUBURN  UNIVERSITY 
VONDLEE  STOUGH 

INACTIVE  7/31/75 

JOHN  R.  THOMAS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
ROBERT  L.  WHEELES 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.   CLARA  T.  PEAVY 
INACTIVE  10/9/74 
JOE  K  STYRON 
GEORGE  L  HICKS 
PIERCE  0.  GARRETT 
AUBURN  UNIVERSITY 

AUBURN  UNIVERSITY 
MRS  ANNO  MAE  GARRISON 
DON  R.  WATSON 
WEA  SERV  MET  OBS 
GRADY  C  YOUNG 
CITY  WATER  PLANT 
TOLLIE  L.  HASKEW 
MORION  W.  EASTERLING 
MRS  ELIZABETH  M  WESTON 
ROYAL  EOVES 

HENRY  F.  KELLEY 

TVA-462 

R  0  HEARD 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 
HUGH  S.  KITE 
REUBEN  P.  HARRIS 
WILL  I  AM  L .  BARTLETT 
RUFUS  P.  PLE5S 
DAUPHIN   ISLOND  SEO  LOB 
R  N  HEREFORD 

WILLIAM  H  EVANS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
M  H  RONEY 
MITCHELL  DRAKE 
ARTHUR  C .  BRUNSON 
MRS  HELEN  E  FAIR 

INACTIVE  4/30/75 
EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 
SAM  P  ROBISON 
AUBURN  UNIV  EXP  STA 

JOHN  M  DUNAWAY 
GORMAN  J.  BLACK 
HENRY  G.  RICHARDS 
CARL  PORKER 
MERRILL  J  BERRD 
GODSDEN  STEAM  PLONT 
MACK  C.  FIELDS 
MRS  GLADYS  MCKENZIE 
J  R  BELL 


SEE  REFERENCE 
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MRRCH 


1976 


STRTION 


INOEX  NO. 
..  ..   1 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 

<L 
Z 

a 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ITION 

OBSERVfiTION 
TIME  RND 
TRBLES 

OBSERVER 

a. 

UJ 

UJ 

TEMP  . 

a. 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

3271 

07 

BUTLER 

6 

3 1 

38 

86 

44 

285 

7fl 

1  •    C  •    1 IM O UN 

3308 

07 

r  u  n  r  t  o  r  j 

1  3 

3 1 

53 

88 

20 

1  28 

6P 

6P 

H 

Qi  Tnw  n    1  own 

3430 

03 

HHL  r\  t  K 

o 

£. 

33 

39 

87 

1  2 

300 

6R 

35 1  1 

06 

HRL  E 

O 

c 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

35  1  9 

07 

BUTLER 

6 

3 1 

49 

86 

38 

445 

7R 

7R 

~.  H 

WILLIE  P  CRUTCHFIELO 

3573 

02 

MflRSHPLL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

RflOIO  STRTION  WGSV 

3578 

02 

M  ri  D  c  Lj  n  1  I 
nHKonHL  L 

1  2 

34 

22 

86 

17 

605 

C 

J  y p  _  755 

3620 

03 

1  1  I  M  C  T  n  M 

W 1 Nb 1  UN 

2 

34 

1  5 

87 

37 

950 

5P 

5P 

H 

*  T  M    UQl  K  F  R 

3645 

03 

M  n  D  T  n  M 
nHK I  UN 

1  3 

34 

06 

87 

59 

435 

7fl 

7R 

~  H 

f nn IF    1       PF  QRf  F 

3655 

02 

^111    1    M  □  Kl 

LULL  nHN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

z 

3748 

06 

L  UWNUt  b 

1 

32 

1  1 

86 

36 

180 

7R 

7fl 

H 

riQ  I  <^  Y  n  MIT r HP  1  i 

3761 

07 

HENRY 

5 

3  1 

2  1 

85 

20 

370 

7fl 

7fl 

GH 

QllRllRKl  IIKJIUFR^ITY 

3775 

05 

LLtdUKNt 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

8fl 

8R 

H 

r  I  T  Y    np    HF  PI  IN 

3816 

07 

f  D  C  H  C  LJ      1  1 

L  Kt NbnHW 

6 

3 1 

57 

86 

1 9 

594 

7R 

7R 

H 

PHQRI  F^    R  PnRTFR 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  1 75 

7R 

RRLON  L .  OTTS 

3899 

01 

FRRNKL IN 

13 

34 

20 

87 

56 

840 

7fl 

MRRY   N.  RVERY 

4064 

01 

M  Q  n  I  c  n  M 
rlHU  1  b  UN 

34 

39 

86 

46 

624 

MID 

M  1  D 

M I D 

C  HJ 

NOTI    WFRTHFR  SFRVICF 

4  1  93 

07 

L  L  HKK t 

1  3 

3  1 

30 

87 

52 

220 

8R 

c 

QMIFD    PQPFR    f  NT 

4209 

04 

LHLHUUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7R 

c 

MQRY    1  nil    U  I  1  KFR'^flN 

MMmI      LUU  HiLrvurVJU'l 

4226 

03 

WHL  r\  t  K 

2 

33 

54 

87 

1  6 

525 

7fl 

7R 

H 

rQMF<=L    Q      RR  I  TQ  I  N 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

1  5 

290 

5R 

Ql  QRQMQ    PflUlFR  m 

4431 

07 

COFFEE 

1  0 

3  1 

1  4 

86 

1  1 

270 

7fl 

FRFn  UI  uinnn 

4502 

05 

CHHnBtKb 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MT<^^    MQYMIP    1  QNnRlIM 

4603 

03 

CH 1 L 1  ON 

7 

32 

58 

86 

3  1 

420 

6fl 

Ql  QRDMQ    PnuiFR  PH 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7R 

MRS.  MRRY  K.  LEE 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

7R 

RUFUS  M.  SEWELL 

4798 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

35 

88 

12 

1  60 

7fl 

7R 

H 

R      R      U  1  1  1  1  QM^HN  IR 

4884 

07 

BRRBOUR 

5 

31 

47 

85 

33 

480 

8R 

inuM    R  QRn 
junPi   D  ■  rir\u 

4996 

02 

Jtr  r  tKbUN 

3 

33 

30 

86 

5  1 

654 

7fl 

Ql  QRQMQ    PnWFR    Pfi - 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

1 6 

1  73 

7R 

c 

MQR I nN    F I HQTPHFRY 

5121 

06 

DRLLRS 

3 

32 

28 

87 

1  3 

200 

7R 

7R 

GH 

QllRllRKl  IINIVFRSITY 

5140 

05 

ElMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

Ql QRQMQ    PnUFR  PO 

5172 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

1  8 

86 

0 1 

1 80 

7fl 

Hfii  1^ T nw  PI  fi Y n 

5354 

07 

C  HOC  T  RW 

1  3 

31 

56 

88 

27 

350 

7H 

FRMF^T    H      1  QKJn 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

3 1 

490 

C 

ALFRED  5.  RDRMS 

5439 

06 

MRCON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

8R 

JRME5  R  MC  1NNI5 

5449 

06 

DRLLRS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7R 

7R 

H 

HFNRY     1  YQTFS 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6fl 

Ql QRQhp  pnuFR  rn 

5478 

08 

MOB  I LE 

9 

30 

4  1 

88 

I  5 

2 1  1 

M  I  D 

M  I  D 

C   H  J 

NQTl     LIFQTHPR  cipRVIPF 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7R 

MIIRITF    P     IPTPR  IR 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

1  8 

86 

24 

221 

MID 

MID 

C    H  J 

MQTI     WFQTHFR  SFRVlFP 

5625 

01 

LRWRENCE 

I  2 

34 

29 

87 

1  7 

660 

c 

T  VR -  38  1 

5635 

01 

LAWRENCE 

1  2 

34 

29 

87 

1  8 

645 

6P 

5P 

H 

inuKi     M       KFI  1  Y 

5749 

01 

COLBERT 

1  2 

34 

45 

87 

37 

536 

M  I  D 

MID 

H 

FED.   RVIRTION  RGENCY 

5867 

01 

MROISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

H.   WfiYNE   MC  FRRLEN 

5875 

07 

DRLE 

5 

31 

20 

85 

36 

2 1  0 

70 

GfiRLRND  THOMPSON 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7R 

7fl 

H 

1 HNN I F    R      NHRR I S 

6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

8R 

8R 

H 

Ronin  <^TQTinN  u  mn 

6218 

07 

DRLE 

5 

31 

31 

85 

4  1 

470 

5P 

5P 

H 

PHQRI  P^    H      PQRRni  1 

6226 

02 

JRCKSON 

1  2 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

T  Vfl- 59 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

46 

86 

40 

798 

7fl 

P.FnRPtF   T     pnsF  Y 

6329 

04 

ST  CLR I R 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

7R 

7fi 

H 

NORMPN  P •  VRUGHN 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5R 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

1  6 

1  95 

c 

MR^      HINTQ  FnniNS 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

65 

01 

570 

5P 

5P 

H 

PHENI X   CITY  HATER  WORKS 

6414 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

13 

88 

15 

1 65 

7R 

MRS  GRACE  ONEAL 

64  36 

07 

WILCOX 

1 

J  1 

C  "3 
O  J 

87 

00 

230 

7R 

MRS .   EVA  R .  RAY 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

505 

7R 

MR*=;     FNQ  r  PPlll 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7R 

7fl 

GH 

FRANK  TIIRNPR 

6508 

03 

RUTRUGR 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7R 

IQMF^L    F    F  I  c;pHFR 

6640 

03 

flUTRUGfl 

1 

32 

29 

86 

29 

295 

8fi 

8R 

H 

RQn  I  n  *=;TQTinN  uipyr 

6805 

01 

FRRNKL  I  N 

1  2 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

uRMp.  RADIO 

6847 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

23 

87 

59 

271 

7R 

RAiFARn  r    MP  rool 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

7fl 

JAMES  G  HRGES 

6942 

07 

COV INGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

C 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

6988 

08 

U  M  l_  U  1  1  '  ' 

9 

30 

32 

87 

39 

155 

6H 

6fl 

H 

JOHN  K  LASSITTER 

7020 

05 

COOSfl 

7 

32 

54 

86 

14 

670 

7fl 

7R 

H 

CHARLES  W.  MCEWEN 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6fi 

6R 

H 

JOHN  T .  BRILEY 

7131 

01 

FRfiNKLiN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

7R 

7R 

H 

RRDIO  STRTION  WHHR 

GEORGIRNNR 
GIL8ERT0WN 
GORGRS 
GREENSBORO 
GREENV ILLE 
GUNTERSVILLE 
GUNTERSV ILLE 
HRLEYVILLE  3 
HRMILTON  3  S 
HRNCEV ILLE 


TVR 
NE 


NE 


HRYNEV ILLE 
HERDLRNO 
HEFL  IN 

hIGHLRND  HOME 

HIGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  WSO  RP 
JRCKSON 
JflCKSONV ILLE 
JRSPER  4  N 

JORDRN  ORM 

KINSTON 

LRFRYETTE 

LRY  DRM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON  2  SW 

LOUISVILLE 

MRGELLR 

MRRION  6  NE 

MRRION  JUNCTION  2 

MRRTIN  DRM 

MRTHEWS  2  N 

MELV  IN 

MIDWAY 

MILSTERD 

MINTER  3  NW 

MITCHELL  DAM 

MOBILE  WSO  AP 

MONTEVALLO 


MONTGOMERY  WSO  AP 

MOULTON 

MOULTON  2 

MUSCLE  SHOPLS  FAR  RP 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTR 

OPEL IKR 

OZRRK  6  NNW 

PRINT  ROCK  2  N 

PRLMERORLE  2  W 
PELL  CITY   1  NNE 
PERRYV I LLE 
PETERMRN 

PHENI X   CITY   2  NNW 
PICKENSVILLE 
PINE  RPPLE 
PINE  LEVEL 
PITTSVIEW 

PLRNTERSVILLE  2  SSE 


PRRTTVILLE 
RED  BAY 
REFORM  2  E 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTORLE 
ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STfiTION  INDEX 
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RLOBRMfi 

riflRCH  1976 


STRTION 


COUNTY 


OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TRBLES 


OBSERVER 


SOINT  BERNRRD 
SRND  HT  SUBSTfl  RU 
SRYRE 

SCOTTSBORO 

SELMfl 

SUTTLE 

SYLRCRUGfl  4  NE 

TRLLRDEGR 

THOMRSVILLE 

THORSBY  EXP  STRTION 

THURLOW  DRM 

TONEY 

TROY 

rUSCRLOOSfl  FAR  RP 

TUSCRLOOSfl  OLIVER  DRM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VRLLEY  HERO 

VERNON 

WRDLEY 

WRLLRCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WARRIOR  6  W 

WRRRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHATLEY 

WINFIELD  2  SW 


7157 
7207 
7282 
7304 
7366 
7963 
7999 
8024 
8178 
8209 

8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 

8637 
8648 
8670 
8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


CULLMAN 

DE  KALB 

JEFFERSON 

JACKSON 

DALLAS 

PERRY 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 

PIKE 

TUSCRLOOSR 

TUSCRLOOSR 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LRMRR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


34  12 

34  17 

33  43 

34  4  1 

32  25 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


86  47 

85  58 

86  58 

86  03 

87  DO 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801.  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the    'HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-.     Temperature  in  °P,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles!     Monthly  degree  day  totals  are  the  suns  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"!'.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

savini;  time  5Hiw  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  01  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 

>or  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  In  the  "Extremes"  table.   "Dally  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
•Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

 "    Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  obseivatlon.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occastpnal  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1'''0. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
"nAllv'sOlimTUBESTABI.:  Ag-nomy  Farm  :  C--f,» -d^sandy^loam. _^bare . ^^Slope^ 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn 
Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.- THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  tabic,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LFTTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Oolssion  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometerB 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     S-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBICBEE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Inforaatlon  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  In  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   pr^e  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subecrlptlon  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;   40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NCAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,  N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 
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CALERA  2  SH 

CENTRE  5  SH 

75  .6 

45.5 

60 

6 

88 

21 

32 

10 

153 

0 

0 

1 

D 

1 

01 

.78 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

CHILDERSBURG  HTR  PLANT 

78.9 

46.5 

87 

20 

33 

10 

101 

0 

0 

0 

0 

-  4.21 

.53 

25 

.0 

Q 

2 

1 

0 

GADSDEN  STERM  PLANT 

75.0 

45-5 

60 

3 

-   1  .7 

86 

20 

35 

10 

159 

0 

0 

0 

0 

1 

15 

-  4.1  1 

.69 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

PELL  CITY   1  NNE 

75.8 

41  .6 

58 

8 

86 

21 

32 

10 

188 

0 

0 

1 

0 

1 

01 

.70 

25 

.0 

0 

2 

1 

0 

SYLRCRUGR  4  NE 

78.0 

45.8 

61 

9 

87 

20. 

32 

10 

106 

1 

1  3 

.66 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

TRLLADEGR 

77.2 

45.8 

-   1  .7 

91 

23 

35 

27. 

137 

1 

0 

0 

0 

-  3.02 

.0 

0 

DIVISION 

61 

2 

-1.3 

1 

22 

-  3.90 

.0 

PIEDMONT  PLRTEAU  05 

ALEXANDER  CITY 

77.2 

47  .4 

62 

3 

88 

20 

33 

ID 

100 

0 

0 

0 

0 

1 

48 

-  4  .22 

.83 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

nSHLRND  2  SSE 

61 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

28 

0 

CAMP  HILL  2  NH 

77. S 

44  .8 

61 

2 

88 

2! 

32 

10 

1  30 

1 

96 

.94 

25 

.0 

0 

3 

2 

0 

MEFL  IN 

75.8 

41  .4 

58 

6 

86 

21. 

26 

10 

199 

0 

0 

3 

0 

74 

.63 

25 

.0 

0 

2 

1 

0 

LRFRYETTE 

80.0 

49.0 

64 

5 

90 

19 

36 

10 

65 

1 

0 

0 

0 

1 

92 

.92 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

MARTIN  DAM 

75  .2 

50.7 

63 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

88 

0 

OPEL IKA 

77.5 

43.6 

60 

6 

89 

20 

32 

2 

139 

0 

0 

1 

0 

3 

03 

1  .57 

1 

.0 

0 

3 

2 

2 

ROCKFORD  2  NNH 

78.0 

48.2 

63 

1 

87 

20. 

35 

1 

90 

0 

0 

0 

0 

1 

22 

.60 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

ROCK  MILLS 

79.3 

43.3 

61 

3 

-  1.1 

91 

20 

31 

10 

124 

2 

0 

1 

0 

1 

75 

-  3.36 

1  .00 

25 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

61 

7 

-   1  .4 

1 

81 

-  3.57 

.0 

■       ■  ■ 

PRAIRIE  06 

DAYTON  I  N 

78.9 

48.8 

63 

9 

87 

21 

35 

10 

79 

0 

0 

0 

0 

1 

03 

-  4.21 

.53 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DRH 

77.6 

48.7 

63 

3 

85 

24. 

39 

1  1 

60 

0 

0 

0 

0 

SI 

-  4.69 

.21 

25 

.r 

0 

2 

0 

0 

GAINESVILLE 

77.9 

50.0 

64 

0 

86 

20 

36 

10 

78 

0 

0 

0 

0 

34 

-  4  .51 

.16 

25 

■  0 

0 

2 

0 

0 

GREENSBORO 

79.2 

50.7 

65 

0 

-  .5 

87 

19 

33 

1 

60 

66 

-  4  .77 

.30 

30. 

-0 

0 

2 

0 

0 

HAYNEVILLE 

77.2 

50.3 

63 

6 

85 

21. 

37 

10 

74 

0 

0 

0 

0 

12 

-  3.65 

.61 

25 

.0 

0 

2 

1 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STBTION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  «LfiB««« 


TEMPERRTURE 

PRECIPITOTION 

s  1 

1  i 

»  ' 

a 

3  O 

£  O 
o  « 

5 

X 

NO. 

OF 

OBYS 

a 
o 

i 
%  s 

a  c 
ft.  o 

a 
S 

a 

5 

5N0M . 

SLEtl 

NO  . 

OF 

Mn« . 

MIN. 

a 

o 

z 

°  i 

a  jc 

C  O 

i 

w 
o 

g 

o 

g 

w 

1 

s 

s 

1 

ll 

=  i 

i  i 

%  i 

LIVINGSTON  2  SH 

78. 2M 

M 

M 

85 

23 

34 

1 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

3 

2 

0 

HBRION  JUNCI ION  2  NE 

77.7 

48.4 

63 

I 

86 

21> 

38 

27. 

92 

0 

0 

0 

0 

.32 

-  4  .93 

.26 

25 

.0 

0 

I 

0 

0 

niNTER  3  NH 

78. S 

SI  .1 

64 

8 

88 

20 

39 

27. 

64 

0 

0 

0 

0 

1  .56 

.70 

2S 

.0 

0 

3 

2 

0 

MONTGOMERY  WSO  PP  R 

76  •  4 

50  .9 

63 

7 

-   1  .5 

86 

1  9 

38 

1 0 

67 

0 

0 

0 

0 

1  .65 

-  2  .80 

.68 

30 

.0 

0 

3 

2 

0 

SELNB 

79.9 

51  .6 

65 

8 

-  .9 

89 

20 

40 

11. 

48 

0 

0 

0 

0 

1  .37 

-  3. 75 

.59 

25 

.0 

0 

3 

2 

0 

UNION  SPRINGS  4  S 

78.6 

49.1 

63 

9 

-    1  .4 

89 

20 

39 

10. 

70 

0 

0 

0 

0 

2.42 

-  2.21 

.82 

22 

.0 

0 

3 

3 

0 

DIVISION 

64 

1 

-    1  .4 

1  .10 

-  3.85 

.0 

■       ■  ■ 

COBSTBL  PLAIN  01 

BNORLUSIB   1  NH 

80.7 

47.7 

64 

2 

-  2.6 

89 

25. 

35 

1 1 

72 

0 

0 

0 

0 

2.33 

-   3  .06 

1.19 

1 

.0 

0 

3 

3 

1 

BTMORE 

81  .4 

52.  3 

66 

9 

88 

24 

41 

1 

38 

0 

0 

0 

0 

1  .75 

.90 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

BRBNILET 

8 1  •  DM 

47  .9 

64 

SM 

89 

2 1  * 

37 

10. 

68 

0 

0 

0 

0 

2  .88 

-   1  .68 

.92 

1  5 

.0 

3 

5 

3 

0 

BREHION  3  SSE 

83.9 

48.4 

66 

2 

-      .  1 

90 

23- 

35 

10 

42 

2 

0 

0 

0 

2.36 

-  3.32 

.90 

25 

.0 

0 

4 

3 

0 

CBnOEN  3  NH 

80.2 

50.2 

65 

2 

88 

20 

38 

2- 

56 

0 

0 

0 

0 

I  .41 

.69 

22 

.0 

0 

3 

2 

0 

CMBTOM  4  N 

79.8" 

46.  3n 

6  3 

IM 

89 

23 

32 

27. 

82 

0 

0 

2 

0 

1  .22 

.72 

25 

.0 

0 

2 

2 

0 

CLBYTON 

78.8 

53.2 

66 

0 

89 

22 

42 

27. 

43 

0 

0 

0 

0 

2  .59 

-  1  .79 

1.15 

25 

•  0 

0 

3 

3 

1 

ENTERPRISE 

K 

n 

t1 

91 

2  1 

2 

0 

u 

0 

.90 

25 

.0 

0 

1 

0 

EUFBULB  HIlOL If E  REF 

79.9 

49.3 

64 

6 

-  1.4 

90 

20 

36 

10 

72 

1 

0 

0 

0 

3.40 

-  1  .04 

1  .23 

25 

.0 

0 

4 

3 

2 

EVERGREEN 

79.7 

SO.S 

65 

I 

.4 

88 

20 

39 

2 

54 

Q 

0 

Q 

1  .20 

-  3.79 

.80 

25 

.0 

0 

2 

1 

0 

FRISCO  CITY 

79.4 

51  .6 

65 

5 

87 

24. 

38 

1 

54 

0 

0 

0 

0 

2  .36 

-  2.91 

1.15 

25 

.0 

0 

* 

1 

1 

GENEVB  2 

GENEVB 

CILBERTOHN 

61  .3M 

48.1 

64 

7M 

88 

23. 

35 

10. 

62 

0 

0 

0 

0 

.43 

.30 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

GREENV I LLE 

HEBDLBND 

79  .6 

S3  .6 

66 

7 

90 

24 

43 

28. 

37 

1 

0 

0 

0 

2  .86 

1  .67 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

HIGHLBND  HOME 

79.6 

49.9 

64 

8 

-   1  .0 

89 

21. 

39 

1 

60 

0 

0 

0 

0 

2.72 

-  2.34 

1  .  16 

25 

.0 

4 

3 

1 

02BRK  6  NNH 

80.1 

54  .4 

67 

3 

.2 

89 

19 

41 

27 

27 

0 

0 

0 

0 

2.35 

-  2.48 

1  .35 

30 

.0 

0 

2 

2 

1 

PHENIX  CITY   2  NNH 

PITTSVIEH 

78.4 

47.0 

62 

7 

88 

20 

34 

10 

88 

0 

0 

0 

0 

2.04 

.80 

25 

.0 

0 

4 

2 

0 

TMOMBSVILLE 

80.3 

49.5 

64 

9 

■  .9 

88 

20 

38 

1 

62 

0 

0 

0 

0 

1  .55 

-  3.81 

.95 

22 

.0 

0 

2 

2 

0 

TROY 

78.4 

53.4 

65 

9 

-  .3 

88 

20 

38 

1 

40 

Q 

0 

0 

0 

3  .59 

-   1  .06 

2.12 

25 

.0 

0 

* 

2 

1 

MHBTLEY 

82. S 

45. 5M 

64 

DM 

91 

20 

73 

1 

0 

2 

0 

1  .38 

-   3  .80 

.83 

25 

.0 

0 

2 

2 

0 

DIVISION 

65 

.  1 

-  1.3 

2.13 

-  2.88 

.0 

■       ■  ■ 

GULF  08 

BBY  n 1 NE T TE 

81  .0 

55.1 

68 

.  1 

.  1 

86 

23 

41 

1 

18 

0 

0 

0 

0 

1  .17 

-  4.33 

.63 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

COOEN 

76.5 

54  .6M 

65 

.en 

84 

28 

40 

10 

53 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

OflUPMIN   I5LBN0  2 

76.1 

64  .4 

70 

.3 

82 

24 

55 

27 

6 

0 

0 

0 

0 

.87 

-  3.25 

.41 

25 

.0 

0 

4 

0 

0 

F^IRHOPE  2  NE 

79.9 

55.7 

67 

.8 

.0 

84 

29. 

43 

1 

21 

0 

0 

0 

0 

1  .96 

1  .73 

25 

.0 

0 

3 

1 

1 

MOBILE  HSO  BP 

82.2 

57.5 

69 

.9 

2.0 

87 

23. 

43 

1 

8 

0 

0 

0 

0 

1  .69 

-  3.90 

.86 

25 

.0 

0 

2 

2 

0 

R06ERTDBLE 

81  .3 

53.1 

67 

.2 

-  .2 

88 

24 

43 

1 

28 

0 

0 

0 

0 

1  .83 

-  3.33 

I  .42 

25 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

68 

.2 

.3 

1  .50 

-  3.75 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMIHO  STflllOH  1N0E« 
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DRILY  PRECIPITnilON 


Bfl  1076 


STHT ION 


ftTHEMS  2 


HUNTSVILLE  WSO  I 
HOULTOM  3 
nuSCLE  SHOftLS  ri 
NEU  rma^ET  2 
RED  BAY 

RUSSELLvaiE  2 


AL6ERTVILLE  2  SE 
BIOniNGHAn  USQ  AP 

bdlDGEPORT 
COLL  IHSVILLE 

roST  PBYME 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 
MAGELLA 

QNEONTA 

PALrCRDALE  2  M 
iAIMT  BERrtARD 
SAMO  rn   SUBSTA  AU 


5C0TTS60R0 
VALLEY  HEAD 
UABRIOR  6  W 


UPPER  PLAINS 

AL ICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVJLLE  3  N 
BANI^HEAO  LOCK  AND  I 
BILLrnGSLEY  :  SE 

BROOkmOOD 
CARBON  HILL 
CENTREvlLLE  WSMO 
CL ANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
EL  ROD 
FAYETTE 

hAUEYVILLE  3  NE 


PLANTERSVILLE  2  SSE 

PBATTVILLE 

REfORM  2  E 

TMORSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAn 

VERNON 

bCST  BLOCTON 

WINFIELO  2  SU 


EASTERN 


VALLEY 


AflNISTON  FAA  AP 
CALERA  2  SU 
CENTRE  5  SU 
CHILDERSBURG  WTH  PL  A 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LEESBURG 
nONTEVALLO 
PELL  CITY  I  NNE 
SYLACAUCA  4  NE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
CAr*>  HILL  2  NU 
OAOEvILLE 


HIGHTOkCR 
jordah  DAn 
LAFAYETTE 
MARTIN  0AM 


OPEL IKA 
ROCttFOHD  2  til 
ROCK  MILLS 
THURLOU  DAM 
WAOLEY 

t«TUPf>KA 


CUBA 

DAYTON    I  N 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  OAI 
GAineSVILLE 


1  .  34 

1  .01 
.03 
1 .  IS 


DRY   OF  MONTH 


1     2    3     4    5    6  7 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 
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DAILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


HAVMCvKLC 
L  IVlftQSTOM  3 

ma  ION  6  NE 

maiOH  JUNCTION  3  nc 

fWTMCWS    3  N 

nUiTC«*0 
MINTED  3  NU 
fVNTQOrCOV  kfSO  AP 

peaRTviLLC 

PINE  LCVtl 

SCLHR 

SUTTLE 

UNION  &PRINOS  4  S 
UNIONTQUn 

uabhiob  loc«  and  dam 


COASTAL    PLAIN  0 

ABCEVKLE   1  NNU 
ALBESTA 

ANDALUSIA    1  NW 

ATrOBE 

BBANTLCY 

BBEUTON  3  SSE 
BOUND IDCC 
CArttEN  3  NU 
CHATOn  4  N 
CLAieOBNC 

CLAYTON 

COFFEE  SPBInGS  3  NU 

COTTONTON 

ELBA 

ENTEBPfilSE 

EUFAULA  UROL  If  E  BEF 

EVEBCRCEN 

FBISCO  CITY 

GENEVA  2 

GENEVA 

GEOBGIANNA 
GILOtBTOUft 
GBEENviLLE 
hEaolano 
HIGMLANO  HOrC 

JACKSON 
KINSTON 
LOUISVILLE 


PINE  APPLE 
PITTSVIEw 
BIVEB  FALLS 


GULF 

BAY  MINETTE 
COOEN 

DAUPHIN    ISLAND  2 
FAIBHOPE   2  NC 
rtSblLC  WSO  AP 

aOBEBTDALE 


9.08 

3.36 
3.46 
1  .41 

1  .33 

3.00 

3.S9 
3.00 
3  .  78 
3.42 


3.  40 
1  .20 
3  .  36 


3.00 
3.35 


DRY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5  6 


9     101112  131415 


16  17  18 


19  20  21 
J  


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 
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DRILY  TEMPERATURES 


STfIT  ION 

DAY  OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

g 

g 

g 

g 

1 0 

1 2 

1  3 

1 5 

1  6 

1  6 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

a 

. 

NORTHERN  VBLLET  01 

ntHENS  2 

MAX 
MIN 

ST 
32 

63 
3 1 

71 
35 

79 
46 

74 

33 

87 
37 

73 
37 

7S 
50 

71 
39 

72 
35 

76 
46 

67 
35 

76 
54 

74 

50 

82 
58 

77 

82 
46 

83 
48 

84 

63 

80 
4  1 

79 
4  I 

83 
5 1 

77 
57 

69 
4  1 

62 
40 

68 

69 

70 
50 

73.6 
44  . 1 

BELLE  niNB  2  N 

MAX 
MIN 

S7 
36 

62 
30 

71 
40 

80 
49 

74 

39 

68 
42 

75 
4  3 

77 
45 

74 
4  I 

65 
33 

73 
40 

78 
5 1 

68 
40 

77 
4  1 

75 
55 

83 
58 

79 
52 

81 

52 

82 
5 1 

84 

53 

86 
56 

BO 
46 

78 
48 

84 

53 

79 
58 

69 

37 

SS 

68 

70 

70 
49 

74  .  1 
45.4 

FBLKVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

33 

34 

72 
39 

80 
49 

75 
35 

69 
39 

74 

37 

78 
40 

73 
40 

64 

30 

74 

35 

80 
52 

68 
38 

77 
45 

73 
SS 

83 
59 

79 
S3 

81 
55 

83 

85 
5 1 

84 

60 

80 

79 

84 

53 

79 
57 

71 

55 

68 

71 

69 
49 

75.3 
44  .3 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

66 
39 

76 
38 

83 
44 

78 
56 

70 
39 

78 
39 

80 
42 

77 
50 

69 
40 

76 
35 

79 
44 

74 
49 

79 
4  1 

75 
6  1 

85 
6 1 

83 
65 

86 
SS 

88 

56 

89 
55 

B7 

57 

79 
66 

83 
49 

ee 

52 

81 
59 

71 
54 

61 
42 

69 
4  I 

74 
4  3 

72 
50 

67 
54 

77.4 
49.2 

HUNTSVILLE  HSO  BP 

MAX 
MIN 

62 
35 

69 
37 

75 
42 

72 
44 

68 
4  1 

72 
44 

76 
43 

71 
53 

64 
4  1 

72 
34 

77 
4  1 

66 
46 

73 
40 

72 
54 

80 
52 

77 
56 

78 
S  1 

79 
5 1 

81 
SO 

62 
52 

79 
52 

76 
46 

81 
46 

78 
5 1 

69 
4  7 

53 
40 

66 
36 

68 
4  1 

68 
49 

63 
52 

72  .2 
45. 7 

nOULION  2 

MAX 
MIN 

63 
36 

71 
34 

81 
40 

73 
52 

70 
37 

77 
4  1 

79 
39 

75 
42 

63 
40 

76 
3  1 

79 
40 

71 
52 

80 
40 

79 
58 

82 
56 

79 
49 

82 
52 

84 

52 

86 
50 

83 
53 

80 
65 

80 
46 

85 

76 
SB 

69 
55 

61 

4  3 

70 
37 

73 
39 

72 
49 

64 
54 

75.4 
46.2 

HUSCLE  SMOBLS  F^p  pp 

MIN 

64 

37 

73 
36 

80 
41 

73 
45 

65 
42 

73 
40 

76 
38 

72 
52 

62 
43 

73 
32 

76 
40 

66 
47 

76 
39 

73 
56 

83 
S4 

81 
59 

80 
49 

83 

51 

84 

SI 

85 

52 

79 
51 

79 
45 

84 
48 

73 
58 

69 
46 

56 
41 

68 
45 

69 
46 

50 

54 

73.6 
46  .3 

NEH  HBRKET  2 

MAX 
MIN 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

66 
36 

78 
35 

80 
45 

74 

5 1 

70 
5 1 

80 
39 

83 
45 

79 
52 

71 
4  I 

77 
37 

80 
45 

72 
53 

79 
45 

75 
60 

82 
56 

82 
60 

83 
54 

64 

55 

86 
56 

84 

55 

78 
65 

81 
48 

85 
S 1 

81 
55 

68 
60 

61 
4  3 

73 
45 

74 
45 

71 

67 
S3 

76.8 
49.5 

RUSSELLVILLE  2 
. 

MBX 
MIN 

60 
33 

65 
3  1 

75 
32 

80 
38 

72 
38 

69 
37 

74 

35 

78 
36 

72 
42 

63 
29 

75 
3 1 

78 
37 

66 
38 

79 
40 

72 
52 

61 

55 

78 
48 

80 
45 

83 
48 

85 
49 

83 
SO 

76 
42 

80 

85 
46 

74 
48 

68 

57 
36 

69 

71 

69 
49 

73.9 
41  .0 

BPPBLBCHIBN 
nOUNTBINS  02 

BLBERTVILLE  2  SE 

MBX 
MIN 

60 
37 

71 
43 

78 
46 

74 

50 

69 
36 

75 
43 

78 
45 

74 
48 

76 
4  1 

72 
34 

78 
46 

69 
48 

76 
4  I 

75 
55 

82 
54 

78 
58 

79 
53 

82 
53 

85 
54 

84 

56 

77 
62 

78 
49 

84 

50 

76 
56 

70 
55 

59 
4  3 

70 
39 

72 
4  1 

71 

67 
50 

74  .7 
47.8 

eiRnlNGHBM  HSO  BP 

MBX 
MIN 

66 
36 

74 

36 

80 
40 

79 
5 1 

71 
40 

77 
46 

79 
45 

76 
45 

67 
36 

74 

37 

80 
4  1 

72 
48 

78 
46 

69 
57 

82 
54 

81 
59 

82 
54 

83 
49 

86 
5 1 

86 
54 

82 
54 

80 
47 

85 

79 
54 

75 
55 

56 
4C 

72 
38 

75 
42 

66 
50 

67 
55 

76.0 
46.9 

BRIDGEPORT 

MBX 

niN 

86 
46 

83 

78 

68 

55 
3 1 

70 
37 

72 
40 

69 
48 

CUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

72 
37 

73 
37 

79 
40 

76 
SO 

73 
45 

75 
48 

77 
43 

75 
39 

72 

73 
33 

80 
4  1 

76 
5 1 

76 

75 
52 

82 
54 

81 
60 

81 
5  3 

82 
55 

85 
S3 

81 
63 

78 
49 

84 
49 

83 
53 

74 

56 

73 
58 

70 
29 

70 
42 

72 
3 1 

70 

67 
43 

76.2 
46.6 

ONEONTB 

MBX 
MIN 

58 
33 

62 
33 

72 
37 

80 
42 

76 
39 

70 
40 

74 

39 

78 
42 

74 
42 

65 
3 1 

73 
34 

79 

71 
4  2 

78 
4S 

72 
SO 

81 
SO 

79 
49 

81 

SO 

63 
49 

85 
53 

79 

79 

84 

5 1 

81 

50 

80 

55 

73 
45 

53 
37 

69 
40 

74 
40 

66 
48 

74.3 
43.2 

SBINT  BERNPRO 

MIN 

30 

64 

30 

74 

35 

82 
44 

76 
40 

69 
42 

77 
39 

79 
46 

74 
4  1 

66 
30 

74 

3S 

81 
SI 

72 
40 

79 
56 

73 
51 

84 
54 

82 
47 

83 
49 

84 
46 

85 
52 

85 
59 

81 
43 

ei 

45 

85 
48 

80 
55 

72 
41 

61 
36 

70 
36 

74 
47 

68 
SI 

76.4 
44.0 

SBND  HT  SUBSTB  PU 

MBX 
M  1  N 

57 
33 

59 
34 

67 
39 

75 
48 

72 
36 

72 
43 

72 
40 

74 
41 

71 
38 

64 
34 

69 
41 

74 
46 

69 
38 

73 
51 

72 
52 

81 

55 

77 
51 

81 
51 

81 
49 

84 

51 

81 

60 

75 
44 

80 
44 

82 
54 

76 
56 

69 
41 

51 
34 

66 
37 

69 
43 

69 
48 

72.1 
44.4 

SCOTISBORO 

MAX 
MIN 

SS 
33 

62 
33 

73 
37 

80 
49 

79 
36 

70 
40 

76 
37 

79 
43 

78 
42 

69 
34 

74 

35 

78 
46 

71 
38 

77 
45 

76 
SO 

81 
53 

80 
46 

82 
47 

82 
47 

65 
49 

86 
62 

79 
46 

78 
45 

85 
47 

80 
59 

72 
44 

57 
35 

71 
39 

72 
43 

69 
46 

75. 2 
43.5 

VBLLE'  MEBO 
. 

MBX 
M  I  N 

62 
3 1 

58 
29 

71 
33 

79 
40 

74 

32 

71 
38 

74 

33 

76 
40 

74 

30 

6S 
28 

72 
32 

77 
42 

70 
32 

76 
4  4 

76 
45 

82 
S 1 

79 
43 

81 
48 

83 
43 

85 
46 

85 
56 

85 
56 

78 
42 

84 
45 

79 
54 

71 
42 

SS 
30 

69 
38 

70 
40 

70 
47 

40.3 

UPPER  PLBINS  03 

BLIEEVILLE 

MBX 
MIN 

61 
36 

71 
38 

77 
40 

79 
42 

81 

71 

80 
4  4 

81 
49 

81 
45 

72 
35 

75 
40 

81 
52 

75 
40 

81 
51 

76 
SO 

75 
51 

82 

52 

81 

55 

81 
56 

84 

S3 

84 

56 

84 

52 

84 

86 
48 

82 

75 
49 

6S 
39 

75 
4  1 

79 
49 

74 
54 

77.8 
46.6 

bbnrherd  lock  bno  ofln 

MBX 
MIN 

CENTREVILLE  HSUO 

MBX 
MIN 

58 
37 

70 
39 

75 
43 

81 
43 

80 
4S 

76 
45 

79 
45 

80 
48 

78 
46 

69 
43 

75 
43 

80 
42 

77 
5 1 

81 
52 

80 
57 

82 
57 

81 
52 

82 
52 

64 

53 

87 
56 

85 
57 

80 
SI 

80 
49 

85 
51 

82 
57 

75 
47 

62 
4  I 

75 
42 

79 
47 

77 
52 

77.8 
48.1 

CLBNTON 

MBX 
MIN 

61 
35 

69 
37 

76 
40 

61 
45 

78 
45 

77 
49 

80 
46 

81 
46 

79 
46 

72 
35 

76 
38 

80 
46 

78 
46 

82 

52 

74 

S3 

81 
54 

80 
49 

82 
47 

84 
49 

87 

52 

87 
60 

76 
47 

80 
46 

85 
52 

82 
57 

75 
48 

66 
38 

76 
4  I 

79 
50 

80 
54 

78.  1 
46.8 

OOUBLE  SPRINGS 

MBX 
MIN 

58 
33 

63 
33 

80 
38 

77 
39 

70 
43 

77 
4  4 

79 
46 

78 
40 

75 
39 

64 

35 

74 
40 

80 
52 

67 
43 

77 
46 

67 
53 

81 
56 

78 
53 

80 
52 

81 
52 

84 

53 

83 
59 

78 
4  7 

77 
49 

83 
55 

75 
55 

68 
43 

S3 
38 

67 
40 

72 
44 

63 
49 

73.6 
45.7 

FBTETTE 

MBX 
MIN 

57 
35 

65 
36 

74 

36 

76 
40 

75 
40 

65 
43 

75 
40 

78 
4  3 

78 
40 

65 
33 

7S 
33 

73 
47 

67 
43 

74 
44 

79 
44 

78 
42 

79 
45 

80 
45 

82 
49 

79 
49 

78 
SI 

75 
42 

75 
45 

78 
45 

64 

55 

6S 
46 

46 

38 

66 
40 

S6 
50 

71  .6 
42.7 

MBLETVILLE  3  NE 

MBX 
NIN 

64 

30 

74 

30 

79 
39 

74 
45 

69 
31 

73 
37 

76 
39 

72 
49 

67 
37 

74 

28 

79 
39 

74 

35 

78 
37 

74 

52 

80 
49 

78 
54 

79 
43 

83 
47 

83 
45 

83 
49 

78 
59 

79 
39 

83 
42 

76 
52 

70 
46 

63 
34 

68 
33 

71 
35 

68 
42 

61 
48 

74.3 
41  .5 

HBKILTON  3  S 

MAX 
MIN 

61 
31 

66 
30 

77 
30 

81 
35 

75 
36 

70 
36 

77 
35 

80 
35 

7S 
4  1 

67 
29 

76 
29 

81 
34 

71 
40 

78 
40 

75 
SO 

82 

SO 

81 
47 

83 
47 

83 
48 

84 
48 

83 
48 

76 
4  I 

80 
4  I 

85 
43 

72 
52 

70 
44 

59 
33 

73 
33 

76 
38 

63 
51 

75.3 
39.8 

JBSPER  4  N 

MAX 
MIN 

58 
3 1 

68 
3 1 

76 
36 

74 

36 

81 
39 

69 
40 

7S 
38 

80 
45 

75 
4  3 

62 
3 1 

75 
35 

83 
37 

71 
4  1 

77 
45 

67 
45 

81 

52 

79 
52 

83 
46 

83 
49 

63 
SO 

82 
61 

80 
44 

78 
44 

82 
49 

76 
52 

71 
45 

71 
36 

69 
38 

74 
48 

74 
54 

75.2 
43.1 

PRBTTVILIE 

MAX 
MIN 

THORSBr  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

68 
37 

76 
40 

77 
44 

76 
51 

75 
47 

78 
51 

80 
49 

79 
52 

74 
47 

76 
38 

79 
39 

78 
53 

82 
48 

76 
60 

81 
56 

61 
56 

79 
51 

83 
SO 

87 
64 

86 
55 

79 
60 

81 
SI 

86 
SO 

83 
49 

76 
59 

75 
47 

74 
42 

78 
45 

77 
53 

72 
57 

78.4 

SO.O 

ruSCBLOOSP  FAA  AP 

MAX 
MIN 

68 
38 

75 
36 

79 
41 

80 
50 

69 
44 

78 
47 

79 
42 

78 
50 

1-) 
44 

73 
34 

81 
40 

73 
53 

77 
43 

73 
59 

80 
54 

83 
60 

80 
48 

81 
50 

82 
50 

82 
54 

83 
53 

77 
46 

64 
46 

72 
53 

70 
52 

61 
42 

73 
39 

78 
44 

70 
55 

68 
56 

75.9 
47.5 

TUSCALOOSfl  OLIVER  DBn 

MAX 
MIN 

61 
40 

68 
39 

76 
39 

80 
43 

79 
45 

73 
45 

78 
45 

80 
45 

77 
46 

68 
37 

75 
37 

80 
43 

74 
48 

79 
48 

76 
57 

83 
56 

82 
SI 

82 
S3 

83 
52 

86 
55 

84 

57 

82 
49 

82 
50 

86 
49 

77 
60 

75 
49 

61 
41 

74 
43 

79 
SO 

70 
54 

77.0 
47. S 

VERNON 

MAX 
MIN 

64 

38 

75 
36 

78 
38 

62 
46 

78 
37 

74 
41 

80 
42 

B4 
41 

85 
37 

74 

30 

77 
37 

81 
54 

78 
43 

82 
58 

62 
54 

87 
62 

83 
SO 

66 

50 

94 
48 

87 
49 

87 
47 

85 
43 

84 
44 

88 
54 

85 
57 

79 

74 

35 

75 
42 

78 
44 

80 
53 

80.9 
45.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

u 

STflT ION 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

q: 

■  > 

EBSTERN  VBLLET  04 

nNNisTON  Fnn  np 

MAX 

64 

74 

81 

79 

74 

76 

81 

76 

68 

75 

81 

75 

80 

75 

85 

80 

82 

84 

90 

88 

77 

80 

87 

85 

77 

59 

72 

75 

66 

67 

77.1 

MIN 

39 

38 

40 

51 

42 

48 

44 

45 

39 

35 

41 

52 

46 

56 

53 

57 

SO 

52 

51 

54 

59 

52 

47 

51 

57 

45 

40 

44 

49 

55 

47.7 

CRLERfl  2  SM 

MBX 

MIN 

CENTRE  S  SH 

MAX 

62 

61 

70 

78 

75 

70 

73 

77 

75 

68 

72 

79 

71 

76 

7S 

B2 

83 

84 

85 

86 

SB 

79 

79 

86 

82 

72 

59 

72 

74 

75 

75.6 

MIN 

36 

37 

38 

49 

40 

45 

39 

45 

46 

32 

48 

49 

39 

52 

49 

S3 

47 

48 

48 

50 

SB 

41 

44 

SO 

57 

47 

36 

42 

48 

S3 

45.5 

CH1L0ERS8URG  «TR  PLBNI 

MAX 

67 

75 

82 

82 

78 

76 

79 

77 

75 

76 

81 

BO 

79 

77 

S3 

82 

84 

84 

B6 

87 

83 

80 

86 

85 

76 

74 

73 

75 

74 

70 

78.9 

MIN 

35 

35 

40 

50 

39 

47 

44 

44 

38 

33 

40 

52 

43 

60 

52 

55 

50 

4B 

49 

52 

62 

46 

45 

SO 

60 

48 

39 

39 

44 

55 

46.5 

GROSOEN  STEAM  PLANT 

MAX 

60 

62 

73 

75 

74 

70 

76 

79 

74 

67 

7S 

79 

75 

62 

79 

84 

81 

83 

B5 

86 

BS 

67 

79 

SS 

78 

73 

55 

70 

73 

67 

75.0 

MIN 

38 

38 

39 

42 

40 

44 

41 

43 

43 

3S 

39 

42 

44 

48 

SO 

S3 

48 

49 

51 

53 

SB 

48 

4B 

S2 

S6 

46 

42 

42 

44 

SO 

45.5 

PELL  CI TT   1  NNE 

MAX 

70 

66 

74 

81 

78 

71 

75 

78 

75 

68 

74 

BO 

74 

77 

72 

82 

80 

82 

82 

85 

86 

77 

80 

B4 

79 

74 

56 

72 

75 

64 

75.8 

MIN 

33 

34 

34 

37 

36 

39 

40 

40 

43 

32 

33 

39 

40 

41 

SO 

SI 

47 

46 

47 

49 

51 

45 

43 

43 

49 

47 

37 

38 

40 

47 

41  .8 

STLOCnuCR  4  NE 

MAX 

67 

76 

82 

78 

76 

78 

80 

77 

73 

75 

79 

7S 

80 

73 

83 

SI 

82 

83 

87 

87 

76 

80 

86 

B2 

75 

71 

73 

77 

75 

73 

78.0 

MIN 

43 

38 

36 

46 

36 

46 

44 

42 

37 

32 

38 

S2 

42 

SB 

50 

58 

49 

46 

49 

50 

SB 

47 

44 

48 

60 

48 

37 

38 

46 

56 

45.8 

I HL  L  HUt wM 

75 

78 

75 

75 

73 

75 

7S 

74 

72 

71 

79 

83 

85 

86 

87 

89 

85 

79 

91 

65 

74 

70 

67 

72 

76 

71 

77.2 

.          .  . 

MIN 

36 

35 

41 

43 

38 

44 

44 

44 

41 

42 

44 

39 

50 

51 

S6 

SS 

SO 

51 

48 

49 

52 

46 

54 

59 

50 

44 

35 

43 

48 

4  1 

45.8 

PIEDMONT  PLSTEflU  05 

BLEKflNOER  CITY 

MAX 

65 

66 

74 

62 

79 

76 

75 

80 

78 

73 

76 

78 

76 

79 

74 

61 

81 

82 

B3 

88 

66 

79 

76 

81 

82 

75 

65 

73 

78 

75 

77.2 

MIN 

35 

37 

40 

48 

44 

49 

44 

45 

46 

33 

42 

SO 

45 

54 

53 

54 

SO 

49 

52 

54 

SS 

50 

47 

50 

56 

48 

40 

45 

50 

54 

47.4 

BSMLflNO  2  SSE 

MAX 

63 

71 

79 

75 

72 

73 

76 

75 

67 

74 

77 

74 

77 

70 

80 

78 

79 

81 

85 

85 

77 

76 

83 

81 

73 

S9 

71 

76 

69 

64 

74  .7 

MIN 

38 

41 

51 

42 

45 

44 

45 

42 

39 

41 

48 

45 

51 

52 

52 

47 

46 

51 

SS 

59 

47 

47 

50 

SB 

46 

43 

43 

46 

50 

53 

47.2 

CSMP  HILL  2  N« 

MAX 

67 

65 

75 

81 

80 

76 

74 

78 

78 

72 

76 

78 

78 

80 

69 

82 

80 

82 

84 

86 

SS 

78 

80 

83 

84 

75 

64 

74 

78 

80 

77.5 

MIN 

33 

34 

37 

38 

44 

46 

42 

45 

46 

32 

36 

47 

46 

48 

53 

S3 

47 

46 

49 

SI 

SS 

50 

44 

41 

53 

49 

39 

42 

45 

49 

44  .8 

meflin 

MAX 

66 

63 

72 

78 

75 

72 

76 

79 

74 

67 

74 

78 

77 

78 

74 

B2 

78 

81 

84 

86 

B6 

77 

79 

79 

84 

71 

70 

72 

7S 

67 

75.8 

MIN 

33 

31 

34 

35 

36 

43 

37 

39 

38 

28 

30 

44 

39 

49 

47 

51 

44 

45 

46 

54 

59 

46 

4: 

43 

45 

46 

34 

37 

39 

48 

41  .4 

LBFHTETTE 

MAX 

67 

76 

82 

80 

78 

74 

80 

80 

73 

78 

80 

80 

81 

75 

82 

82 

84 

65 

90 

89 

86 

86 

87 

85 

79 

73 

76 

80 

81 

72 

80.0 

MIN 

37 

37 

40 

50 

43 

49 

4S 

49 

44 

36 

47 

49 

49 

60 

55 

56 

51 

51 

54 

54 

60 

51 

57 

53 

58 

48 

40 

44 

49 

53 

49.0 

MARTIN  GAM 

MAX 

67 

70 

78 

78 

74 

71 

75 

75 

69 

74 

78 

74 

78 

73 

79 

79 

80 

80 

83 

85 

76 

77 

83 

82 

75 

60 

70 

73 

75 

64 

75.2 

MIN 

38 

40 

48 

50 

54 

49 

49 

SO 

45 

41 

53 

50 

60 

55 

53 

4B 

<8 

52 

52 

56 

59 

46 

50 

60 

SO 

46 

SO 

54 

57 

59 

50.7 

OPELIKA 

MBX 

68 

67 

76 

82 

80 

76 

72 

78 

78 

72 

76 

79 

79 

71 

70 

80 

79 

85 

84 

89 

87 

79 

81 

SS 

83 

77 

57 

75 

80 

SO 

77.5 

MIN 

36 

32 

36 

40 

47 

46 

46 

43 

43 

42 

41 

SI 

47 

49 

48 

SI 

40 

47 

49 

50 

48 

41 

45 

40 

43 

51 

33 

36 

42 

45 

436 

ROCHFORO  2  NNH 

MBX 

66 

68 

76 

87 

78 

76 

79 

81 

80 

71 

77 

79 

77 

82 

72 

80 

80 

82 

83 

87 

66 

75 

80 

BS 

82 

74 

64 

75 

79 

79 

78. 0 

MIN 

35 

36 

43 

51 

43 

48 

48 

47 

42 

37 

45 

50 

49 

54 

56 

57 

51 

SO 

54 

55 

59 

50 

49 

52 

57 

4B 

40 

43 

48 

49 

4S.2 

onr  M   M 1 1  1  c 
KUL^  niLLa 

80 

74 

83 

80 

83 

90 

82 

83 

89 

75 

68 

78 

82 

74 

79 . 3 

■            •  • 

MIN 

34 

33 

36 

43 

39 

47 

43 

44 

44 

3? 

35 

49 

39 

44 

50 

43 

45 

42 

47 

47 

59 

47 

41 

46 

59 

48 

42 

39 

44 

38 

43.3 

PRAIRIE  06 

OBTTON  1  N 

MBX 

65 

71 

76 

80 

60 

79 

79 

78 

79 

71 

77 

81 

79 

82 

81 

61 

80 

82 

84 

85 

87 

82 

82 

85 

B4 

77 

64 

76 

80 

80 

78. 9 

MIN 

36 

37 

42 

51 

50 

46 

47 

50 

44 

35 

42 

53 

55 

60 

56 

52 

50 

51 

52 

54 

56 

48 

47 

55 

60 

45 

37 

44 

S4 

S4 

48.8 

OEMOPOL IS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

61 

72 

78 

80 

78 

74 

77 

79 

78 

70 

74 

81 

77 

80 

81 

80 

80 

82 

83 

85 

S3 

82 

80 

SS 

Bl 

78 

64 

74 

79 

78 

77.8 

MIN 

40 

40 

41 

45 

51 

50 

49 

48 

48 

40 

39 

47 

47 

SS 

58 

S7 

51 

SI 

S3 

53 

SS 

SI 

49 

SO 

58 

48 

43 

43 

48 

53 

48.7 

GAINESVILLE 

MAX 

61 

72 

76 

80 

79 

72 

78 

80 

80 

71 

74 

82 

77 

79 

81 

83 

80 

84 

84 

86 

83 

82 

80 

85 

78 

76 

64 

75 

79 

77 

77.9 

MIN 

39 

40 

46 

49 

45 

49 

47 

SO 

47 

38 

44 

55 

53 

56 

57 

60 

51 

52 

SS 

55 

60 

SO 

SI 

59 

60 

48 

40 

42 

47 

54 

so.o 

GREENSBORO 

MAX 

71 

7S 

80 

79 

75 

78 

80 

80 

71 

77 

82 

79 

80 

82 

82 

82 

83 

84 

87 

85 

83 

82 

86 

84 

79 

66 

73 

81 

80 

71 

79.2 

MIN 

33 

38 

42 

49 

49 

47 

51 

53 

47 

41 

49 

56 

54 

55 

57 

60 

50 

52 

54 

56 

65 

49 

49 

58 

62 

47 

40 

48 

55 

56 

50.7 

HBTNEVILLE 

MAX 

65 

70 

72 

79 

80 

76 

75 

77 

79 

72 

76 

SO 

78 

81 

76 

79 

80 

80 

82 

BS 

85 

75 

78 

81 

BO 

78 

63 

75 

79 

79 

77.2 

MIN 

39 

40 

42 

4B 

49 

55 

51 

51 

46 

37 

47 

52 

53 

S9 

SB 

57 

54 

52 

54 

56 

58 

52 

49 

54 

60 

48 

40 

40 

52 

55 

50.3 

L IVINGSTON  2  SH 

MAX 

71 

74 

77 

7S 

80 

82 

81 

79 

80 

83 

81 

79 

7S 

77 

79 

SO 

82 

SI 

83 

84 

85 

68 

70 

72 

74 

78.2 

MIN 

34 

35 

40 

40 

44 

46 

45 

40 

44 

50 

4B 

49 

SO 

SS 

54 

54 

SO 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

59 

70 

74 

79 

78 

75 

78 

79 

79 

70 

73 

BO 

78 

82 

77 

80 

81 

Bl 

83 

86 

86 

79 

81 

B4 

83 

78 

63 

7S 

80 

80 

77.7 

MIN 

38 

40 

41 

45 

48 

49 

48 

49 

46 

39 

41 

45 

53 

54 

57 

57 

SI 

SI 

52 

SS 

59 

SO 

49 

SS 

57 

47 

38 

39 

45 

54 

48.4 

MINTER   3  NM 

MBX 

61 

71 

74 

76 

BO 

78 

78 

78 

79 

72 

SO 

SI 

79 

81 

79 

80 

SO 

81 

86 

B8 

87 

79 

SO 

BS 

8S 

77 

63 

7S 

80 

81 

78.5 

MIN 

39 

44 

44 

46 

48 

52 

SI 

54 

4B 

46 

47 

SS 

55 

57 

SS 

58 

SB 

S3 

SS 

SS 

SS 

56 

S2 

54 

59 

48 

39 

41 

50 

54 

51  .1 

HONTGOMERT  HSO  AP 

MBX 

68 

73 

78 

77 

74 

73 

77 

78 

71 

74 

78 

75 

79 

73 

79 

81 

61 

81 

86 

85 

76 

77 

SI 

B2 

77 

65 

73 

76 

78 

67 

76.4 

MIN 

41 

41 

42 

50 

50 

SS 

52 

51 

47 

38 

47 

S4 

S3 

61 

SS 

55 

53 

51 

S3 

57 

60 

54 

49 

54 

SB 

48 

41 

43 

51 

61 

50.9 

SELMA 

MBI 

72 

75 

81 

80 

76 

80 

80 

81 

71 

76 

82 

BO 

83 

81 

B3 

84 

SS 

85 

88 

89 

BO 

80 

SS 

84 

SO 

68 

77 

SO 

81 

70 

79.9 

MIN 

40 

42 

4S 

52 

SO 

52 

SI 

52 

49 

40 

40 

52 

56 

62 

SB 

58 

S3 

S3 

SS 

57 

60 

SI 

SI 

S7 

62 

49 

42 

46 

SI 

62 

51  .6 

UNION  SPRINGS  4  S 

MAX 

70 

70 

72 

60 

80 

78 

79 

79 

78 

81 

73 

8 1 

B2 

83 

83 

MIN 

39 

41 

42 

42 

4'9 

53 

SO 

52 

46 

39 

42 

52 

52 

SS 

57 

56 

54 

50 

S2 

S3 

SO 

S6 

SO 

SO 

S4 

49 

41 

41 

46 

56 

49. 1 

COASTAL  Plain  ot 

RNOALUSIA  I  NH 

MAX 

71 

70 

75 

80 

81 

80 

75 

79 

80 

80 

81 

81 

80 

83 

76 

80 

83 

84 

89 

88 

87 

86 

82 

88 

89 

79 

69 

77 

82 

BS 

BO. 7 

MIN 

37 

37 

39 

4  1 

47 

52 

47 

SO 

48 

43 

35 

49 

52 

58 

54 

63 

48 

48 

54 

59 

55 

46 

5 1 

SO 

38 

38 

4  3 

S3 

BTMORE 

MBX 

64 

74 

78 

80 

80 

81 

79 

BO 

84 

76 

83 

84 

85 

85 

83 

83 

85 

84 

84 

87 

85 

82 

84 

88 

86 

82 

68 

79 

83 

85 

81  .4 

MIN 

41 

42 

46 

46 

54 

59 

51 

55 

50 

43 

49 

4B 

49 

60 

64 

57 

SO 

SI 

SI 

SB 

59 

56 

52 

57 

64 

52 

43 

51 

S3 

57 

52.3 

BRANTLEY 

MAI 

70 

72 

77 

83 

82 

80 

75 

BO 

83 

60 

81 

S2 

83 

83 

76 

82 

83 

SI 

SS 

B9 

89 

85 

82 

87 

B7 

65 

78 

B7 

87 

81  .0 

MIN 

39 

37 

39 

44 

48 

S4 

49 

SO 

43 

37 

39 

40 

49 

60 

56 

53 

SI 

SO 

SI 

54 

60 

56 

46 

51 

S3 

48 

3B 

43 

47 

53 

47.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLONINC  STflllON  INOEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

BREMTON  3  SSE 

nnx 

MIN 

76 
36 

81 
38 

84 
40 

83 

63 
42 

76 
60 

80 
47 

83 

77 

83 

85 
48 

86 
49 

86 
49 

81 
59 

85 
57 

82 
54 

85 
46 

67 
46 

90 
5 1 

66 
52 

67 
55 

86 
56 

90 
46 

88 
52 

84 
64 

81 
49 

80 
39 

85 
42 

9% 
48 

86 
64 

83.9 
48.4 

CnnOEN  3  NH 

HRX 
HIN 

66 
36 

73 
36 

76 
4  3 

61 
49 

61 
5 1 

76 
52 

78 
5 1 

80 
52 

81 
47 

73 
39 

80 
4  3 

82 
5 1 

81 
56 

83 

57 

82 

57 

84 

57 

83 

52 

83 
54 

85 
54 

88 

57 

87 

59 

79 

52 

80 

50 

86 

55 

84 

60 

78 
46 

74 
42 

76 
42 

80 
46 

82 

53 

80.2 
50.2 

CHflTOn  4  N 

nRx 
niN 

70 
37 

76 
32 

76 
50 

78 
4  3 

77 
45 

76 
56 

79 
4  3 

79 
52 

77 
45 

78 
43 

79 
4  J 

81 
40 

80 
55 

81 
55 

84 

52 

81 
5 1 

83 
SO 

84 
45 

86 
53 

84 

5 1 

89 
49 

84 
54 

79 
52 

76 
36 

77 
32 

82 
42 

8S 
44 

73 

79.8 
46.3 

CLflTION 

nnx 
niN 

75 
42 

76 
4  3 

77 
4  4 

82 
53 

80 

52 

79 
57 

73 
50 

72 
53 

75 
48 

72 
46 

77 
57 

79 
53 

78 
55 

77 
56 

78 
57 

81 

59 

80 

57 

82 
55 

83 
57 

87 
59 

88 
58 

89 
60 

78 
56 

82 
59 

63 
59 

76 
50 

70 
42 

73 
50 

78 

55 

83 
S3 

78.8 
S3. 2 

ENTERPRISE 

MBX 

niN 

79 
6 1 

75 
57 

81 
57 

83 
SS 

84 
54 

87 
'  54 

90 
58 

91 
63 

85 
60 

87 
64 

78 
5 1 

68 
4  1 

77 
47 

63 
53 

87 
57 

EUFBULB  HILDL IFE  REF 

HBX 

niN 

7S 
39 

70 
37 

78 
39 

80 
40 

81 
49 

80 
54 

72 
50 

79 
46 

77 
46 

70 
36 

78 
48 

82 
60 

80 
52 

79 
58 

78 
57 

81 
54 

82 
49 

85 
54 

86 
53 

90 
55 

89 
59 

88 
60 

81 
46 

85 
49 

84 
54 

81 
50 

67 
39 

76 
42 

80 
47 

83 
54 

79.9 
49.3 

EVERGREEN 

MAX 
HIN 

74 
40 

73 
39 

78 
4  3 

79 
45 

80 
49 

80 
54 

76 
50 

79 
5 1 

61 
48 

74 
4  3 

79 
4  3 

80 
5 1 

81 
53 

62 

59 

76 
59 

81 
56 

80 
S3 

82 
54 

83 
S3 

88 

57 

85 
58 

82 
57 

82 
51 

85 
54 

86 
58 

79 
50 

63 
4  1 

76 
42 

80 
49 

85 
54 

79.7 
50.5 

FRISCO  CITT 

MBX 

niN 

65 
36 

72 
40 

76 
46 

79 
49 

79 
5  3 

80 
54 

76 
53 

79 
54 

76 
46 

71 
42 

79 
50 

80 
52 

82 
5 1 

83 
59 

61 
57 

82 
59 

62 
5 1 

84 

SO 

85 
54 

87 
56 

85 
61 

79 
55 

80 
50 

87 
58 

86 
6 1 

79 
48 

64 
4  1 

75 
45 

81 

53 

85 
57 

79.4 
51  .6 

GENEVA  2 

HBX 

HIN 

GENEVA 

MBX 

niN 

CILBERTONN 

MBX 
HIN 

74 

35 

79 

37 

81 
40 

61 
48 

80 

80 
53 

62 

81 
5  1 

76 

78 
35 

83 

83 

83 

63 

6S 
54 

61 
56 

63 
47 

85 
47 

88 
50 

84 

5 1 

84 

6  1 

83 
47 

88 
4  7 

83 

57 

79 
60 

70 
40 

77 
38 

82 
4  1 

82 
48 

62 

81  .3 
48  . 1 

GREENVILLE 

HflX 
HIN 

HEPOLSND 

HBX 
HIN 

82 

70 
46 

76 
49 

80 
5 1 

80 
53 

80 
59 

67 
5 1 

79 
54 

79 
5 1 

74 
45 

79 
56 

62 
56 

81 
58 

79 
58 

78 
56 

82 
55 

82 

55 

83 
54 

87 
55 

63 
59 

82 
59 

76 
64 

85 
59 

90 
54 

87 
62 

78 
53 

67 
43 

77 
4  3 

82 
52 

86 
S3 

79.8 
53.6 

MIGMLBND  HOnE 

HBX 
HIN 

69 

71 

75 

•!1 

81 

80 

75 

60 

78 

73 

79 

80 

81 

83 

76 

81 

62 

84 

86 

89 
56 

89 
59 

BO 
S4 

81 
SS 

8S 
SS 

84 

60 

78 
47 

64 

76 
40 

82 
47 

84 

SI 

79.6 
49.9 

OZnRK  6  NNH 

HflX 
HIN 

70 
4  3 

76 
44 

81 
5 1 

80 

52 

80 
54 

75 
58 

78 
50 

SO 
SO 

76 
48 

78 
46 

80 
59 

81 
54 

78 
57 

74 

6 1 

81 
59 

81 
57 

61 
55 

85 
53 

89 
56 

87 
60 

82 
63 

83 
62 

86 
57 

84 

59 

61 
63 

77 
5 1 

77 
4  1 

62 
5 1 

86 
53 

75 
62 

80.1 
54  .4 

PMENIX   CUT   2  NNH 

HBX 
HIN 

p  r  TT^V 1 PU 
r  L  1  1 9  V 1  CM 

HIN 

70 
39 

69 
35 

76 
37 

81 
45 

60 
46 

78 
52 

73 

50 

78 
45 

77 
43 

73 
34 

77 
48 

79 
54 

60 

51 

78 
56 

73 
56 

81 
53 

81 
47 

62 
46 

64 
48 

88 

S2 

87 
56 

81 

57 

81 
45 

85 
4S 

78 

SS 

77 
49 

67 
38 

75 
40 

80 
42 

47 

78.4 
47.0 

TMOtinSVILLE 

HflX 

58 
38 

73 
39 

79 
43 

81 
48 

81 
49 

80 
50 

80 
47 

81 
49 

82 
42 

74 

39 

81 
47 

83 
52 

84 

55 

84 
54 

61 
58 

85 
60 

81 
52 

82 
51 

86 
51 

88 
54 

85 
62 

81 
52 

82 
SO 

87 
53 

82 
60 

79 
46 

65 
40 

78 
42 

81 
48 

84 

80.3 
49.5 

TROT 

HflX 
HIN 

69 
38 

74 
43 

79 
46 

79 
50 

79 
52 

72 
57 

77 
46 

77 
53 

72 
47 

77 
47 

79 
56 

78 
53 

80 
57 

72 
60 

80 
58 

80 
58 

61 
56 

83 
55 

87 
57 

88 
60 

83 
59 

79 
SB 

84 

56 

83 

57 

76 

52 

71 
50 

74 
41 

79 
51 

83 
57 

76 
61 

78.4 
53.4 

HHBTLET 
. 

HflX 
HIN 

79 

75 

73 
39 

80 

82 

81 
47 

62 

63 
47 

76 

70 
32 

75 

80 
49 

65 

86 

85 

87 

86 

85 

89 
47 

91 

86 

83 

85 

89 

87 

78 

80 

85 

86 

87 

82  .5 
45.5 

GULF  08 

BfiT  nlNETTE 

HBX 
HIN 

73 

79 
45 

80 
50 

79 
50 

82 
56 

80 
60 

80 
55 

60 
56 

75 
5 1 

79 
48 

82 

83 

83 

81 

82 

79 

81 

82 

85 

84 

80 

84 

86 

84 

83 

75 

79 

85 

85 

79 
67 

81  .0 
55.1 

COOEN 

HflX 
HIN 

70 
50 

70 
52 

70 
55 

76 
52 

75 
56 

73 
52 

71 
54 

72 
50 

71 
55 

70 
40 

80 
50 

82 
59 

79 
62 

80 
55 

62 

60 
52 

78 

74 

71 

73 

75 

78 

79 

80 

82 

75 

83 

84 

82 

80 
66 

76.5 
54  .6 

ORUPHIN  ISLRND  2 

HBX 
HIN 

66 
56 

69 
60 

72 
59 

75 
60 

71 
63 

73 
65 

74 
64 

76 
65 

79 
60 

71 
59 

75 
58 

75 
67 

79 
65 

79 
69 

80 
66 

76 
70 

77 
68 

78 
67 

79 
67 

79 
67 

80 
72 

81 
68 

80 
68 

82 
71 

81 
69 

78 
61 

70 
55 

74 

57 

77 
68 

78 
68 

76.1 
64.4 

FBIRMOPE  2  NE 

HflX 
HIN 

70 
43 

78 
45 

78 
57 

78 
49 

80 
56 

78 
60 

76 
59 

81 

59 

77 
52 

76 
48 

76 
49 

84 

61 

81 
59 

80 
62 

82 

56 

80 
62 

80 
55 

83 
52 

82 
56 

82 
56 

82 
64 

83 

60 

84 

55 

63 
58 

80 
61 

74 
S4 

78 
46 

82 

S3 

84 

57 

82 
66 

79.9 
55. 7 

nOBILE  HSO  HP 

HflX 
HIN 

75 
43 

79 
47 

79 
51 

80 
50 

82 
58 

81 
61 

81 
55 

83 
59 

78 
53 

81 
48 

82 
50 

87 
60 

64 

63 

62 
64 

62 
56 

60 
66 

81 
60 

84 

60 

87 
61 

86 
60 

84 

65 

85 
60 

87 
60 

86 
63 

64 

65 

77 
54 

82 
4B 

83 
55 

85 
60 

80 
66 

82.2 
57. 5 

ROBERTDflLE 

HflX 
HIN 

72 
43 

72 
45 

79 
45 

80 
46 

78 
49 

84 

57 

80 
54 

81 

55 

63 
52 

79 
44 

80 
45 

81 
50 

86 
58 

84 

59 

81 
58 

82 
58 

79 
56 

81 
S4 

84 

57 

85 
58 

84 

60 

82 

60 

86 

55 

88 

55 

83 
59 

81 

55 

75 
47 

81 
47 

83 

52 

84 

57 

81  .3 
53.1 
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X 

Dflr  OF  MONTH 

0 

STflllON 

a. 

o 

1  IN  1 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

e 

9 

10 

1 1 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

a: 

a 

PUBURN  QGRONOMV  FRRfl 

2 

nRx 

HIN 

53 

53 

52 

57 

54 

57 

56 

58 

54 

53 

59 

60 

63 

67 

63 

62 

59 

60 

64 

'57 

I9 

63 

6: 

'ss 

67 

80 

57 

76 
SI 

63 
SI 

85 
S3 

90 
57 

85.5 
58.9 

4 

nnx 

MIN 

6S 

69 

73 

77 

76 

78 

72 

80 

74 

77 

83 

86 

90 

88 

72 

80 

82 

86 

90 

94 

93 

85 

90 

94 

90 

79 

75 
56 

78 
54 

61 
56 

86 
60 

81  .4 

61  .6 

8 

HRX 

niN 

53 

52 

53 

57 

58 

58 

60 

59 

56 

58 

69 

62 

65 

65 

66 

65 

64 

65 

55 

66 

70 

r.e 

83 
67 

86 

67 

63 

71 

75 
63 

7] 
S7 

73 
56 

75 
56 

78 
61 

75. 6 
61  .6 

HEROLRNO 

4 

MRX 
"IN 

58 

56 

56 

58 

61 

6? 

62 

60 

62 

62 

60 

65 

65 

65 

66 

77 

68 

68 

69 

69 

71 

72 

7^ 

88 
71 

67 
73 

78 
6S 

76 
61 

81 

61 

84 

65 

86 
66 

60.0 
64  .6 

PITTSVIEH 

4 

MRX 

niN 

66 
56 

70 
53 

72 
S3 

75 
55 

75 
5.8 

76 
58 

71 
61 

75 
S3 

72 
55 

72 
46 

74 

SS 

75 
62 

79 
S2 

78 
62 

72 
65 

80 
61 

79 
63 

82 
63 

84 
64 

86 
64 

85 
65 

81 
66 

81 
63 

82 
62 

77 
69 

77 
62 

75 
58 

76 
57 

79 
58 

61 

60 

77.0 
59.8 

TMORSBr  EXP  STRIION 

4 

nnx 

66 

51 

71 
SO 

76 
55 

76 
56 

77 
56 

74 

59 

78 
58 

74 

58 

79 
54 

80 
54 

83 

57 

83 

60 

87 
60 

87 
65 

83 
64 

82 
65 

87 
66 

90 
67 

91 
62 

90 
66 

76 
60 

82 
60 

85 
64 

82 
64 

78 
70 

78 
60 

82 
53 

86 
61 

86 

61 

75 
61 

80  .8 
60.2 

HINFIELD  Z  SH 

4 

nRx 
nlN 

65 
49 

62 
48 

71 
47 

74 

51 

75 
54 

71 
S3 

75 
SS 

78 
S4 

77 
54 

74 

51 

76 
51 

76 
54 

74 

55 

74 

55 

76 
61 

77 
60 

77 
60 

82 
60 

45 

60 

84 

62 

81 

62 

83 

61 

85 
60 

86 

61 

71 
63 

72 
58 

66 

52 

78 
51 

76 

SS 

65 
60 

75. 6 
55. 9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
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EVRPORflTION  AND  WIND 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

5  «  o 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN  VflLLEr 

01 

MUNTSVILLE 

HSO  AP 

EVAP 

.16 

.16 

.18 

.26 

.17 

.21 

•  23 

.41 

.28 

.17 

.25 

.19 

.17 

.10 

.29 

.28 

.24 

.25 

.26 

.33 

.22 

.19 

.29 

.14 

.18 

.25 

.17 

.05 

6  588 

H  I NC 

90 

32 

26 

75 

92 

40 

26 

161 

176 

28 

59 

74 

12 

14 

16 

85 

59 

1 9 

6 

36 

1  10 

35 

18 

42 

1  33 

168 

79 

56 

46 

6 

1841 

MAX 

63 

76 

61 

77 

76 

78 

62 

77 

7  1 

80 

77 

61 

64 

63 

65 

83 

85 

68 

90 

86 

8 1 

68 

90 

89 

76 

65 

75 

76 

75 

7C 

79.6 

niN 

41 

42 

49 

55 

42 

48 

48 

49 

40 

39 

47 

52 

45 

45 

46 

51 

54 

56 

57 

56 

63 

50 

42 

55 

59 

44 

40 

44 

48 

56 

48  .9 

PIEOMONI  PLfllEdU 

05 

MARTIN  DAn 

E»BP 

.03 

.16 

.12 

.05 

.06 

.05 

.50 

- 

_ 

.17 

.12 

.03 

.13 

.17 

.15 

.10 

.  1  3 

.40 

.17 

.10 

.20 

. 

.10 

.16 

.10 

.10 

.38 

4.468 

M I  NC 

2 

1 1 

2 

24 

3 

1 

10 

63 

4 

Q 

12 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

2 

20 

45 

12 

3 

5 

1 

246 

PRAIRIE 

06 

DEKOPOLIS  LOCK  AND 

DAR 

EVAP 

.  IC 

.  26 

.  1  4 

.23 

.  2 1 

.20 

.  1 5 

.  1 8 

.  25 

.  1  1 

.  1  7 

.22 

■  1 " 

.  I  1 

.  1  3 

.  1 2 

.  I  7 

.17 

.22 

5  92 

HIND 

54 

40 

1 7 

3 

63 

46 

E 

37 

1 E 

1 5 

0 

23 

45 

44 

2* 

47 

'  ^2 

■ 

101 

9^ 

37 

2^ 

985 

NAX 

61 

76 

86 

86 

63 

80 

83 

66 

60 

75 

8C 

83 

86 

85 

67 

88 

84 

85 

94 

94 

67 

87 

92 

92 

61 

71 

71 

84 

74 

81 

62.7 

nlN 

12 

42 

45 

53 

53 

52 

54 

53 

46 

45 

48 

51 

57 

61 

60 

60 

55 

54 

58 

60 

61 

57 

56 

56 

61 

50 

45 

45 

50 

55 

52.8 

OULF 

08 

FAIRHOPE  2 

NE 

EVAP 

.17 

.19 

.16 

.20 

.14 

.16 

.15 

.19 

.27 

.23 

.21 

.16 

.17 

.24 

.10 

.21 

.19 

.21 

.16 

.18 

.19 

.26 

.24 

.08 

.41 

.16 

.23 

.26 

.20 

.15 

5.95 

NING 

- 

22 

27 

16 

9 

30 

38 

24 

19 

5 

9 

tlAX 

78 

60 

79 

84 

85 

61 

84 

80 

78 

60 

84 

89 

86 

ei 

69 

65 

83 

66 

88 

67 

69 

89 

90 

89 

67 

65 

61 

65 

90 

91 

65.0 

nIN 

47 

53 

59 

55 

59 

64 

63 

61 

52 

51 

56 

61 

63 

65 

61 

76 

60 

59 

76 

63 

67 

59 

60 

63 

64 

50 

52 

59 

64 

70 

60.4 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


RPRIL 


1976 


STRT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

□  □  D  P  V/  T  1   1   P      1      kl  M  U 

HDDtVlLLt     I  NNW 

0008 

07 

HENRY 

Q  n  n  I  c  n  lu 
HUU  i  oUN 

0063 

03 

W 1 NSTON 

Ql  DC  R  T  Q 

H  L  tJ  C  r\  I  n 

0140 

07 

WILCOX 

HLtjuKIVlLLt    c  DC 

0 1  48 

02 

M  n  D  c  Li  n  1  1 

RLEXflNDER  CITY 

0 160 

05 

TALLAPOOSA 

flL  ICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

QMnOl  IICTO     1  MIJ 
HINUHLUolH     1  r»W 

0252 

07 

L  U V 1 NU 1  UN 

HiNiN  1  o  1  UiN    r  HH  Hr 

0272 

04 

p  n  1  Lj    1  1  ki 

L  HL  HUUN 

0338 

03 

1  1  T  kl  C  T  kl 

W  I  No  I  UN 

□QUI    QMn     9  CCC 

0369 

05 

CLOY 

H  1  n  t  IN  o  c 

0395 

0  1 

1  IMCCTflklC 

L  I  nt  o 1 UNc 

Q  T  M  n  D  C 

0407 

07 

t  oL  Hnb I H 

0430 

05 

LEE 

HU  1  HU  UH  V  1  L  L  C    0  IN 

0440 

03 

D  1  1  T  Q  1  1  P  Q 

HU  1  HULjH 

BflNKHEOD  LOCK  RND  DRM 

0505 

03 

TUSCRLOOSfi 

BAY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

RFQTRirC     1  F 

0616 

07 

M  n  M  p  n  p 
nUNK  U u 

RFIlF     MI  MO     O  M 

DtLLt    nilNH    i  IN 

0655 

0 1 

1  IMPCTf>MC 

L 1 nt  0 1 uNt 

□  F  P  [?  V 

D  t  n  n  T 

0748 

03 

F  fl  Y  E  T  T  E 

QFQQFMFP  CClJ 

0757 

02 

ipppppcr^Ki 
Jt r  r  t  KoUN 

Pill    IMfClFV      1  CP 

0823 

03 

Q  t  1  T  0 1  1  P  Q 

HU  1  HUljH 

PIPMTMr^UOM     llCn     QP  P 

DlKnllNUnHn   WoU    Hr  K 

0831 

02 

ICPPPDCAKI 

Jt  r  r  t  KoUN 

p  n  Q  7 
□  UH  £ 

0957 

02 

M  Q  D  c  ui  n  1  1 
nHKonHLL 

P  P  □  M  T  1   C  V 
DK  HIN  1  L  t  T 

1  069 

07 

p  D  c  M  c  Lj  n  1  1 
L  K t  NoHH W 

BREWTON  3  SSE 

1  084 

07 

ESCRMBIfl 

BRIDGEPORT 

1099 

02 

jnCKSON 

DKUUnWUUU 

1143 

03 

Tiicppi  nncpi 
! UoLHLUUoH 

ppiiMninpF 

1  178 

07 

PIKE 

L  HL  L  K  H    c  On 

1288 

04 

C  LJ  C  1    D  V 

oHt  L  D  Y 

P  Q  M  n  F  M     "3     Kt  \  I 

LHnUtN    J  NW 

1  30  1 

07 

WILCOX 

p  n  M  P    i-i  r  1  1     9    M  LI 
LHrlr    MILL    c  NW 

1  324 

05 

TQI   1  QPOnCQ 

1 HLLHrUUoH 

rQppriM    uii  1 
LHKoUiN  MILL 

1  377 

03 

1  1  D  1   U  F  P 

WHL  r\  t  K 

PCMTPP     C  CIJ 

LtNlKc    b  On 

1512 

04 

puppni^FP 
L  Mt  KUn  1 1 

PPMTDF\/Il    1   F  llCMn 

LLINIKtViLLt  HonU 

1  525 

03 

6166 

CHflTOM   4  N 

1  566 

07 

WASHINGTON 

CHILDER5BURG  WTR  PLANT 

1  520 

04 

TALLADEGA 

Pi  nTPr>DMC 
L  L  H  1  DUKNt 

1690 

07 

nUNKU t 

L  L  HN 1  UN 

1  694 

03 

Pull   T  r»  ki 

L  H 1 L 1  UN 

L  L  H T  1  UN 

1  725 

07 

p  n  p  D  n  1  ID 
dHKdUUK 

C  ODEN 

1  803 

08 

ri06  I  LE 

PnCPCC"      CDDIMPC      O  hill 

LUrrtt    orKlNbo   ^  NW 

1  807 

07 

p  F  M  c  \i  a 
Ut  Nt  VH 

Pr>l    PCDT      CTCnM     Dl  DklT 

LULbtKI    oltHn  rLHNI 

I  8  I  9 

01 

P  n  1   D  P  D  T 

LULot  K 1 

p  n  1  1    T  M  c  If  I  1  1  c 

LULLlNbVlLLt 

1  849 

02 

n  p    u  n  1  D 
Ut  KHLb 

LUKUUvH 

1  940 

03 

WHLKEK 

COTTONTON 

1  974 

07 

RUSSELL 

CUBR 

2079 

06 

SUMTER 

n  n  n  c  \y  r  1  i  c 
UHUt  V  I L  L  t 

2119 

05 

Tni 1  DDnncn 
1  HLLHrUUoH 

UHUtvlLLt  Z 

2124 

05 

Tni  p  nDnnco 
i  HLLHrUUoH 

UHUrH 1 N    I  bLHNU  Z 

2172 

08 

MOB  I L E 

UH  T  1  UN    I  N 

2188 

06 

M  n  D  F  ki  p  n 

DEL  TP 

2235 

05 

CLAY 

UtnUrULlo   LULK    HNU  UHPI 

2245 

06 

M  O  D  P  M  p  n 

nHK t  NbU 

DOT  HflN 

2377 

07 

l_l  f>  1  1  C  T  kl 

HUUo 1  UN 

UUUBLt  SrRINuS 

2386 

03 

1  1  T  ki  c  T  P  M 

W  I  No  1  UN 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

EN  T  ERPR I SE 

2675 

07 

COFFEE 

EUrAULR  WILDLIFE  REr 

2730 

07 

□  n  D  D  n  1  ID 
HHKbUUK 

EVERGREEN 

2758 

07 

P  f>  kl  C  P  1  1  LJ 

L  UN t  L  UH 

FHIRHOPE    Z  NE 

2813 

08 

D  n  1  n  1 1  T  kt 
BHLUn I N 

F ALKV 1 LLE    1  E 

2840 

01 

M  n  D  p>  PI  ki 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

F  LORENCE 

2971 

01 

1  m  1  p  p  D  n  Q 1  p 
LHUUtKUHLt 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

OE  KALB 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

PQnCnPM     CTPQM     Pi  OMT 

LtHUoUcN    OltHn  rLHNI 

3154 

04 

P  T  nuDH 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

GENEVA  2 

3251 

07 

GENEVA 

OBSERVRT ION 

TIME 

RNO 

TABLES 

_i  <" 

a. 

a. 

• — '  o 

(_)  * 

UJ 

> 

a.  Zj 

a. 

7fi 

c 

Q 

7A 

C 

5P 

5P 

H 

7fl 

7R 

H 

7R 

7A 

H 

8A 

8A 

H 

M  1  D 

MID 

H 

7A 

BP 

BP 

C  H 

9A 

9A 

H 

9A 

9A 

C  H 

G 

6A 

7  A 

7A 

H 

7P 

7P 

H 

7  A 

7R 

7A 

7R 

H 

c 

BP 

6R 

H 

BR 

M  I  D 

MID 

C   H  J 

7R 

c 

8A 

8R 

H 

6P 

BR 

H 

8A 

BR 

H 

7R 

7R 

5P 

5P 

H 

5P 

5P 

H 

6A 

BR 

H 

7R 

7A 

7R 

H 

7A 

7R 

5P 

5P 

H 

5P 

5P 

H 

7R 

7A 

7R 

H 

8A 

8R 

H 

5P 

5P 

H 

7R 

r 

5P 

7R 

7fl 

7R 

7R 

c 

8R 

8R 

C  H 

7R 

7fl 

H 

7R 

6R 

6R 

6R 

C 

7R 

7R 

H 

7fl 

7fl 

5P 

5P 

C  H 

8R 

BR 

7R 

7R 

H 

5P 

5P 

5P 

H 

70 

7R 

H 

7R 

7A 

M 

5P 

5P 

H 

7A 

c 

7R 

7A 

H 

6H 

6A 

H 

7H 

7A 

H 

8A 

7fi 

7R 

OBSERVER 


31  35 
34  13 

32  14 
34  14 

32  57 

33  07 
31  19 

33  35 

34  04 

33  15 

34  48 

31  01 

32  36 

32  28 

33  29 

30  53 

31  44 

34  42 
33  40 

33  22 

32  39 

33  34 

34  13 
31  35 
31  04 

34  57 
33  16 

31  43 
33  05 

32  02 

32  50 

33  54 

34  06 

32  54 
31  32 

33  17 

31  32 

32  51 
31  53 

30  23 

31  11 

34  44 
34  15 

33  46 

32  09 
32  26 
32  49 
32  50 

30  14 

32  22 

33  26 

32  31 

31  12 

34  10 
31  25 

33  15 
31  19 
31  59 
31  26 

30  33 

34  22 

33  41 

34  48 
34  27 

31  26 
34  02 

32  49 
34  01 
31  03 


85  15 
87  1  1 

87  25 
8B  10 

85  57 

88  08 

86  30 
85  51 

87  13 

85  50 

86  59 

87  30 

85  30 

86  4  1 

87  20 
87  47 
87  12 

86  53 

87  36 
87  01 

86  42 
86  45 
86  10 

86  16 

87  03 
85  43 
87  17 

85  49 

86  46 

87  20 

85  4  1 
87  32 

85  45 

87  15 

88  15 

86  20 

87  31 

86  38 
85  28 

88  13 

85  SB 

87  50 
85  53 

87  1  1 
85  04 

88  23 
85  45 
85  46 
88  04 
87  38 

85  42 
87  50 

85  21 
87  24 

86  04 

87  48 
85  52 

85  OB 
BB  56 
87  53 

86  53 

87  49 
87  4  1 

85  43 

87  24 

86  00 

88  09 
86  45 
es  53 


465 

795 
175 

1  140 
660 
140 
260 
611 
500 

1091 

720 
294 
652 
200 
280 
268 
178 
600 
452 
540 

420 
620 
1070 
274 
85 
615 
606 
510 
540 
235 

680 
430 
620 
456 
285 
4  18 
183 
580 
596 
12 

250 
470 
750 
334 
217 
215 
630 
730 
8 

230 

1030 
100 
300 
800 
195 
252 
409 
215 
220 
23 

625 
365 
578 
934 
410 
565 
1  30 
500 
145 


JOHN  S  RICHBURG 
PROF  .  PRLMER  GOOSEY 
SIDNEY  J.  HRROY.  SR. 
ALA.  COMMUNITY  NETWORK 
HENRY  0.  DENHRM 
ROBERT  FERGUSON 
JAMES  P.  GILLIS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
MRS.  DORA  R.  DAVIS 
LOWELL  SMITH 

RADIO  STATION  WJMW 
RADIO  STATION  WATM 
NRTIONRL  WERTHER  5ERV 
JAMES  8  NEIGHBORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GROVER  W.  WOODWRRO 

INRCTIVE  10/15/75 
RUBURN  UNIVERSITY 
VONDLEE  STOUGH 

INRCTIVE  7/31/75 

JOHN  R.  THOMRS 
NATL  WERTHER  SERVICE 
ROBERT  L.  WHEELES 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.   CLRRR  T.  PEfiVY 
JRMES  R  JOHNSON 
JOE  K  STYRON 
GEORGE  L  HICKS 
PIERCE  R.  GARRETT 
AUBURN  UNIVERSITY 

AUBURN  UNIVERSITY 
MRS  ANNA  MAE  GRRRISON 
DON  R.  WRTSON 
WER  SERV  MET  DBS 
GRRDY  C.  YOUNG 
CITY  WATER  PLANT 
TOLLIE  L.  HfiSKEW 
MARION  W.  EflSTERLING 
MRS  ELIZABETH  M  WESTON 
ROYAL  EflVES 

HENRY   F.  KELLEY 

TVfl-462 

R  0  HEARD 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 
HUGH  S.  KITE 
REUBEN  P.  HARRIS 
WILLIRM  L.  BRRTLETT 
RUFU5  P.  PLES5 
DAUPHIN   ISLAND  SEA  LAB 
R  N  HEREFORD 

WILLIAM  H  EVANS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

M   H  RONEY 

MITCHELL  DRAKE 

ARTHUR  C .  BRUNSON 

MRS  HELEN  E  FAIR 

MRS  CLYDE  F  JACKSON 

EUFRULR  WILDLIFE  REFUGE 

SAM  P  ROBISON 

AUBURN  UNIV  EXP  STA 

JOHN  M  DUNRMRY 
GORMAN  J.  BLACK 
HENRY  G.  RICHARDS 
CRRL  PARKER 
MERRILL  J  BEARD 
GRD5DEN  STEAM  PLANT 
MACK  C  FIELDS 
MRS  GLADYS  MCKENZIE 
ROBERT  C  REYNOLDS 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STHTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


FILfiBHMfi 

APRIL  1976 


STATION 


COUNTY 


3255 

07 

GENEVfi 

5 

3 1 

02 

85 

5  1 

1  1 0 

7A 

7R 

H 

J  R  BELL 

327  1 

07 

BUTLER 

6 

3  1 

38 

86 

44 

285 

7A 

T  .  E  •  MASON 

3308 

07 

CHOCTfiW 

1  3 

3 1 

53 

88 

20 

1  28 

6P 

6P 

H 

ALTON  G.  LONG 

3430 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

1  2 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

35 1  1 

06 

HRLE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

6P 

6P 

H 

MRS  WILLIE  J.  ARRINGTON 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

49 

86 

38 

445 

7A 

7A 

C 

H 

WILLIE  P  CRUTCHFIELD 

3573 

02 

MRRSHfiLL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

RADIO  STAT  ION  WGSV 

3578 

02 

MfiRSHflLL 

1  2 

34 

22 

86 

1  7 

605 

c 

TVO-765 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

1  5 

87 

37 

950 

5P 

5P 

c 

H 

JIM  WOLKER 

3648 

03 

MfiR I  ON 

1  3 

34 

06 

87 

59 

435 

7A 

7A 

c 

H 

EDDIE  L  .   PE ARCE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

z 

JAMES  E  MC  CRAVY 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

1  1 

86 

36 

1 80 

7A 

7A 

H 

DAISY  D  MITCHELL 

376  1 

07 

HENRY 

5 

3  I 

2  1 

85 

20 

370 

7A 

7R 

GH 

AUBURN  UNIVERSITY 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

8A 

H 

CITY   OF  HEFLIN 

381  6 

07 

CRENSHAW 

6 

3  I 

57 

86 

1  9 

594 

7R 

70 

H 

CHARLES  R.  PORTER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  175 

70 

ARLON  L  .  OTTS 

3899 

01 

FRANKL  IN 

1  3 

34 

20 

87 

56 

840 

70 

MARY   N.  OVERY 

4064 

0 1 

MAO  I  SON 

1  2 

34 

39 

86 

46 

624 

M  I  D 

M  I  0 

M  I  D 

I 

H  J 

NOTL  WEOTHER  SERVICE 

4  1  93 

07 

CLARKE 

1  3 

3  1 

30 

87 

52 

220 

80 

c 

OLLIED  POPER  INC 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

70 

c 

MORY   LOU  WILKERSON 

4226 

03 

WALKER 

2 

Z3 

54 

87 

1 6 

525 

7A 

70 

H 

JOMES  0.  BRITOIN 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

1 S 

290 

60 

ALABAMA  POWER  CO. 

44  31 

07 

COFFEE 

1  0 

3  1 

1  4 

86 

1  1 

270 

7A 

FRED  W.  WOOD 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

MISS  MAYMIE  LANDRUM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

3  1 

420 

60 

ALABAMA  POWER  CO- 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

MRS.  MORY  K.  LEE 

4527 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

4798 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

35 

88 

1  2 

1  60 

7R 

7A 

H 

B .  B .   WILLI OMSON  .   JR  . 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

3 1 

4  7 

85 

33 

480 

8A 

JOHN  B  .  ORD 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

5  1 

654 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

5112 

05 

PERRT 

3 

32 

42 

87 

1  6 

1  73 

7A 

c 

MORION  FISH  HOTCHERY 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

1  3 

200 

7A 

7A 

jH 

OUBURN  UNIVERSITY 

5140 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POWER  CO. 

5172 

06 

MONTGOMERY 

1  I 

32 

1  8 

86 

0 1 

1  80 

70 

HOUSTON  FLOYD 

5354 

07 

CHOCTAW 

1  3 

3  I 

56 

88 

27 

350 

70 

ERNEST   H  .  LAND 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

c 

OLFRED  S.  ODOMS 

5439 

06 

MACON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

80 

JOMES  0  MC  INNIS 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7A 

70 

H 

HENRY   J.  YATES 

5465 

03 

CH 1 1  TON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

60 

ALABAMA  POWER  CO- 

5478 

08 

MOB  I LE 

9 

30 

4  1 

88 

1  5 

2  1  1 

M  I  0 

M  I  D 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

05 

86 

52 

462 

70 

MIIRICF    P    JFTFR  IR 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

1  8 

86 

24 

22  1 

M  I  D 

M  I  D 

H  J 

NOTL  WEATHER  SERVICE 

5625 

0  1 

LAWRENCE 

1  2 

34 

29 

87 

1  7 

660 

Q 

T  VA- 38 1 

5635 

0  1 

LAWRENCE 

1  2 

34 

29 

87 

1  8 

645 

6P 

6P 

H 

JOHN  M-  KELLY 

5749 

0  1 

COLBERT 

1  2 

34 

45 

87 

37 

536 

M  1  D 

M  I  D 

H 

FED-   AVIATION  AGENCY 

5867 

01 

MADISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

H.   WAYNE  MC  FORLEN 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

36 

210 

70 

GARLAND  THOMPSON 

6121 

02 

Rl  nilNT 

U  l_  U  (J  F1  1 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7  A 

70 

1  ONN I F   R      NDRR  T  S 

6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

2  3 

750 

8  A 

80 

RADin   STATION   W  IHfl 

62 1  8 

07 

DALE 

3 1 

3  1 

85 

4  1 

4  70 

5P 

5P 

FHORI  FS   H      rORRDI  1 

6226 

02 

JACKSON 

1  2 

34 

4  2 

86 

20 

635 

J  VP  _  59 

6246 

02 

JFFFFRSON 

2 

33 

46 

86 

4  0 

798 

70 

nFORr.F  T  pnsFY 

6329 

04 

ST  n  A  I R 

7 

33 

36 

86 

1  6 

955 

7A 

70 

NORMON  0 .  VOUGHN 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

50 

MR^    FVFI  YN    M      Fill  t  FR 

6370 

07 

MONROE 

1 

3 1 

35 

87 

1  6 

1  95 

MRS  .   M 1 NTO  EDO  1 NS 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

01 

570 

5P 

5P 

H 

PHENIX  CITY  WOTER  WORKS 

6414 

03 

PICKENS 

13 

33 

13 

88 

15 

165 

70 

MRS  GROCE  ONEOL 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

DO 

230 

70 

MRS.   EVO  R.  RAY 

646U 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

70 

MRS     ENO  C .  POOL 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

7A 

70 

GH 

FRONK  TURNER 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

70 

JOMES  E  FISCHER 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

29 

86 

29 

295 

8A 

80 

H 

ROOIO  STOTION  WPXC 

6805 

01 

FRANKL  IN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO 

6847 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

23 

87 

59 

271 

70 

RAIFORD  C .  MC  COOL 

6937 

07 

COV INGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

70 

JAMES  G  WAGES 

6942 

07 

COV INGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

ALOBOMO  ELECTRIC  COOP 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

32 

87 

39 

155 

6A 

6A 

H 

JOHN  K  LOSSITTER 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

14 

670 

7A 

70 

H 

CHARLES  W.  MCEWEN 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6A 

60 

H 

JOHN  T  .  BOILEY 

OBSERVRT ION 
TIME  RND 
TRBLES 


OBSERVER 


GENEVO 

GEORGIONNR 

GILBERTOWN 

GORGRS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GUNTERSVILLE 

GUNTERSVILLE 

HOLEYVILLE  3 

HOMILTON  3  S 


TVR 
NE 


NE 


HRNCEVILLE 
HRYNEVILLE 
HERDLOND 
HEFL  IN 

HIGHLOND  HOME 

HIGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  WSO  RP 
JRCKSON 
JRCKSONV  ILLE 

JRSPER  4  N 

JORDAN  DAM 

KINSTON 

LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON  2  SW 

LOUISVILLE 

MAGELLA 

MARION  6  NE 
MARION  JUNCTION  2 
MARTIN  DAM 
MATHEWS  2  N 
MELVIN 
M IDWRY 
MILSTERD 
MINTER  3  NW 
MITCHELL  DOM  . 
MOBILE  WSO  RP 


MONTEVOLLO 
MONTGOMERY  WSO  RP 
MOULTON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHORLS  FRO  AP 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTO 

OPEL  IKO 

OZORK  6  NNW 

PRINT  ROCK  2  N 
PRLMERDRLE  2  W 
PELL  CITY   1  NNE 
PERRYVILLE 
PETERMON 

PHENIX  CITY  2  NNW 
PICKENSVILLE 
PINE  OPPLE 
PINE  LEVEL 
PITTSVIEW 

PLONTERSVILLE  2  SSE 

PROTTVILLE 

RED  BOY 

REFORM  2  E 

RIVER  POLLS 

RIVER  POLLS  ?  NE 

ROBERTDOLE 

ROCKFORD  2  NNW 

ROCK  MILLS 
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STnTION  INDEX 


RunenMn 

OPRIL  1976 


STnTION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  RND 
TABLES 


—  o 

<_»  T. 


OBSERVER 


RUSSELLVILLE  2 
SOINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTfi  flU 
SOYRE 

SCOTTSBORO 

SELMfl 

SUTTLE 

SYLflCflUGfi  4  NE 

TRLLflOEGfl 

THOMfiSVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  0PM 

TONEY 

TROY 

TUSCPtLOOSfi  FAR  flP 

TUSCOLOOSfl  OLIVER  OflM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD 

VERNON 

WRDLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  6  W 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHATLEY 

WINFIELD  2  SW 

NEW  STATIONS 

GENEVA  2 


7131 
7157 
7207 
7282 
7304 
7366 
7963 
7999 
8024 
8178 

8209 
8215 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 

8605 
8637 
8648 
8670 
8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


3251 


07 


FRANKL IN 

CULLMAN 

DE  KALB 

JEFFERSON 

JACKSON 

DALLAS 

PERRY 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

CLARK 

CHILTON 
ELMORE 
MADISON 
PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


GENEVA 


34  3  1 

34  12 

34  17 

33  43 

34  41 
32  25 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


31  03 


87  44 

85  47 

85  58 

86  58 

86  03 

87  00 
87  1  1 
86  12 

86  06 

87  44 

86  42 
85  54 
85  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  4  3 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  12 

85  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


85  53 


880 
802 
1  195 
304 
615 
147 
145 
490 
565 
405 

680 
288 
750 
580 
170 
152 
460 
265 
1040 
190 

640 
205 
850 
630 
1  10 
458 
500 
190 
170 
468 


145 


6P 
MID 
7R 
7A 

7A 
7A 


5P 


5P 


7A 
MID 
5P 
7R 
7A 
7A 
7A 
6P 
6P 
7R 

6P 
6A 

6fi 
MIO 
7A 
7A 
7A 
7R 
7A 

7A 
7A 
7A 
7R 
6A 
5P 
7A 
7A 
7A 
7A 


7R  7A 


RADIO  STATION  WWWR 
ST  .  BERNARD  COLLEGE 
SAND  MTN  SUBSTATION 
MIRAM  W  PRIDMORE 
RADIO  STATION  WCRI 
ROBERT  J.  CHANDLER 
J.  F.   SUTTLE.  JR. 
CITY  WATER  PLANT 
C   0.  WEAVER 
LEROY  GATES 

AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO. 
TVR-506 

THOMAS  J.  OILLARD 
FED.   AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JERRY  COPE 
JEPTHA  S.  BRANYON 
C  4  H  LUMBER  COMPANY 
WILLIAM  B.  WHEELER 

ALABAMA  POWER  CO. 
MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
GILBERT  C  YRRBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 

INACTIVE  5/31/75 
MRS  EL IZA  J.  BEAROEN 
FLOYD  BUTLER 
MRS  VALMA  G  COLEMAN 
ROBERT  A.   MOORE.  JR. 


ROBERT  C  REYNOLDS 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


1  „(■  this  snip  miM  be  obtained  bv  writinK  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 

^';T.ir^^<^^:^  oTr.ll'Telt  °L''"Add;?lonarprec?"?a;!on'SaIa  are^ontained  in  the  '•HOURLY  PRECIPITATION  DATA'^  for  this  State. 


unless  otherwise  -f^ated    dimensional  units  -d  in  this  bulletin  ar.     Te.pera^  and  -porat ion^in^i nches^and  wind 

rrlcUons-eSierld  .Tn^LTlllMll  ITlllrVel  ''lelZl.ll  :i:d"tr^Srve:?rr':um  of  wind  dfrectioL  anS  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

,     „  i„  ir^^al   otanHard  time      Durine  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  J"  .fi^^J.f  ^"^^^''^^^^J^^^io"  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 

saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  ..nd  Show  on  Ground     tab  e     s  at  observation  ^^^^  Pi-ecipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 

^?Ja;^ratioi^:iS"wird""t:Sli:°a^d  i^oind-  ?J^irwhen  published,\-,re  for  the  24  hours  endin.  at   time  of  observation. 

FVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  &,aporation  " 
EVAPORATION       "^^^^"^^j^^^^i^^g^  i„         Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24 
time  of  observ^io":    Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  re 

^SM^Si:^^^^^^^^^^  frsuL^Ss^vriSi^a-^n^c:^^ 


rTR%TOE>^  va"lues  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  -^^^^-^  -^-^l^-.-l-L^.^J-^Jin!'  J^^^f  incfn^^L^tu 

Obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  ""servations:   consequently  °ccaslr 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1^  Noon  c.s.t. 
SNOWFALL-     Entries  of  snowfall   in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.    'Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1'J70. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
Of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  ^oil  Cover  Decree  of  Slope 


Chesterfield  sandy  loam 
Dothan  sandy  loam 


Bare  Unknown 
Bare  Unknown 


Izat;ara  fine  sandy  loam 


Auburn  Agronomy  Farm 
Headland 
Marion  Junction 
Pi  ttsview 

Thornsby  Exp.  Station 
Windf ield 

All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALL.4POOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;   40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerc- ,   NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.   28801.       Attn:     Publications . 
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63 

6 1 

64 

66 

70 

69 

66 

66 

66 

70 

''* 

12 

7  1 

70 

69 

65 

63 

65 

68 

72 

69 

69 

69 

70 

68 

3 

PITTSVIEM 

4 

nnx 

69 

77 

77 

78 

77 

79 

78 

75 

71 

60 

80 

82 

62 

63 

73 

82 

78 

62 

79 

82 

82 

82 

73 

76 

61 

85 

80 

77 

78 

78 

86 

78 

7 

niN 

66 

63 

60 

57 

56 

57 

64 

68 

65 

65 

64 

86 

66 

69 

69 

67 

67 

67 

61 

61 

61 

64 

71 

70 

68 

66 

65 

69 

69 

69 

70 

65 

2 

IHORSBT  EXP  STSTION 

4 

nnx 

69 

77 

79 

77 

79 

78 

74 

70 

69 

72 

80 

85 

83 

70 

77 

79 

80 

77 

62 

85 

86 

85 

76 

82 

82 

79 

77 

75 

76 

86 

87 

78 

S 

65 

61 

62 

66 

68 

62 

69 

65 

64 

63 

72 

72 

69 

68 

65 

65 

77 

68 

63 

63 

62 

66 

67 

70 

64 

63 

65 

69 

69 

71 

68 

66 

S 

MINFIELD  2  SH 

4 

HRX 

63 

69 

75 

79 

80 

81 

80 

68 

75 

78 

65 

79 

85 

74 

68 

72 

72 

78 

79 

82 

84 

84 

81 

74 

79 

85 

72 

70 

71 

76 

81 

76 

1 

niN 

59 

56 

55 

54 

53 

56 

63 

60 

56 

55 

61 

62 

61 

64 

61 

62 

61 

60 

56 

56 

58 

61 

S3 

64 

62 

61 

64 

64 

65 

65 

69 

59 

9 
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EVflPORRTION  AND  WIND 


DLflBnnn 

mar  1976 


DAY  OF  MONTH 


STPTION 

NORTHERN  VRLLET  01 
HUNISVILLE  HSO  BP 


PIEDMONT  Pl.flT€nu  05 
nnRTIN  OHM 


PRBIRIE  06 
OEnOPOL IS  LOCK  BNO  DUn 


GULF  08 
FfllRHOPE  2  NE 


7     8     9     10    1  1    12    13    14    15    16    17    IB    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


UINO 
MAX 
n[N 


EVBP 
HINQ 


Evnp 

HIND 

nnx 


Evnp 

HIND 

nnx 
niN 


58     5?  52 


59     46     55  65 


66    79    62  91 


63     62    63  65 


62    59    52    62    60  57 


82 
66  67 


.17 
77|  39 


19  .20  .07 


nil  I 

Pill  I 

I  I 
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1976 


Q  T  Q  T  TOM 
O  1  H  1  1  UlN 

INDEX  ND. 

DIVISION 

LUUN  1  Y 

nPBFVIIlF    1  NNUi 

0008 

07 

ME  NR  Y 

Ann  I snN 

0063 

03 

n  1  rN  O  1  U  IN 

flLBERTfl 

0140 

07 

u  I  i  r  n  Y 

n  1  L  L  U  A 

flLBERTVILLE  2  SE 

0148 

02 

MRRSHflLL 

fiLEXPNDER  CITY 

0160 

05 

TflLLRPOOSR 

fil  I  TF  V  11  1  F 

0178 

03 

P I r  K  F 

~  I  L  i\  C  IN  O 

PNnniii^ip  1  Nuj 

0252 

07 

RNN  I  STON  FPR  RP 

0272 

04 

r  Q|  uni  IKl 
L  n  L  n  U  U  IN 

□  PI  F  Y  1  S 

0338 

03 

n  i  IN  O  1  U  IN 

flSHI  RNn   7  SSF 

0369 

05 

C  L  Y 

ATHENS  2 

0395 

0 1 

1  I MF  ^  T  nWF 

L  1  H  L.  O  1  U  'N  L. 

RTMORE 

0407 

07 

c  c r  OMR  T  Q 
C  0  L  M 1  1 0  1  n 

flUBURN  RGRONOMY  FRRfl 

04  30 

05 

LEE 

flUTRUGflVlLLE   3  N 

04  4  0 

03 

flUTfiUGR 

BRNKHERD  LOCK  RNO  DRM 

0505 

03 

TUSCflLOOSfl 

RRY   M I NF  T  TF 

0583 

08 

RQl  nui  T  N 
□  M  L  U  ri  I  IN 

RFRTR I TF    1  F 

06  1  6 

07 

1 1  u  IN  r\  u  c 

RFMF   MINfl   7  N 

0655 

0  1 

1   1  MF  <^  T  HMF 

U  i  1  1  C  O  1  U  IN  L 

BERRY 

0748 

03 

F  fl YE  T  T  E 

0757 

02 

IFF  FFR^nw 
OCT  r  uf>ouiN 

R  1 1  1  I  NP.SI  FY    1  SF 

0823 

03 

n  tj  1  n  u  u  n 

BIRMINGHflfi  WSO  flP  R 

08  3  I 

02 

IF  F  FFRSHN 

BOflZ 

0957 

02 

M  n  r\  o  n  M  L  L 

BRANTLEY 

1  059 

07 

CRENSHRW 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCRMBIR 

1099 

02 

iQf  K  nw 
,j  n  u  r\  o  U  IN 

114  3 

03 

Tiic;rQi  nn^iQ 

RRi  iNfi  I  nriF 

1  I  78 

07 

PIKE 

rOlFPQ    7  ^ii 

L.*^L[_r\n     c  On 

1  288 

04 

cup 1  R  y 
O  n  c  L  D  1 

rpMriFN    ^  MUI 

1  30  1 

07 

U  1 1  PHY 
n  1  L  L  U  A 

r  QMP    Hill      ?  NUI 

1  324 

05 

TPi  1  ppnn<^Q 

PPPRHN  HTM 

1  377 

03 

UlPl  K  F  R 

TFNTRF  SW 

1512 

04 

r  HF  RPKF  F 

CENTREVILLE  WSMO 

1525 

03 

BIBB 

CHflTOM  4  N 

1556 

07 

WASHINGTON 

THii  nFR<^RiiRri  ujtr  pi  qmt 

1620 

04 

TPI  1  PDFP.P 

nor  RfiRNF 

1690 

07 

1  1  U  IN  lA  U  L. 

r  1  DM  T  riM 

L  L  n  n  1  U 1 N 

1  694 

03 

P  H 1 1  TOM 

L  n  1  L  1  U  IN 

r  1  Q  Y  T  riM 

L  L  H  1   1  U  IN 

1  725 

07 

RPRRPl  IR 
D  "  r\  □  u  u  r\ 

L  U  U  C  IN 

1803 

08 

MHR I  1  F 

rnFFFF    ^PRTWr.c;    O  kju 
LUrrC-C     OrrvllNUO     ^  INn 

1  807 

07 

GENEVR 

rni  RFRT    ^^TFDM    PI  DKJT 

1819 

0  1 

P  ni  RFRT 

u  u  L  o  L  r\  1 

mil   I M^U  I  t  1  F 

1  849 

02 

nF    KPl  R 

CORDOvn 

1940 

03 

WRLKER 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

r  1  IRQ 

L  U  D  H 

2079 

06 

^1 IMT  F  R 

nonF  u  1 1  1  F 

UMUCV  ILLL 

2119 

05 

TBI  1  opnnsR 

noriF  u  1 1  1  F  9 

2  1  24 

05 

TQi  1  ppnn<^p 

riQiiPHTw  I  <^i  own  9 

2  1  72 

08 

MOB  I L  E 

UH  1  1  UlN     1  In 

2  1  88 

05 

M  Q  R  F  M  p.  n 
1 1  n  r\  L  IN  w  u 

nF  I  T  D 

2235 

05 

CL  P  Y 

UtnUrULlO    LULrV    HINU  UMn 

2245 

06 

M  P  R  F  N  P.  n 

n  M  n  C  IN  o  u 

n  n  T  w  Q  w 

U  U  1  n  ri  1^ 

2377 

07 

uni  1^  T  PN 
n  u  u  o  1  u  IN 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

ELBR 

2577 

07 

COFFEE 

F 1  R  nn 

t  L  n  UU 

2632 

03 

TII9PQ!  nnsp 

F  W  T  F  RPR  f  c:  p 

2675 

07 

COFFEE 

FllFQill  Q    UTt  ni   TFF  RFF 

2730 

07 

RPRRPl  IR 
□  n  n  D  u  u 

FUFRTRFFU 

2758 

07 

p  nwF  r  1 IH 

L  U  IN  L  L  U  " 

FQIRnnPF    9  WF 
rninnurC    c  iNC 

281  3 

08 

RPl  nui  1  NJ 

□  n  L  U  H  1  IN 

F  □!  K  U  I  1  1  P     1  P 

2840 

01 

firiRP.PM 

F  Q  Y  F  T  T  P 

2883 

03 

FAYETTE 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

FORT  PPYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

F R I 9rn  r I T Y 

3105 

07 

MONROE 

GRDSOEN  STERM  PLRNf 

3154 

04 

ETOWAH 

GRINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

GRROEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

GENEVR  2 

3251 

07 

GENEVA 

OBSERVRT ION 
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RND 
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_,  S 

a. 

"  o 

u  z 

UJ 

UJ 
K 

> 

L 

in  tfj 

7R 

c 

c 

7R 

c 

5P 

5P 

H 

7  A 

7R 

H 

7  A 

7R 

H 

8A 

8fi 

H 

M  I  D 

MID 

H 

7R 

6P 

6P 

C  H 

9A 

9R 

H 

90 

9R 

C  H 

G 

6R 

7R 

7R 

H 

7P 

7P 

H 

7fl 

7fi 

7fi 

7R 

H 

c 

6P 

6R 

H 

6fl 

MID 

M  1  D 

:  Hj 

7R 

c 

8R 

8fl 

H 

BP 

6fl 

H 

8fi 

8fl 

H 

7R 

7R 

5P 

5P 

H 

5P 

5P 

H 

6R 

6fl 

H 

7R 

7R 

7fl 

H 

7R 

7fl 

5P 

5P 

H 

5P 

5P 

H 

7R 

7R 

7R 

H 

8R 

BR 

H 

5P 

5P 

H 

7R 

C 

5P 

7R 

7R 

7R 

7R 

: 

BR 

BR 

C  H 

7R 

7R 

H 

7R 

6R 

6R 

5fl 

H 

c 

7R 

7R 

H 

7R 

7R 

5P 

5P 

:  H 

8R 

BR 

7fl 

7R 

H 

5P 

5P 

5P 

H 

7fl 

7fl 

H 

7R 

7R 

H 

5P 

5P 

H 

7R 

7fl 

7R 

H 

6fl 

6fl 

H 

7R 

7R 

H 

BR 

7R 
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31  35 
34  13 

32  14 
34  14 

32  57 

33  07 
31  19 

33  35 

34  04 

33  15 

34  48 

31  01 

32  36 

32  28 

33  29 

30  53 

31  44 

34  42 
33  40 

33  22 

32  39 

33  34 

34  13 
31  35 
31  04 

34  57 
33  16 

31  43 
33  05 

32  02 

32  50 

33  54 

34  06 

32  54 
31  32 

33  17 

31  32 

32  51 
31  53 

30  23 

31  11 

34  44 
34  15 

33  46 

32  09 
32  26 
32  49 
32  50 

30  14 

32  22 

33  26 

32  31 

31  12 

34  10 
31  25 

33  15 
31  19 
31  59 
31  26 

30  33 

34  22 

33  41 

34  48 
34  27 

31  26 
34  02 

32  49 
34  01 
31  03 


85  15 
87  11 

87  25 

86  10 

85  57 

88  08 

86  30 
85  51 

87  13 

85  50 

86  59 
B7  30 

85  30 

86  4  I 

87  20 
87  47 
87  12 

86  53 

87  36 
87  01 

86  42 

86  45 

86  10 

86  16 

87  03 
85  43 
87  17 

85  49 

86  46 

87  20 

85  4  1 
87  32 

85  45 

87  15 

88  15 

86  20 

87  31 

86  38 
85  28 

88  13 

85  56 

87  50 
85  53 

87  I  1 
85  04 

88  23 
85  45 
85  46 
88  04 
87  38 

85  42 
87  50 

85  21 
87  24 

86  04 

87  48 
85  52 

85  06 

86  56 

87  53 

86  53 

87  49 
87  4  1 

85  43 

87  24 

86  00 

88  09 
86  45 
85  53 


465 

795 
175 

1  140 
660 
1  40 
260 
61  1 
500 

1091 

720 
294 
652 
200 
280 
268 
178 
600 
452 
540 

420 
620 
1070 
274 
85 
515 
606 
510 
540 
235 

680 
430 
620 
456 
285 
418 
183 
580 
596 
12 

250 
470 
750 
334 
217 
215 
630 
730 
8 

230 

1030 
100 
300 
800 
195 
252 
409 
215 
220 
23 

625 
365 
57B 
934 
410 
565 
130 
500 
145 


JOHN  S  RICHBURG 
PROF  .   PRLMER  GOOSEY 
SIDNEY  J.   HRRDY.  SR. 
RLR.  COMMUNITY  NETWORK 
HENRY  D.  DENHRM 
ROBERT  FERGUSON 
JRMES  P.  GILLIS 
FED.   RVIRTION  RCENCY 
MRS.  DORR  R.  DRVIS 
LOWELL  SMITH 

RROIO  STRTION  WJMW 
RROIO  STRTION  WRTM 
NRTIONRL  WERTHER  SERV 
JRMES  8  NEIGHBORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GROVER  W.  WOODWRRO 

INACTIVE  10/15/75 
RUBURN  UNIVERSITY 
VONDLEE  STOUGH 

INACTIVE  7/31/75 

JOHN  R.  THOMRS 
NATL  WERTHER  SERVICE 
ROBERT  L.  WHEELES 
R.  E.  HENDERSON 
MRS  .  CLRRfi  T .  PERVY 
JRMES  R  JOHNSON 
JOE  K  STYRON 
GEORGE  L  HICKS 
PIERCE  R.  GRRRETT 
RUBURN  UNIVERSITY 

RUBURN  UNIVERSITY 
MRS  ANNA  MRE  CRRRISON 
DON  R.  WRTSON 
WER  SERV  MET  OSS 
GRRDY  C.  YOUNG 
CITY  WRTER  PLRNT 
TOLL  IE  L .  HRSKEW 
MRRION  W.  ERSTERLING 
MRS  ELIZABETH  M  WESTON 
ROYRL  EAVES 

HENRY   F.  KELLEY 

TVR-462 

R  0  HERRD 

MRS  CLRRICE  E  CRESHRM 
HUGH  S.  KITE 
REUBEN  P.  HARRIS 
WILL lAM  L  .  BARTLETT 
RUFUS  P.  PLESS 
DAUPHIN   ISLAND  SEA  LAB 
R  N  HEREFORD 

WILLIAM  H  EVANS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

M  H  RONEY 

MITCHELL  DRAKE 

RRTHUR  C .  BRUNSON 

MRS  HELEN  E  FRIR 

MRS  CLYDE  F  JRCKSON 

EUFRULR  WILDLIFE  REFUGE 

SAM  P  ROB  I  SON 

AUBURN  UNIV  EXP  STR 

JOHN  M  DUNAWAY 
GORMAN  J.  BLACK 
HENRY  G.  RICHRROS 
CRRL  PRRKER 
MERRILL  J  BEARD 
GADSDEN  STEAM  PLANT 
MACK  C  FIELDS 
MRS  GLADYS  MCKENZIE 
ROBERT  C  REYNOLDS 
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STATION  INDEX 


RLRBOMfi 


1976 


STATION 

•ON  X3GNI 

DIVISION 

rni  INT  Y 

U  U  IN  1  1 

o 
<z 

— 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVOTION 

GENEVR 

3255 

07 

GENEVA 

5 

3 1 

02 

85 

5 1 

1  10 

GEORGIRNNPI 

3271 

07 

BUTLER 

6 

3  1 

38 

86 

44 

285 

GILBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

1  3 

3  1 

53 

88 

20 

1  28 

GORGflS 

3430 

03 

WRLKER 

2 

33 

39 

87 

1  2 

300 

GREENSBORO 

351  1 

06 

HRLE 

2 

32 

42 

87 

36 

220 

GREENV ILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

49 

86 

38 

445 

GUNTERSV ILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

GUNTERSVILLE  TVfi 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34 

22 

86 

1  7 

605 

HRLEYVILLE  3  NE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

1 5 

87 

37 

950 

HRMILTON  3  S 

3645 

03 

MARION 

13 

34 

06 

87 

59 

435 

HRNCEV  ILLE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

HRYNEV I LLE 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

1  1 

86 

36 

180 

HEROLRND 

376  1 

07 

HENRY 

5 

3 1 

2  1 

85 

20 

370 

HEFL  I  N 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

HIGHLRND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

HIGHTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  175 

HODGES 

3899 

0 1 

FRANKL  IN 

1  3 

34 

20 

87 

56 

840 

HUNTSVILLE  WSO  RP 

4064 

0 1 

MADISON 

12 

34 

39 

86 

46 

624 

JRCKSON 

4  1  93 

07 

CLARKE 

13 

3 1 

30 

87 

52 

220 

JRCKSONV ILLE 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

JRSPER  4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

1 6 

525 

JORDAN  ORM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

1 5 

290 

K  INSTON 

4431 

07 

COFFEE 

10 

3 1 

1  4 

86 

1  1 

270 

LRFRYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

LRY  DRM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

85 

31 

420 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

35 

88 

1  2 

160 

LOU  I  SV I LLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31 

47 

85 

33 

480 

MRGELLR 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

5  1 

654 

MARION  6  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

1 6 

I  73 

MRRION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

1  3 

200 

MARTIN  DRM 

5140 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

MATHEWS  2  N 

5 1  72 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

1  8 

86 

0  1 

1  80 

MELVIN 

5354 

07 

CHOCTAW 

1  3 

31 

56 

88 

27 

350 

MIDWAY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

M I LSTEflO 

5439 

05 

MACON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

20 1 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

MITCHELL  DRM 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

MOBILE  WSO  AP 

5478 

08 

MOBILE 

9 

3D 

4  1 

88 

1  5 

2  1  1 

MONTEVALLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

MONTGOMERY  WSO  AP 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

1  8 

86 

24 

22  1 

MOUL  TON 

5625 

0  1 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

1  7 

660 

MOULTON  2 

5635 

0  1 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

1 8 

645 

MUSCLE   SHOALS  FAA 

RP 

5749 

01 

COLBERT 

1  2 

34 

45 

87 

37 

535 

NEW  MARKET  2 

5867 

01 

MADISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

3 1 

20 

85 

36 

2 1 0 

ONEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

OPEL IKA 

6 1 29 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

OZHRK  6  NNW 

62 1  8 

07 

DALE 

5 

3 1 

3 1 

85 

4  1 

4  70 

PAINT  ROCK  2  N 

5226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

PRLMERDALE  2  W 

6248 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

4  5 

86 

40 

798 

PELL  CITY   1  NNE 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86 

1 6 

955 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

PETERMAN 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

07 

RUSSELL 

4 

32 

30 

85 

0 1 

570 

PICKENSVILLE 

6414 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

13 

88 

15 

165 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

PITTSVIEW 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

PLRNTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

PRRTTVILLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

29 

86 

29 

295 

RED  BAY 

6805 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

REFORM  2  E 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

87 

59 

271 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

1  80 

RIVER  FRLLS  2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

ROBERTDRLE 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

32 

87 

39 

155 

ROCKFORO  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

1  4 

670 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


TEMP. 

PRECIP. 

a 

UJ 

SPECIRL 
ISEE  NOTES  1 

7A 

7R 

H 

7fl 

6P 

6P 

H 

6fl 

6P 

6P 

H 

7A 

7R 

C  H 

4P 

4P 

H 

c 

5P 

5P 

C  H 

7A 

7R 

C  H 

c 

7A 

7R 

H 

7A 

7fl 

GH 

8A 

8R 

H 

7A 

7fl 

H 

7R 

7R 

M  I  D 

M  I  D 

M  I  D 

C  HJ 

8R 

c 

7R 

c 

7A 

7R 

H 

6R 

7R 

5P 

5P 

H 

6fl 

7R 

7R 

7R 

7fl 

H 

8R 

7R 

7fl 

C 

7A 

7R 

GH 

6P 

6P 

BP 

H 

7R 

7R 

C 

8A 

7A 

7R 

H 

6A 

M  I  D 

M  I  0 

C   H  J 

7A 

M  I  D 

M  I  D 

C   H  J 

Q 

6P 

6P 

H 

MID 

MID 

H 

5P 

5P 

H 

7A 

7A 

7A 

H 

8A 

8A 

H 

5P 

5P 

7A 

7R 

7A 

5A 

c 

5P 

5P 

H 

7A 

7A 

7A 

7R 

7A 

GH 

7H 

8R 

8A 

H 

5P 

5P 

H 

7fl 

7A 

C 

6R 

6A 

H 

7R 

7A 

H 

5R 

6A 

H 

OBSERVER 


CLOSED  4/15/76 
T .   E .  MASON 
ALTON  G.  LAND 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS  WILLIE  J.  ARRINGTON 
WILLIE  P  CRUTCHFIELD 
RADIO  STATION  WGSV 
TVA-765 
JIM  WALKER 
EDDIE  L.  PEARCE 

JAMES  E  MC  CRAVY 
DAISY  D  MITCHELL 
AUBURN  UNIVERSITY 
CITY  OF  HEFLIN 
CHARLES  R.  PORTER 
ARLON  L  .  OTTS 
MARY   N.  AVERY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
ALLIED  PAPER  INC 
MARY  LOU  WILKERSON 

JRMES  R.  BRITAIN 

RLRBRMR  POWER  CO. 

FRED  W.  WOOD 

MISS  MRYMIE  LANDRUM 

RLRBRMR  POWER  CO- 

MRS.   MRRY  K.  LEE 

RUFUS  M.  SEWELL 

B.  B.   WILLIRMSON.  JR. 

JOHN  B.  RRD 

RLABAMA  POWER  CO- 

MARION  FISH  HATCHERY 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO. 
HOUSTON  FLOYD 
ERNEST  H.  LAND 
ALFRED  S.  ADAMS 
JAMES  A  MC  INNIS 
HENRY  J.  YATES 
ALABAMA  POWER  CO- 
NATL  HEATHER  SERVICE 

MURICE  P  JETER  JR 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TVA-381 

JOHN  M.  KELLY 

FED.   AVIATION  AGENCY 

H.   WAYNE   MC  FRRLEN 

GARLAND  THOMPSON 

LONNIE  R.  NORRIS 

RADIO  STATION  WJHO 

CHARLES  H.  CARROLL 

TVA-69 

GEORGE  T.  POSEY 
NORMAN  A.  VAUGHN 
MRS  EVELYN  M.  FULLER 
MRS.   MINTA  EDDINS 
CLOSED  4/15/76 
MRS  GRACE  ONERL 
MRS.   EVA  R.  RRY 
MRS.   ENA  C  PAUL 
FRANK  TURNER 

JAMES  E  FISCHER 
RADIO  STATION  WPXC 
WRMG  RADIO 
RAIFORD  C .   MC  COOL 
JAMES  G  WAGES 
RLABAMA  ELECTRIC  COOP 
JOHN  K  LASSITTER 
CHARLES  W.  MCEWEN 
JOHN  T.  BAILEY 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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STflTION  INDEX 


MRY 


1976 


STflTION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  RND 
TfiBLES 


OBSERVER 


RUSSELLVILLE  2 
SflINT  BERNRRD 
SRNO  MT  SUBSTFI  fiU 
SflYRE 

SCOTTSBORO 

SELMfl 

SUTTLE 

SYLfiCfiUGfl  4  NE 
TflLLRDEGfi 
THOMPISV  ILLE 

THORSBY  EXP  STPTION 

THURLOW  ORM 

TONEY 

TROY 

TUSCRLOOSfl  FAR  flP 

TUSCRLOOSR  OLIVER  ORM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VRLLEY  HERD 

VERNON 

WRDLEY 

WRLLRCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WARRIOR  6  W 

WRRRIOR  LOCK  RNO  ORM 

WRTERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKR 

WHRTLEY 

WINF  lELO  2  SW 

CLOSEO  STRTIONS 

GENEVA 

PHENIX   CITY   2  NNW 


7131 
7157 
7207 
7282 
7304 
7366 
7963 
7999 
8024 
8178 

8209 
821S 
8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 

8605 
8637 
8648 
8670 
8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


3255 
6398 


FRRNKL IN 

CULLMHN 

OE  KRLB 

JEFFERSON 

JRCKSON 

DRLLRS 

PERRY 

TRLLROEGR 

TRLLROEGR 

CLARK 

CHILTON 
ELMORE 
MADISON 
PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCRLOOSR 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KRLB 

LAMRR 

RRNDOLPH 

ESCRMBIR 

ETOWRH 

JEFFERSON 

GREENE 

LRUDERDRLE 

BIBB 

ELMORE 

CLRRKE 

FRYETTE 


GENEVR 
RUSSELL 


34  31 
34  12 
34  17 

33  43 

34  4  1 
32  25 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


31  02 

32  30 


87  44 
86  47 

85  58 

86  58 

86  03 

87  00 
87  1  1 
86  12 

86  06 

87  44 

86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  12 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


85  51 
85  01 


880 
802 
1  195 
304 
615 
147 
145 
490 
565 
405 

680 
288 
750 
580 
170 
152 
460 
265 
1040 
190 

640 
205 
850 
630 
110 
458 
500 
190 
170 
468 


110 

570 


6P 
MIO 
7R 
7R 

7R 
7fl 


5P 


5P 


7R 
MID 
6P 
7R 
7fi 
7R 
7fl 
6P 
6P 
70 

6P 
6R 

6R 
MID 
7fi 
7R 
7R 
7A 
7R 

7A 
7A 
7A 
7R 
6fl 
5P 
7A 
7fl 
7R 
7R 


RADIO  STATION  WWWR 
ST .  BERNRRD  COLLEGE 
SRNO  MTN  SUBSTRTION 
MIRRM  W  PRIOMORE 
RRDIO  STRTION  WCRI 
ROBERT  J.  CHANDLER 
J.  F.   SUTTLE.  JR. 
CITY  WRTER  PLHNT 
C.   D.  WEAVER 
LEROY  GATES 

AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO. 
TVA-506 

THOMAS  J.  DILLRRD 
FED.   RVIRTION  RGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JERRY  COPE 
JEPTHR  S.  BRRNYON 
C  4  H  LUMBER  COMPRNY 
WILLIRM  B.  WHEELER 

RLRBRMA  POWER  CO. 
MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
GILBERT  C  YARBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 

INACTIVE  5/31/75 
MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 
FLOYD  BUTLER 
MRS  VRLMfl  G  COLEMAN 
ROBERT  A.  MOORE.  JR. 


CLOSED  4/1S/76 
CLOSED  4/15/76 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCENOTES 


SIONAL  UKITS:     Unless  otherwise  indicate.,   ...ensiona.  units  ^^^^^Jl^^^^^^^.^^^^^lJ^^^^'^'i^l^T:  " sS-i^^^^.i-oiJ^H^L^?^ 

-L^eSUrld  .Tu^LrilTttll  ir.llrrel''lei:T^.:l  T..''irlil%T/.i:'i:Tof  ....  cfrectloL  anS  speeds  dlviaed        t.e  nu„.e.  observations. 


DIMENSIONAL 
movemen 
di  rec 


observers  take  the  observations  on  daylight 
 ons . 


savi 
For 

"Evapora 


^  ^  -in  i-h^  ^t!*nd^rd  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

'Balis'. r."£'z\'-^r..^^^^^^^ 

in  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Sum^ari^ed  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

HORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1''V0. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES      Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW.    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 


of  this  bulletin 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type 

Auburn  Agronomy  Farm 


Chesterfield  sandy  loam 
Dothan  sandy  loam 


Soil  Cover  Det-ree  of  Slope 

Rnvp  Unknown 


Bare  Unknown 
Izagara  fine  sandy  loam  Bare  Unknown 


Headland 
Marion  Junction 
Pi  ttsview 

Thornsby  Exp.  Station 
Windfield 

All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  -Supplemental  Data"  table.   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  pri^e  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     SS.IO  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;   40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.  28801.       Attn;  Publications. 
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Climatological  Data 


niflBRMn 


TEMPERATURE  AND  PREC I P I TRT  I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERfiTURE: 
LOHEST  TEMPERATURE: 
GREATEST  TOTRL  PREC I P I TRT 1  ON : 
LERST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GRERTEST    1   DAY  PRECIPITATION: 


BREWTON  3  SSE 
SYLACAUGA  4  NE 
BELLE  MINA  2  N 
ELROD 
MAGELLfl 


97  DRTE 
44  DRTE 
10.10 
1.13 

5.19  DRTE 


27< 
06 


20 


SUPPLEMENTAL  DATA 


HIND 

ISPEEO  -  (I.P.H.  ) 


RELATIVE  MUnlOITT 
RVERRCES- 
PERCENT 


NUnBER  OF  DRTS  HITH 
PRECIPITBTION 


STnNDnRO  OF  iinE 
CENTRRL 

00     06     12  18 


BIRMINGHRM  WSO  RP 

HUNTSVILLE  WSO  AP 

MOBILE  WSO  AP 

MONTGOMERY  WSO  AP 


0.8 
2.1 
2.0 
1  .2 


6.0 
7.0 
6.9 
4  .7 


21 

35  +  * 
21  +  + 
38 


87 
86 
81 

79 


91 
88 
84 

83 


59 
58 
54 

51 


62 
54 

61 
55 


59 


74 


6.3 
5.9 
5.6 
5.2 


CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICRTION  OF  THE  NRTIONAL  OCEANIC 
'no  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  AND  IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  AT 
HE  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER.   RSHEVILLE.   NORTH  CAROLINA  28801. 
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4  .20 

.07 

.95 

2 

.  0 

" 

Dl V : S ION 

75  .8 

-  3.2 

4  . 32 

.  1 9 

GULF  08 

BUT  nINETTE 

87.4 

67.4 

77  .4 

-  2.4 

94 

27 

58 

7 

0 

1  1 

0 

0 

0 

1  .81 

-  4.03 

.63 

2 

.0 

0 

5 

1 

0 

COOEN 

89.2 

82.5 

75.9 

92 

21. 

60 

24. 

0 

1  3 

0 

0 

0 

20 

.0 

0 

OhUPMlN  ISLBNO  2 

85.4 

74  .4 

79.9 

91 

30 

69 

7. 

0 

2 

0 

0 

0 

5.68 

2.10 

.0 

0 

7 

5 

2 

FBIRHOPE  2  NE 

87.2 

66.9 

77.1 

-  2.9 

93 

27 

59 

9 

0 

9 

0 

0 

0 

4.19 

-  2.45 

1  .32 

2 

.0 

0 

6 

3 

2 

MOBILE  HSO  BP 

89.3 

70.3 

79.8 

-  .5 

95 

13 

61 

7 

0 

18 

0 

0 

0 

4.71 

-   1  .38 

1  .02 

18 

.0 

0 

8 

5 

1 

ROBERTOBLE 

88.1 

66  .4 

77.3 

-   1  .8 

96 

28 

58 

9- 

0 

13 

0 

0 

0 

2.35 

-  4.67 

.99 

2 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

77.9 

-  2.2 

3.75 

-  2.31 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  SIB'ION  INOEI 


3 


DRILY  PRECIPITATION 


STRT I  ON 


NORTHEfifl  VRLLEY 


BELLE  niNA  2  N 
FftL^VILLE   I  £ 

FuOREnce 

HODGES 

HUNTSVILLE  W50  «» 
MOULTON  2 

MUSCLE  SWOBLS  F«ft  ftP 
HEM  MftRXET  2 
RED  BAY 


APPALACHIAN 


noul 


A  INS 


AL6ERTVILLE  2  5C 
BIRMINGHAn  WSO  AP 
fitJAZ 

BRIDGEPORT 
COLL  IMSVILLE 

FORT  PAVME 
GftRDEW  CITY 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 
mCELLA 

ONEONTA 

PRLHESDALe  2  U 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  AU 
SATRE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
UARRIOR  6  U 


UPPER  PLAINS  0 

ALICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
6ANXHEAD  LOCK  AND  DAM 
BILLINGSLEY  I  SE 

BROOKUOOD 
CARBON  HILL 
CENTHEvlLLE  USMO 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
ELROO 
FAYETTE 
GORGAS 

HALErVlLLE  3  NE 


PLANTEHSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 

BEFOan  2  E 

TH0HS6Y  Exp  STATIBN 

TUSCALOOSA  FAR  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BL0CT8N 
UINFIELD  2  SU 


EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AP 
CALERA  2  SU 
CENTRE  4  SU 
CHILDERSBURG  UTR  1 
GADSDEN  STEAPI  PlAI 

JACKSONVILLE 

LceseuRG 

MONTEVALLO 
PELL   CITY  1  NNE 
SYLACAUGA  4  NE 


PIEDMONT 


■LATEAi 


ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
AUBURN  RGRONOMY  FARM 
CAMP  MILL  2  NU 
DAOEVILLE 

DELTA 
HEFL IN 
HIGHTOWCR 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPEL  IKA 

ROCHFORO  2  NNH 
HOCK  MILLS 
THURLOU  DAM 

UADLEY 


CUBA 

DAYTON  I  N 
OEMQPOLIS 


8CK  AND  DAM 


e.ss 

ID.  10 
5.0 


DAY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


»  1  .60 
.64  .26 


1  .60 

.10  3. 12 
.06  1.10 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STftTlON  INDEX 

4 


DniLY  PRECIPITnilON 


STflT  ION 


GfllNCSviLLt 
LIvinGSTOh  3  Su 

msioti  6  Hc 

rVtBION  JUNCTION  i  Ht 
nATHEUS  2  N 

niNTta  3  Nu 
r«nTGOrcav  lAO  ap 

PCBBYVILLE 
PINE  LEVEL 
SELHA 
SUTTLE 

UNION  SPRINGS  4  S 
UARBIOB  LOC«  AND  DAn 


COASTAL 


LAIN 


ABBCvlLLE   1  NNW 
ALBCBTA 
ANOALUSIA  1  NU 
ATmRE 
RRANTLEV 

BREUTON  3  SSE 
BRUNDIOGE 
CAnOEN  3  NU 

CHATQti  4  N 
CLAI60BNC 

CLAYTON 

COfFEE  SPBINGS  2  I 

COTTONTON 

ELBA 

ENTCBPRISE 

EUFAULA  WILDLIFE  i 
EVEBQQEEN 
FBISCO  CI TV 
GENEVA  a 
OE  ORG I ANN A 

GILBEBTDUn 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOrC 
JACKSON 


PINE  APPLE 
PITTSVIEW 
QIVEB  FALLS 
TMOMASvILLt 
TQOY 


GULF 

BAY  MINCTTE 
CBDEN 

DAUPHIN  ISLAND  2 
FAIRHOPE  2  NE 
nOBKC  USQ  AC 

ROBERTDALE 


2  3 


DAY  OF  MONTH 

5    6     7    8    9    10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


.60     .04  1.02 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHJNC  STRTION  INDEX 

5 


DniLY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

u 

(X 

a: 

J 

2 

g 

g 

g 

1 0 

1  2 

J  4 

1  s 

1 6 

1 6 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

. 

NORTHERN  VALLEY  01 

BTHENS  2 

MAX 
MIN 

eo 

63 

82 
63 

76 
58 

75 
60 

78 
SO 

79 
S 1 

81 
55 

85 
60 

88 
68 

85 
60 

90 
73 

91 
66 

88 
69 

88 
67 

76 
60 

BB 
66 

89 
70 

79 
64 

79 
55 

76 
54 

81 
58 

82 
65 

86 
67 

81 
67 

83 
66 

88 
64 

BB 
64 

83-2 
62.3 

8ELLE  MINB  2  N 

MAX 
MIN 

82 
63 

83 
63 

73 
61 

76 
60 

74 

60 

7S 
S3 

78 
54 

82 
55 

86 
58 

87 
59 

88 
6 1 

89 
63 

90 
65 

92 
67 

90 
67 

88 
68 

79 
63 

88 

63 

90 
66 

78 
65 

78 
57 

78 
58 

81 
59 

82 
62 

67 
66 

86 
67 

85 
70 

82 
67 

87 
66 

89 
65 

83.4 
62.4 

FBLKVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

ei 

64 

85 
62 

75 
60 

77 
58 

73 
59 

7S 
51 

77 
49 

82 
52 

86 
57 

66 

59 

88 
58 

90 
60 

90 
61 

93 
65 

89 
69 

90 
67 

80 
59 

89 
64 

90 
69 

80 
64 

79 
54 

80 
56 

80 
59 

83 
53 

87 
67 

87 
66 

83 
63 

84 

65 

88 
64 

89 
65 

83.9 
61  .0 

FLORENCE 

MBX 
MIN 

82 

6S 

78 

63 

75 
6 1 

76 
56 

78 
59 

61 
62 

83 
56 

87 
58 

90 
62 

90 
64 

88 
64 

91 
65 

93 
68 

93 
68 

90 
69 

90 
69 

90 
63 

88 
71 

84 

69 

80 
63 

79 
56 

83 
56 

82 
64 

89 
7  1 

89 
69 

88 
68 

83 

90 
66 

92 

89 
66 

85.7 
64.4 

HUNISVILLE  HSO  BP 

MAX 
MIN 

83 
6< 

74 
64 

77 
60 

75 
61 

77 
60 

79 
55 

82 
54 

85 
59 

87 
62 

88 
59 

89 
62 

90 
64 

91 
66 

91 
66 

90 
67 

80 
63 

89 
60 

90 
66 

78 
67 

78 
63 

77 
59 

79 
60 

80 
60 

86 

70 

84 

68 

84 

68 

81 
68 

88 

67 

90 
67 

80 
66 

83.4 

63.2 

MOULION  2 

MBX 
MIN 

83 
65 

70 
63 

79 
62 

75 
60 

79 
60 

81 
57 

84 

54 

87 
56 

90 
6 1 

90 
60 

90 
64 

90 
63 

92 
66 

89 
68 

88 
69 

85 
7 1 

88 
59 

8S 
67 

77 
7 1 

79 

64 

80 
56 

81 
58 

63 
6 1 

87 
70 

89 

70 

84 

66 

84 

70 

89 

65 

90 
68 

89 
69 

84.6 

63.8 

MUSCLE  SHOBLS  EBB  BP 

MBX 
MIN 

BO 
63 

74 

63 

7S 
59 

74 

58 

74 

60 

78 
59 

81 
54 

83 
57 

66 
6 1 

86 
59 

90 
62 

89 
62 

91 
6 1 

86 
68 

SB 
66 

75 
62 

88 
59 

89 
69 

78 
66 

79 
60 

77 
55 

82 
SS 

81 
60 

85 
70 

85 
68 

BB 

66 

82 
67 

88 
64 

B8 
66 

82 
65 

82.7 
62.2 

NEW  MBRKET  2 

MIN 

RED  Bflr 

MAX 
MIN 

62 
65 

74 

61 

80 
60 

Bl 
55 

83 
55 

84 

55 

B7 
S3 

90 
58 

90 
65 

90 
64 

90 
64 

91 
67 

89 
69 

89 
67 

87 
59 

88 
62 

86 
61 

80 
58 

81 
54 

86 
57 

85 
59 

87 
70 

87 
67 

89 
66 

86 
66 

90 
64 

92 
68 

86.1 
61  .8 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

78 
63 

80 
63 

75 
57 

75 
56 

78 
52 

77 
54 

78 
49 

81 
49 

84 

52 

89 
56 

89 
56 

67 
58 

87 
56 

91 
SB 

87 
65 

88 

66 

75 
S9 

87 
6 1 

85 
67 

78 
6 1 

76 
SI 

76 
5 1 

83 
5 1 

82 
60 

85 
65 

86 
64 

87 
67 

84 

62 

88 
62 

90 
68 

82.9 
58. 7 

UBTERLOO 
. 

MAX 
MIN 

75 
56 

75 
63 

78 
55 

78 

55 

74 

55 

75 
46 

80 
52 

83 

SB 

85 
62 

87 
60 

95 
SB 

94 

56 

95 
59 

96 
62 

95 
6 1 

76 
64 

87 
65 

69 
6S 

86 
62 

83 
58 

79 
52 

80 
S3 

84 

58 

85 
58 

84 

59 

83 

57 

85 
59 

86 
65 

65 
63 

88 

66 

84.2 
SB. 7 

fiPPBLBCHIBN 
MOUNTAINS  02 

BLBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

82 
65 

74 

62 

77 
61 

75 
60 

77 
57 

•'8 
53 

82 
52 

B5 
53 

87 
6 1 

86 
60 

88 
63 

91 
64 

91 
63 

88 

70 

88 

67 

82 
67 

88 

65 

85 
66 

87 
65 

79 
59 

79 
59 

80 
59 

82 
60 

85 
65 

86 
67 

87 
7  1 

84 

66 

87 
67 

88 

68 

83 
65 

62.8 

BIRM1NGHBH  HSO  BP 

MAX 
MIN 

86 
66 

81 
62 

80 
59 

77 
64 

77 
59 

78 
54 

82 
52 

85 

55 

67 
60 

87 
59 

88 
62 

90 
63 

93 
64 

90 
70 

89 
68 

86 
66 

90 
66 

90 
68 

79 
70 

81 
62 

80 

57 

82 
58 

85 
63 

86 
70 

88 
66 

90 
73 

82 
69 

89 
66 

92 
69 

87 
67 

8S.2 
63.6 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

74 

79 

76 

73 

79 

78 

77 

Bl 

84 

87 

B4 

B7 

92 

94 

86 

84 

83 

86 

78 

84 

72 

75 

81 

78 

62 

84 

Bl 

66 

67 

92 

82.1 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

84 

60 

84 
64 

78 
62 

79 
62 

74 

63 

79 
53 

B2 
54 

66 
56 

68 
62 

87 
6 1 

87 
63 

90 
65 

91 
65 

91 
69 

86 
69 

87 
69 

88 
66 

89 
7 1 

89 
67 

85 
65 

79 
S9 

84 
64 

83 
61 

85 
69 

85 
62 

87 
69 

83 
71 

86 
68 

89 
66 

68 
65 

65. 1 
64.1 

ONEONTB 

MAX 
MIN 

80 
SB 

86 
62 

76 
6 1 

79 
6 1 

75 
59 

76 
49 

77 
49 

81 
5 1 

85 
54 

87 
57 

BS 
60 

88 

50 

90 
6 1 

92 
64 

89 
66 

87 
64 

85 
62 

81 
64 

90 
67 

81 
66 

79 
56 

80 
56 

82 
58 

87 
65 

87 
65 

88 

66 

88 
68 

80 
64 

87 
64 

90 
66 

83.9 
60.8 

SB  I  NT  SERNBRO 

MIN 

B3 
60 

76 
60 

79 
59 

74 

59 

79 
55 

7B 
49 

63 
48 

ee 

52 

88 
57 

88 
57 

88 
S7 

90 
58 

93 
60 

88 

63 

89 

62 

83 
62 

89 
59 

89 
61 

80 
66 

79 
63 

80 
52 

83 
53 

84 

56 

87 
64 

69 
61 

88 
64 

81 
65 

88 
61 

90 
62 

84 

62 

84.5 

SB. 9 

SBNO  MI  SUBSTB  Bu 

MAX 

79 
62 

79 
60 

71 
58 

71 
57 

71 
56 

73 
50 

75 
49 

79 
49 

84 

56 

85 
57 

65 
59 

84 

60 

86 
61 

B7 
65 

64 
64 

85 
64 

81 
62 

65 
66 

82 
65 

73 
63 

74 

60 

76 
54 

76 
54 

79 
62 

81 
64 

65 
67 

85 
67 

76 
64 

B3 
63 

86 
62 

80.0 
60.0 

SCOTISBORO 

MAX 
MIN 

85 
64 

85 
64 

72 
60 

80 
62 

78 
60 

78 
4B 

80 
50 

83 
52 

87 
57 

89 
58 

89 
59 

90 
61 

92 
62 

92 
66 

BB 
65 

69 
65 

85 
65 

90 
67 

90 
59 

60 
56 

80 
56 

79 
56 

81 
55 

82 

57 

87 
64 

86 
67 

85 
38 

86 
68 

89 
67 

92 
63 

85.0 
61  .0 

VALLEY  HEBO 

■            a  ■ 

MAX 
MIN 

83 
60 

81 
62 

69 
60 

71 
60 

71 
59 

73 
5 1 

76 
47 

79 
48 

83 
54 

85 
55 

86 
56 

86 
57 

66 
59 

88 
62 

64 

66 

85 
65 

82 
64 

87 
66 

85 
67 

72 
65 

77 
56 

70 
57 

77 
54 

80 
SB 

82 
62 

86 
66 

83 
69 

81 
68 

85 
63 

85 
65 

60.2 

UPPER  PLAINS  03 

BLICEVILLE 

MBX 
MIN 

86 
66 

82 
58 

82 
59 

82 

61 

83 
62 

Bl 
6 1 

62 
55 

65 

55 

87 
59 

90 
60 

93 
54 

92 

62 

94 

54 

94 

69 

93 
64 

94 

63 

85 
64 

88 

66 

90 
70 

B4 

65 

84 

54 

83 

56 

88 

59 

64 

6 1 

91 

70 

93 
70 

95 

70 

94 

70 

90 
69 

95 
70 

88.1 
63.2 

BBNKHEBD  LOCK  ANO  DAM 

MAX 
MIN 

87 
62 

87 
62 

85 
62 

83 
64 

84 

63 

BO 
56 

62 
55 

67 
55 

90 
58 

92 
62 

94 

6S 

94 

65 

94 

68 

95 
68 

94 

71 

92 
70 

92 
70 

93 
72 

91 
71 

63 
68 

84 

56 

84 

60 

85 
63 

BB 
66 

92 
71 

92 
70 

96 
76 

90 
70 

94 

70 

93 
68 

89.2 
65.3 

CENTREVILLE  HSMO 

MAX 
MIN 

84 

64 

83 
64 

81 
61 

82 
61 

79 
62 

BO 
56 

79 
55 

82 
55 

85 
58 

87 
59 

88 
63 

90 
64 

92 
66 

94 

68 

92 
65 

90 
66 

86 
65 

90 
67 

91 
70 

61 
67 

62 
57 

82 
55 

85 
58 

86 
68 

89 
69 

90 
70 

91 
58 

91 
68 

90 
68 

92 
69 

86.5 
53.6 

CLANTON 

MAX 
MIN 

83 
6 1 

85 
64 

80 
60 

83 
62 

76 
60 

7B 
51 

BO 
49 

63 
52 

86 
56 

88 
58 

88 
60 

90 
62 

91 
63 

93 
66 

90 
64 

68 
63 

88 
66 

88 
66 

90 
69 

81 
68 

63 
57 

61 
54 

85 
58 

86 
65 

86 
65 

69 
67 

91 
67 

91 
70 

68 

67 

92 
68 

86. 0 
61  .9 

OOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

78 
61 

80 
61 

78 
60 

73 
58 

75 
59 

74 
S4 

78 
53 

81 
57 

B3 
60 

86 
60 

85 
62 

85 
63 

87 
55 

89 

68 

84 

67 

85 
68 

75 
6 1 

84 

63 

83 
68 

77 
62 

74 

5 1 

77 
54 

78 
58 

80 
62 

82 
68 

84 

67 

85 
66 

81 
64 

62 
65 

85 
65 

80.9 
61  .7 

FAYETTE 

MBX 
MIN 

HBLEYVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

81 
61 

76 
61 

78 
61 

78 
59 

77 
SB 

77 
55 

80 
53 

84 

55 

88 
61 

88 
58 

88 
62 

89 
64 

91 
63 

88 
68 

88 
67 

BS 
67 

BB 
61 

87 
69 

67 
67 

82 
62 

79 
51 

82 
56 

82 
60 

85 
65 

87 
66 

87 
68 

84 

66 

BB 
63 

90 
67 

86 

65 

84.4 

62.0 

HAMILTON  3  5 

MAX 
MIN 

83 
58 

80 
60 

76 
59 

80 
56 

63 
56 

79 
50 

Bl 
47 

B3 
47 

86 
52 

89 
55 

89 
55 

91 
58 

91 
S8 

91 
60 

90 
63 

90 
63 

75 
62 

90 
62 

BB 
66 

81 
60 

79 
49 

81 
49 

83 
53 

85 
57 

87 
63 

87 
63 

90 
65 

86 
64 

89 

65 

90 
64 

BS.l 
58.0 

JASPER  t  N 

MAX 
MIN 

81 

57 

81 
60 

75 
60 

78 
60 

77 
60 

75 
52 

77 
50 

81 
53 

64 

56 

87 
59 

87 
59 

88 
60 

88 
64 

91 
67 

89 
64 

86 
64 

86 
64 

67 
66 

66 

67 

77 
66 

78 
53 

74 

57 

77 
59 

83 
60 

88 
65 

67 
66 

89 

66 

81 
64 

88 

67 

90 
67 

83.3 
61  .  1 

PRBTTVILLE 

MAX 
MIN 

TMORSBY  EXP  STATION 

MBX 
MIN 

85 
65 

81 
64 

83 
60 

82 
62 

74 

61 

75 
58 

83 
54 

87 
59 

8', 
63 

87 
64 

90 
62 

90 
64 

91 
64 

91 
72 

89 
66 

88 
65 

90 
68 

92 
67 

87 
69 

84 

67 

82 
59 

84 

56 

85 
65 

87 
68 

89 
67 

91 
69 

91 
68 

89 
71 

93 
68 

93 
68 

86.7 
64  .4 

TUSCBLOOSB  FBB  BP 

MBX 
MIN 

79 
62 

78 
65 

79 
61 

80 
61 

76 
62 

73 
55 

B3 
53 

83 
55 

86 
61 

84 

61 

85 
62 

90 
63 

88 
66 

92 
69 

90 
67 

62 
68 

87 
65 

91 
70 

80 
69 

80 
66 

78 
60 

BB 
60 

90 
69 

90 
72 

93 
73 

94 
74 

90 
73 

92 
72 

93 
71 

88 
72 

85. 4 

65.2 

lUSCBLOOSfl  OLIVER  DBH 

MAX 
MIN 

85 
62 

83 
62 

81 

61 

79 
60 

80 
62 

79 
56 

79 

52 

82 

52 

85 

55 

87 
60 

89 

62 

87 
65 

92 
65 

92 
69 

91 
66 

90 
69 

83 
65 

90 
68 

89 
72 

83 
6S 

81 
SS 

83 
SB 

81 
61 

88 

67 

90 
69 

90 
69 

92 
69 

87 
68 

89 
68 

93 
68 

86.0 
63.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INOEX 


DniLY  TEMPERniURES  ~ 


STPT ION 

DAY   OF  MONTH 

0 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RVEI 

VERNON 

■            ■  a 

NBX 

niN 

91 

90 

91 

91 
62 

92 
65 

90 
65 

90 
66 

74 

62 

68 
63 

89 
7  1 

68 
63 

79 
SO 

81 
SO 

83 
58 

86 
63 

86 
66 

88 

66 

90 
68 

81 
65 

90 
67 

92 
67 

87.1 
62.7 

EBSIERN  VBLLEr  04 

BNNISTON  FRf)  HP 

riBx 
niN 

82 

82 

83 

74 

76 

80 

82 

84 

88 
6 1 

90 
59 

90 
62 

93 
63 

94 

66 

66 
72 

91 
67 

90 
66 

91 
70 

68 

70 

79 
70 

83 
65 

84 

60 

83 

56 

88 
61 

87 
68 

93 
65 

95 
70 

84 

70 

90 
70 

91 
68 

68 

66.3 
63.7 

CBLERfl  2  SH 

NBX 
MIN 

64 

65 

81 
72 

82 
S6 

79 

79 

83 

64 

87 

89 

89 

90 

92 

92 
6 1 

91 
66 

89 
63 

66 
63 

90 
65 

66 

65 

63 
69 

63 
67 

61 
55 

84 

53 

66 
6 1 

67 
66 

68 
64 

92 
66 

89 
67 

90 
68 

91 

69 

66.6 
61  .0 

CENTRE  4  SH 

MBX 
MIN 

62 
63 

80 
64 

77 
59 

80 

72 

77 

76 

63 

88 

89 

88 

90 

92 

92 

67 

88 

87 
65 

91 
68 

89 
70 

75 
67 

81 

59 

80 

81 
58 

85 
65 

86 
64 

90 

89 

79 

69 

68 
66 

84.4 

62.4 

CMILOERSBURO  HTR  PLBNI 

nBX 
HIN 

es 

82 

83 

82 

77 

80 

83 

86 

88 

86 

69 

92 

94 

94 

90 
65 

90 
63 

91 
68 

91 
66 

90 
7 1 

82 
65 

82 
58 

84 

55 

87 
59 

66 
67 

89 
65 

92 
69 

92 

91 

92 

91 
66 

87.5 
62.7 

GBDSOEN  STEBH  PLBNT 

NBX 
KIN 

63 
63 

79 
63 

77 
61 

78 
63 

74 

60 

75 
S3 

78 
52 

81 
56 

87 
59 

86 
60 

88 
61 

86 

63 

93 
65 

93 
67 

89 
66 

88 

65 

86 
66 

90 
68 

86 

70 

76 
67 

81 
60 

80 
58 

80 
59 

84 

62 

87 
65 

89 
67 

88 

69 

79 
69 

88 
67 

83 
66 

63.0 

PELL  C1T»   1  NNE 

HflX 
M  I N 

64 

S6 

82 
63 

79 
56 

60 
56 

73 
60 

77 
48 

76 
46 

81 
48 

88 
S3 

86 
58 

67 
58 

66 

59 

90 
61 

92 
63 

90 
64 

88 

62 

85 
62 

90 
67 

89 

57 

80 
66 

81 
52 

81 

56 

83 
56 

65 
58 

87 
63 

90 
64 

91 
67 

82 
65 

30 
65 

90 

67 

84  .9 

STLBCBUGB  4  NE 

MAX 

niN 

62 
63 

62 
63 

82 
56 

80 
63 

77 
61 

80 
44 

83 
45 

87 
SO 

88 

57 

88 
56 

89 
58 

92 
59 

93 
61 

90 
66 

69 
67 

87 
67 

88 
63 

66 
66 

85 
65 

80 
65 

79 
59 

62 
52 

65 
59 

86 
69 

69 
63 

90 
67 

66 

63 

89 
61 

91 
66 

88 
68 

85.8 
60.9 

rflLLBOEGB 

■          •  ■ 

nBX 
niN 

74 

74 

84 

60 

85 

80 

85 

86 

62 

86 

89 

92 

93 

89 

90 

90 

90 

86 

66 

62 

62 

64 

65 

66 

66 

90 

92 

90 

91 

86.2 
63.0 

PIEOnONI  PLBTEBU  OS 

BLEXBNDER  CITT 

MRX 
MIN 

63 

82 

80 

82 

77 

76 

76 

81 

63 
59 

68 

85 
60 

90 
63 

93 
6S 

94 

66 

94 

65 

92 
66 

88 
64 

90 
66 

90 
68 

85 
65 

85 
60 

60 
54 

68 

60 

92 
63 

91 
64 

93 
57 

94 

66 

91 
69 

90 

65 

86-9 
62.1 

nSMLBNO  2  SSE 

HBX 
MIN 

60 

78 

80 

71 

74 

77 

60 

83 

65 

65 

86 
62 

88 

89 
67 

85 
65 

85 

65 

86 

67 

88 

66 

94 

67 

76 
64 

80 
58 

78 
S3 

8' 
55 

84 
64 

84 

62 

87 
66 

89 
66 

87 
67 

88 

89 

62 

83.0 
61  .7 

BUBURN  BGRONOMT  FBRd 

HBX 
MIN 

64 

8S 

61 

83 

75 

71 

78 

82 

65 

66 

87 

68 

90 
68 

92 

88 

89 
68 

88 

88 
68 

89 

78 

81 

60 

83 

87 

86 

87 

90 

92 

88 

90 
65 

85.0 
65.2 

CBnP  HILL   2  NH 

MBX 
MIN 

82 

85 

81 

62 

77 

76 

78 

62 

65 

68 

67 

90 

91 

93 

69 

69 

89 

69 

69 

78 

62 

83 

63 

69 

86 

89 

91 

92 

91 

64 

8S.9 
61  .8 

HEfLIN 

MAX 
MIN 

64 

80 

78 

80 

74 

77 

79 

82 

86 

87 

86 

86 

90 

93 

85 

89 

87 

90 

69 

75 

82 

76 

82 

85 

88 

89 

88 

8S 

90 

69 
65 

64.5 
58.4 

LBFBTErTE 

MBX 
MIN 

86 

83 

84 

80 

76 

88 

83 

86 

88 

88 

90 

92 

93 

91 

89 

89 

90 

89 

78 

82 

82 

84 

88 

87 

88 

90 

92 

92 

92 

88 
65 

86-9 
63.2 

nBR  T [ N  OBM 

MIN 

81 
62 

60 
62 

79 
64 

78 
60 

74 
S4 

75 
54 

78 
SS 

82 
56 

85 

83 
57 

85 
62 

66 
62 

88 
65 

88 
65 

88 

63 

87 
69 

86 
65 

87 
66 

78 
66 

80 
60 

78 
56 

82 

55 

86 

65 

86 
64 

87 
64 

69 

65 

87 
68 

87 
68 

90 
64 

88 

68 

83  .6 
62.4 

OPEL IKB 

MBX 

84 

56 

85 
59 

81 
53 

84 

65 

74 

59 

79 
58 

77 
SO 

82 
51 

65 
55 

67 
52 

68 
52 

69 
51 

90 
62 

92 
60 

86 

55 

89 
63 

90 
64 

89 
67 

82 
70 

78 
67 

81 
59 

62 
52 

64 

56 

67 
55 

67 
56 

66 
64 

91 
61 

92 
62 

66 
69 

63 

85  .4 

ROCKFORO  2  NNH 

MBX 
MIN 

82 
63 

83 
63 

80 
62 

81 
62 

77 
58 

78 

51 

79 
49 

63 
51 

66 
57 

66 

56 

67 

62 

67 
63 

90 
65 

91 
69 

86 
65 

86 
65 

67 

66 

67 
68 

77 
66 

61 

57 

80 
54 

62 
59 

86 
63 

86 
64 

68 
62 

90 
66 

90 
69 

89 
68 

66 

84  .9 

61  .8 

ROCK  niLLS 

■          ■  ■ 

MBX 
MIN 

85 
60 

85 
62 

82 
60 

84 

59 

83 
60 

78 
45 

79 
46 

84 
46 

80 
55 

67 
55 

68 
58 

91 
60 

91 
6 1 

93 
66 

66 

91 
6 1 

90 

92 

88 

79 
66 

82 

83 

86 

87 

87 

90 
6S 

92 

91 
67 

94 

65 

86.6 
59.8 

PRBIRIE  06 

OBrroN  I  N 

MAX 
MIN 

66 
63 

88 
62 

80 
60 

63 
6 1 

79 
64 

80 
59 

81 
55 

83 
57 

85 
57 

69 
6 1 

89 
63 

92 
65 

93 

94 

91 

90 

87 

89 

91 

85 

83 

82 

85 

90 

69 

69 

93 

90 

69 

70 

67.3 
64  .7 

OEMOPOLIS  LOCK  SNO  OBM 

MBX 
MIN 

6S 
62 

85 
65 

63 
6 1 

61 
6 1 

81 
6 1 

79 
62 

80 
56 

63 
56 

66 

88 
59 

87 

89 
63 

90 

92 

90 

90 

85 

86 

89 

65 

83 

62 

66 

69 

69 

66 

92 

92 

87 

67 

86. S 
63.6 

CBINESVILLE 

MAX 
MIN 

87 
64 

85 
64 

83 
62 

60 
62 

6S 
64 

78 
58 

80 

55 

83 

57 

87 
60 

89 
6 1 

90 
64 

91 
65 

91 
67 

92 
7 1 

90 
68 

90 
69 

65 
66 

87 
68 

89 

85 
67 

82 

83 

85 

89 
66 

90 

90 
70 

92 

92 

90 

87.1 
65.1 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

68 

65 

87 
63 

85 
59 

84 

57 

83 
62 

61 
67 

84 

58 

87 
S8 

90 
60 

90 
6 1 

91 
63 

92 
63 

93 
64 

94 

93 

88 
68 

90 

93 

93 

85 

83 

66 

90 

92 

91 

94 

92 

90 

94 

68 

89.2 
64.1 

mbtnevillE 

MAX 
MIN 

84 

63 

80 
62 

82 
63 

65 
64 

76 
6  3 

78 
60 

78 
54 

83 
54 

86 
55 

88 
60 

88 
62 

90 

90 

93 

89 

88 

66 

89 

90 

85 

85 

83 

85 

89 

89 

88 

92 

94 

90 

69 

86.5 
63.9 

L IVING5T0N  2  SH 

MAX 
MIN 

65 
57 

66 
60 

65 
61 

83 
60 

84 

62 

86 
63 

85 
60 

88 
52 

86 
59 

87 
61 

89 
62 

93 

55 

91 
65 

93 
69 

91 
59 

89 
65 

82 
65 

89 
69 

88 
57 

89 
66 

85 

55 

85 
SS 

89 

89 
66 

90 

88 

94 

73 

93 
69 

92 
70 

30 
66 

88.1 
63.2 

hbrion  junction  2  ne 

MBX 
MIN 

65 
62 

87 
64 

82 
63 

83 
62 

77 
63 

79 
S? 

79 
55 

62 

57 

85 
59 

89 
59 

88 

6 1 

90 
63 

91 
65 

92 
69 

90 
66 

89 

87 
68 

90 

90 

85 

64 

63 

85 

91 

89 

91 

93 

92 

88 

33 
68 

67.0 
63.3 

MINTER  3  NH 

MIN 

66 
60 

86 
63 

84 

63 

64 
64 

75 
63 

73 
59 

60 
56 

64 

56 

86 
56 

88 
63 

89 
63 

90 
64 

33 
66 

92 
68 

90 
67 

89 
67 

69 
67 

90 
68 

90 
62 

83 
69 

83 
61 

83 
56 

86 
59 

90 
66 

90 
68 

93 
68 

92 
68 

92 
70 

91 
70 

33 
70 

87 . 1 
64  . 1 

hontgohert  hso  bp 

MBX 

82 
66 

80 
63 

62 
63 

78 
63 

78 
6' 

77 
56 

61 
54 

83 
S3 

85 
61 

65 
62 

91 
64 

94 

67 

95 
70 

94 

71 

92 
69 

88 
69 

90 
74 

91 
70 

85 
69 

62 
69 

61 
60 

89 

57 

93 
67 

91 
72 

93 
70 

94 

72 

95 
72 

91 
73 

93 
73 

34 

73 

67.6 
66 . 3 

SELHB 

MAX 
MIN 

83 
65 

87 
65 

85 
64 

81 
60 

62 
64 

88 
58 

84 

56 

67 
57 

69 
64 

69 
60 

91 
64 

92 
66 

9S 
68 

94 

72 

93 
68 

89 
68 

90 
72 

89 

71 

89 
72 

81 
70 

85 
62 

89 

57 

85 
65 

91 

66 

95 
66 

96 
70 

90 
70 

92 
72 

95 
70 

93 
74 

69.0 
65.9 

union  springs  4  s 

MAX 
MIN 

83 
62 

84 

63 

61 
63 

63 
66 

80 
61 

78 
56 

80 
S3 

84 
54 

66 
57 

86 
58 

88 
62 

90 
67 

90 
64 

94 

66 

90 
67 

89 
68 

89 
70 

90 
69 

90 
70 

82 
69 

80 
62 

83 
60 

85 
63 

87 
65 

90 
65 

91 
67 

92 
69 

93 
70 

93 
70 

91 
67 

86  .6 
64.2 

cobstbl  plain  07 

BNOBLUSIB  1  NH 

MAX 
MIN 

90 
60 

87 
58 

64 

61 

80 
62 

82 
62 

75 
59 

77 
52 

83  87 
52  54 

SEE  REf 

90    90  90 
56    60  60 

ERENCE  note; 

93    95  90 
61     66  66 

FOLLOHING  ! 

90    92  90 
60    64  67 

TBtlON  INOE) 

93 
66 

84 

66 

84 

57 

85 
SS 

88 
57 

90 
65 

90 
62 

92 
64 

93 
63 

95 
65 

91 
65 

86 
64 

87.9 
61  .1 

7 


DniLY  TEMPERniURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

ac 

> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

nrnoRE 

MAX 

89 

88 

85 

83 

81 

75 

78 

83 

86 

88 

89 

91 

93 

93 

91 

90 

69 

90 

90 

86 

86 

86 

90 

92 

90 

90 

92 

94 

92 

93 

66 

.  1 

MIN 

72 

63 

64 

65 

65 

62 

57 

56 

59 

64 

65 

68 

68 

69 

57 

68 

73 

69 

72 

69 

63 

60 

65 

65 

66 

66 

70 

70 

69 

69 

66 

.0 

BRANTLEY 

MAX 

89 

88 

82 

85 

60 

82 

80 

84 

88 

90 

90 

92 

94 

96 

93 

91 

91 

92 

93 

64 

86 

85 

88 

90 

91 

92 

93 

95 

93 

92 

69 

.0 

MIN 

66 

6 1 

63 

63 

6 1 

59 

56 

5 1 

55 

60 

61 

63 

64 

64 

63 

63 

70 

70 

70 

67 

59 

57 

62 

67 

65 

6 1 

64 

68 

64 

67  - 

62 

.8 

BREMTON  3  SSE 

MAX 

89 

86 

64 

61 

75 

78 

65 

90 

92 

93 

94 

95 

97 

93 

92 

93 

93 

94 

89 

68 

90 

92 

92 

91 

91 

95 

97 

95 

93 

96 

90 

.  4 

MIN 

68 

62 

62 

63 

64 

60 

53 

52 

54 

61 

6 1 

63 

64 

65 

67 

65 

72 

68 

7  ] 

7  1 

60 

56 

63 

65 

65 

65 

67 

68 

67 

66 

63 

.6 

CflnOEN  3  NH 

MAX 

87 

87 

82 

85 

75 

78 

80 

64 

87 

90 

69 

91 

92 

93 

92 

90 

89 

91 

92 

85 

84 

83 

87 

90 

69 

91 

94 

94 

89 

93 

87 

•  8 

MIN 

6 1 

62 

60 

6 1 

64 

57 

56 

56 

57 

62 

63 

65 

66 

66 

66 

67 

66 

68 

69 

69 

59 

56 

57 

66 

67 

68 

68 

59 

68 

69 

63 

.8 

CKPTOM  4  H 

MAX 

86 

85 

65 

84 

80 

80 

82 

66 

89 

89 

67 

90 

95 

93 

91 

89 

87 

86 

81 

81 

78 

89 

91 

90 

90 

92 

94 

94 

94 

93 

87 

.8 

MIN 

58 

62 

60 

62 

58 

52 

65 

60 

62 

63 

67 

60 

67 

66 

66 

67 

58 

58 

58 

52 

SO 

5 1 

62 

66 

68 

67 

66 

68 

68 

68 

52 

.  1 

CLfiTTON 

MAX 

84 

85 

76 

80 

78 

74 

76 

79 

83 

87 

86 

88 

90 

91 

92 

87 

87 

87 

87 

89 

81 

82 

85 

85 

8S 

87 

69 

91 

89 

89 

85 

.0 

MIN 

66 

62 

63 

64 

59 

56 

57 

60 

62 

63 

64 

66 

69 

70 

66 

68 

70 

69 

68 

67 

62 

6 1 

65 

65 

67 

66 

70 

70 

69 

66 

65 

.  1 

ENTERPR I SE 

MAX 

86 

87 

61 

78 

77 

79 

85 

88 

89 

91 

92 

94 

95 

93 

93 

95 

95 

94 

86 

85 

86 

90 

90 

93 

95 

96 

95 

93 

69 

.3 

MIN 

64 

63 

65 

63 

59 

SB 

57 

SB 

59 

63 

65 

66 

67 

67 

67 

66 

70 

70 

67 

6 1 

6 1 

65 

67 

67 

69 

67 

67 

62 

64 

.4 

EUFflULft  WILDLIFE  REF 

MAX 

85 

87 

77 

80 

78 

77 

78 

82 

85 

89 

68 

90 

93 

94 

89 

89 

88 

90 

90 

85 

82 

66 

67 

87 

88 

90 

92 

93 

87 

92 

66 

•  6 

MIN 

63 

63 

66 

63 

65 

60 

52 

51 

55 

56 

60 

62 

64 

65 

65 

67 

7 1 

70 

69 

68 

6 1 

59 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

67 

66 

63 

.4 

EVERGREEN 

MAX 

85 

86 

79 

82 

81 

75 

74 

80 

83 

68 

87 

68 

89 

91 

91 

88 

89 

68 

91 

87 

83 

85 

88 

92 

91 

91 

94 

94 

93 

95 

86 

,9 

MIN 

64 

63 

64 

65 

67 

64 

55 

55 

55 

56 

62 

65 

67 

67 

68 

67 

67 

69 

70 

68 

62 

60 

58 

66 

68 

67 

67 

69 

66 

69 

64 

.5 

FR (SCO  C I TY 

MAX 

86 

86 

84 

83 

81 

78 

76 

81 

BS 

87 

88 

89 

91 

91 

90 

69 

90 

89 

90 

86 

82 

84 

86 

89 

89 

90 

91 

92 

90 

93 

86 

.9 

MIN 

63 

62 

61 

65 

65 

6 1 

54 

55 

SB 

SB 

61 

63 

66 

68 

67 

66 

68 

67 

69 

66 

60 

59 

64 

68 

57 

67 

69 

68 

67 

69 

64 

.1 

GENEVn  Z 

MAX 

69 

89 

78 

77 

82 

78 

78 

83 

87 

90 

91 

91 

94 

94 

89 

90 

90 

90 

90 

87 

63 

65 

88 

87 

88 

90 

92 

94 

93 

90 

87 

•  6 

MIN 

66 

64 

66 

64 

65 

60 

SB 

56 

58 

62 

64 

66 

67 

67 

66 

66 

68 

70 

70 

68 

6 1 

61 

66 

57 

66 

67 

69 

69 

66 

67 

65 

.0 

GIL6ERT0MN 

MAX 

66 

87 

86 

86 

78 

81 

84 

87 

90 

91 

92 

93 

94 

94 

92 

88 

87 

88 

87 

85 

84 

87 

92 

90 

92 

93 

95 

90 

94 

93 

88 

.9 

MIN 

63 

63 

60 

60 

66 

63 

S3 

54 

57 

6 1 

60 

6 1 

65 

66 

66 

66 

65 

58 

7  I 

63 

57 

56 

67 

68 

66 

67 

67 

67 

66 

68 

63 

.3 

GREENV ILLE 

MAX 

MIN 

HERDLRNO 

MAX 

90 

87 

75 

82 

82 

78 

79 

82 

86 

66 

90 

91 

93 

94 

90 

90 

90 

92 

90 

85 

79 

87 

89 

85 

68 

90 

93 

95 

92 

91 

87 

.4 

MIN 

66 

63 

66 

66 

63 

56 

56 

58 

6 1 

62 

64 

68 

68 

69 

65 

57 

66 

70 

66 

68 

63 

63 

68 

57 

66 

66 

70 

68 

69 

66 

65 

.5 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

85 

86 

81 

83 

77 

78 

76 

83 

85 

89 

89 

90 

92 

93 

92 

91 

69 

69 

92 

82 

63 

83 

83 

89 

90 

90 

93 

94 

90 

93 

87 

•  0 

MIN 

60 

62 

62 

6 1 

60 

54 

54 

54 

58 

60 

63 

64 

67 

65 

65 

64 

70 

67 

67 

66 

58 

5P 

59 

59 

65 

68 

68 

69 

67 

67 

62 

.7 

02ARK  6  NNH 

MAX 

84 

75 

80 

79 

75 

78 

82 

86 

84 

69 

90 

93 

94 

91 

89 

68 

90 

69 

84 

83 

64 

87 

84 

86 

90 

93 

92 

91 

90 

89 

66 

.  3 

MIN 

69 

63 

65 

55 

62 

59 

57 

60 

64 

63 

64 

69 

70 

69 

67 

67 

7  1 

70 

70 

57 

6  3 

64 

64 

66 

66 

72 

70 

7  ] 

70 

67 

66 

.2 

P I T  T5V I  EH 

MAX 

81 

86 

86 

86 

78 

76 

77 

81 

85 

86 

89 

89 

92 

93 

88 

90 

89 

89 

85 

62 

83 

85 

64 

67 

89 

92 

92 

69 

9 1 

86 

.  3 

MIN 

59 

64 

65 

64 

60 

55 

50 

52 

SS 

59 

61 

61 

64 

68 

63 

64 

67 

66 

67 

60 

56 

58 

62 

65 

65 

68 

66 

68 

65 

62 

.  1 

rHONASVILLE 

MAX 

86 

86 

83 

83 

61 

78 

80 

85 

67 

89 

90 

90 

93 

94 

92 

91 

69 

89 

91 

86 

64 

64 

87 

92 

91 

89 

93 

95 

87 

93 

87 

.9 

M  I  N 

64 

63 

62 

63 

64 

60 

56 

55 

57 

62 

63 

65 

66 

68 

68 

68 

68 

69 

70 

68 

59 

57 

62 

69 

69 

66 

69 

70 

68 

70 

64 

-6 

TROY 

MAX 

85 

77 

82 

75 

76 

77 

82 

84 

67 

86 

88 

90 

92 

89 

88 

87 

87 

91 

83 

81 

82 

64 

82 

87 

86 

69 

91 

87 

86 

90 

85 

.2 

MIN 

66 

62 

65 

65 

61 

59 

67 

S6 

63 

62 

65 

67 

58 

68 

68 

67 

70 

70 

69 

67 

62 

62 

65 

67 

69 

69 

71 

70 

66 

68 

65 

.7 

HHATLEY 

MAX 

85 

88 

87 

80 

82 

83 

81 

88 

91 

90 

94 

94 

95 

96 

93 

90 

91 

92 

93 

85 

91 

90 

91 

90 

92 

93 

92 

93 

95 

94 

90 

-0 

MIN 

54 

59 

55 

52 

53 

54 

55 

58 

60 

6 1 

65 

50 

60 

52 

65 

69 

57 

60 

64 

66 

59 

56 

57 

70 

69 

65 

65 

67 

66 

69 

61 

.5 

GULF  D6 

BAY  niNETTE 

MAX 

87 

85 

65 

81 

74 

78 

83 

87 

89 

88 

90 

91 

93 

91 

90 

86 

88 

69 

85 

83 

85 

90 

89 

87 

88 

92 

94 

91 

91 

92 

87 

MIN 

72 

64 

65 

67 

65 

6  3 

58 

6 1 

62 

65 

67 

70 

69 

69 

69 

68 

72 

70 

70 

64 

70 

70 

72 

70 

7 1 

70 

67 

.4 

CODEN 

MAX 

86 

89 

68 

69 

89 

87 

85 

86 

f") 

89 

88 

90 

90 

89 

92 

91 

91 

90 

89 

90 

92 

69 

89 

88 

90 

89 

90 

91 

90 

90 

89 

.2 

MIN 

65 

66 

60 

6 1 

60 

60 

6 1 

63 

64 

6 1 

65 

63 

64 

6 1 

60 

62 

53 

65 

62 

.5 

DAUPHIN  ISLAND  2 

MAX 

85 

86 

83 

64 

84 

76 

77 

80 

86 

87 

86 

88 

86 

88 

86 

86 

86 

87 

86 

87 

83 

85 

85 

87 

86 

88 

85 

90 

89 

91 

85 

.4 

MIN 

76 

69 

71 

71 

69 

69 

59 

70 

73 

74 

76 

74 

73 

75 

75 

77 

79 

79 

72 

70 

73 

72 

78 

79 

78 

80 

80 

79 

76 

75 

74 

.4 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

68 

86 

83 

83 

83 

75 

78 

83 

65 

88 

88 

89 

89 

90 

91 

90 

e9 

89 

90 

86 

85 

85 

89 

91 

91 

89 

93 

91 

90 

89 

87 

.2 

MIN 

67 

65 

69 

66 

67 

65 

50 

64 

59 

62 

65 

67 

67 

67 

67 

69 

69 

71 

72 

70 

66 

61 

63 

69 

69 

69 

70 

70 

71 

70 

66 

.9 

MOBILE  HSO  AP 

MAX 

88 

88 

85 

85 

77 

81 

66 

66 

91 

90 

93 

93 

95 

92 

93 

90 

91 

86 

64 

89 

87 

90 

90 

92 

91 

91 

94 

94 

93 

93 

89 

.3 

MIN 

69 

69 

69 

70 

69 

66 

61 

64 

64 

67 

70 

72 

70 

71 

71 

73 

73 

75 

73 

70 

6S 

69 

70 

75 

76 

74 

74 

73 

74 

73 

70 

.3 

ROBERTDALE 

MAX 

86 

86 

83 

85 

83 

75 

79 

86 

66 

91 

90 

90 

92 

94 

90 

92 

88 

90 

90 

87 

86 

85 

89 

88 

69 

88 

92 

96 

94 

91 

88 

.  1 

MIN 

65 

67 

66 

66 

67 

65 

59 

56 

56 

61 

64 

66 

67 

67 

68 

67 

67 

71 

71 

72 

66 

62 

52 

67 

71 

69 

70 

70 

70 

72 

66 

.4 
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DRILY  SOIL  TEMPERRTURES 

RLRennn 

JUNE  1976 


z 

ORT   OF  MONTH 

0 

SIRI ION 

L 

O 
INI 

c 

2 

3 

4 

5 

i 

6 

9 

10 

1 1 

1  3 

1  4 

IS 

IS 

n 

It 

19 

21 

23 

24 

25 

2S 

27 

29 

29 

30 

31 

<z 
a: 

i 

AUBURN  RCRONOUT  FflRn 

2 

MRX 

niN 

66 

70 

90 
69 

87 
68 

88 

71 

84 

67 

87 
63 

84 

62 

90 
64 

94 

69 

90 
67 

93 
71 

92 
71 

95 
74 

96 

75 

97 
74 

96 

75 

99 
77 

97 
76 

99 
76 

62 
74 

66 
70 

69 
66 

9 1 

69 

93 

71 

73 

74 

'75 

'78 

75 

74 

92 
71 

9 
4 

4 

MRX 
HIN 

84 

7  1 

8S 

7 1 

82 
70 

64 

72 

60 
70 

64 

66 

61 
66 

65 
67 

88 
69 

65 
7  1 

86 

73 

88 

72 

92 
76 

93 
78 

93 
78 

94 

76 

94 

78 

95 
79 

95 
78 

81 
76 

83 

73 

86 
7 1 

68 
69 

69 

93 

94 

96 

100 

91 

93 

86 
73 

8 

7 

6 

hrx 
niN 

70 

60 
69 

70 

80 

71 

71 

79 
70 

76 
68 

80 
67 

62 

70 

79 
72 

82 
71 

82 
70 

65 
74 

86 

77 

87 
77 

66 

77 

86 
78 

89 
76 

79 

76 

74 

73 

66 

74 

76 

77 

76 

80 

79 

68 

76 

63 

73 

2 
7 

HEROLflNO 

4 

MAX 

niN 

71 

89 

73 

73 

80 

71 

82 
71 

69 

60 
69 

66 
66 

90 
70 

90 
72 

90 
75 

9 1 
75 

76 

95 
80 

80 

78 

80 

80 

80 

76 

74 

73 

74 

77 

75 

78 

80 

96 
60 

95 
79 

94 

80 

69 

75 

6 
3 

PITTSVIEH 

4 

nRx 
niN 

B7 
67 

86 
70 

66 

70 

86 
70 

80 
67 

61 
67 

80 
6S 

83 
65 

86 
65 

87 
70 

89 
60 

89 

70 

91 
74 

91 
76 

92 
75 

95 
75 

94 

78 

95 
77 

68 

77 

85 
72 

68 
73 

90 
71 

87 
73 

91 
73 

91 
76 

93 
76 

92 
88 

94 

79 

95 
76 

88 

72 

9 
2 

THQRS8T  EXP  STATION 

4 

nflx 
niN 

66 

70 

83 

70 

83 
69 

62 
70 

84 

66 

66 

65 

93 
75 

95 
68 

95 
71 

95 
68 

95 
71 

97 
71 

100 
72 

99 
75 

97 
76 

95 
75 

95 

75 

99 
76 

95 
78 

86 
76 

86 
68 

86 

67 

68 

72 

90 
73 

97 
72 

100 
76 

99 
77 

90 
77 

94 

75 

91 
76 

92 
72 

1 

3 

HINFIELO  2  SH 

4 

nRx 

MIN 

80 
64 

81 
67 

76 
66 

62 
66 

80 
66 

78 
64 

1 

83 
62 

86 
62 

88 
66 

90 
69 

91 
70 

92 
71 

94 

71 

92 
73 

67 
74 

94 

76 

76 
71 

91 
71 

90 
76 

85 
71 

83 
65 

84 

65 

65 
67 

85 

70 

66 
72 

90 
73 

69 
74 

62 
72 

89 
72 

90 
75 

86 
69 

4 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


STfiT 1  ON 

DRY   OF  MONTH 

2  (£  o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  * 
2  cr 

NORTHERN  VBLLEr  01 

HUNTSVILLE  HSO  OP 

EVBP 
HI  NO 
riBX 

niN 

.42 

21 

.22 
61 

. 

49 

.16 
78 

.32 
139 

.26 
50 

.22 
36 
91 

.23 
39 
92 
60 

46 

91 
56 

.26 
28 
96 
66 

.22 
20 
93 
68 

.31 
25 
96 
71 

.27 
31 
96 
69 

.29 
54 
94 

70 

.27 
62 
94 
68 

.  1 1 
56 
85 
68 

.19 
21 
97 
63 

51 
91 
60 

44 

87 
69 

.12 
78 
84 

66 

.21 
51 
84 
61 

.19 
29 
92 
63 

.16 
44 

86 
65 

.28 

79 
93 
70 

.17 
47 

92 
71 

.24 

39 
92 
71 

.22 
34 

88 

70 

.17 
22 
94 
68 

.34 

38 
99 
61 

.31 
64 

97 
56 

1436^ 

91  .8 
65.7 

PIEDMONT  PLRTEflU  OS 

MARTIN  DRM 

EVBP 
HIND 

.19 

3 

.13 
1 

.13 
1 

.28 
4 

.33 
16 

.20 
10 

.20 
16 

2 

.34 

2 

.  1  1 

Q 

.22 

0 

.18 
0 

.21 
0 

.16 

0 

.24 

2 

■  22 
1 

.19 

1 

.13 
2 

.20 
0 

.21 

2 

.14 

0 

.18 
1 

2 

.19 
1 

.31 

1 

.20 
0 

.19 
4 

22 
2 

.24 

5 

.20 
9 

6.156 
88 

PRRIRIE  06 

DEMOPOLIS  LOCK  BNO  OBM 

EVflP 
HINO 
MBK 
HIN 

.20 
9 
92 
65 

.01 
1 1 
88 
66 

.18 
2 
88 
65 

.09 
9 
90 
65 

.17 
38 
90 
66 

.20 
47 

85 
61 

.20 
33 
86 
60 

.23 

12 
91 
62 

.15 
3 
92 
65 

.24 

94 

66 

.20 

97 
69 

.10 
0 

100 
68 

.18 
1 

99 
68 

.08 
1 

96 
70 

.33 
3 
80 
73 

.19 
IS 
95 
72 

.12 
41 

82 
68 

.42 

32 
95 
68 

.13 
3C 
91 
68 

.17 
60 
87 
70 

.35 
75 
90 
62 

.22 
24 

96 
63 

.16 
21 
91 
65 

.21 
38 
94 

70 

.33 

32 
93 
71 

.17 
24 

93 
72 

.22 
24 

98 
73 

.24 
40 

96 
71 

.09 
27 
88 
70 

.09 
33 
91 
70 

^687 
91  .6 
67.4 

OULF  08 

FRIRMOPE  2  HI 

EVflP 
HINO 
MBX 
MIN 

.27 
3 
97 
70 

.19 

10 
98 
69 

5 
95 
68 

.14 

5 
90 
70 

.1? 
! 

85 
72 

.07 
21 
75 
64 

.15 
1  3 
81 
63 

.27 
14 
92 
64 

.28 

16 
92 
6S 

.3C 
14 
94 

67 

.24 

12 
94 
69 

.15 
29 
97 
71 

.40 

7 
96 
70 

.25 
14 

98 
7  1 

.27 
6 
99 
71 

.34 
14 

95 
72 

.23 
8 
9B 
73 

.21 
4 

93 
75 

.19 
6 

95 
75 

.13 
1  3 
89 
72 

.18 
12 
88 
68 

.29 
IS 
94 
68 

.26 
8 
98 
68 

.24 

7 

100 
71 

.21 
6 
96 
72 

.19 
6 
90 
75 

.25 
6 

100 
75 

.28 
14 

96 
75 

.25 
25 
98 
7S 

.26 
25 
95 
75 

6.846 
347 

93.6 
70.5 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

NGISIAIO 

COUNTY 

UJ 

o 
a. 
z 

a 
a: 
a 

LRTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

UJ 

PRECIP. 

0. 

a 

UJ 

SPECIAL 

ISEE  NOTES  1 

RBBEVILLE    1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

7R 

C 

JOHN  S  RICHBURG 

RDU I  SON 

0063 

03 

W I NSTON 

2 

34 

13 

87 

1  1 

795 

C 

PROF  .   PALMER  GOOSEY 

RLBERTfl 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

14 

87 

25 

176 

7R 

C 

SIDNEY  J  .   HRROY  .  SR . 

RL8ERTV1LLE  2  SE 

0148 

02 

MRRSHRLL 

12 

34 

14 

86 

10 

1  140 

5P 

5P 

H 

RLR.   COMMUNITY  NETWORK 

RLEXONDER  CITY 

0160 

05 

TRLLRPOOSA 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7fl 

7fl 

H 

HENRY  0.  DENHRM 

RLICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

3  3 

U  ' 

88 

08 

1  40 

7R 

7  A 

^ 

ROBERT  FERGUSON 

RNDRLUSIfl   1  NW 

0252 

07 

COV I NGTON 

6 

31 

19 

85 

30 

260 

8fl 

8A 

H 

JRMES  P.  GILLIS 

RNNISTON  FRR  RP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

61  1 

MID 

MIO 

H 

FED.   RVIRTION  AGENCY 

RRLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

1  3 

500 

7fl 

MRS.   DORR  R.  DAVIS 

RSHLRND  2  SSE 

0369 

05 

CLRY 

1  1 

33 

15 

85 

50 

1091 

6P 

6P 

c 

H 

LOWELL  SMITH 

RTHENS  2 

0395 

01 

L  IMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

9R 

H 

RflO ID  STRT I  ON  WJMW 

RTMORE 

0407 

07 

ESCRMBI A 

8 

31 

01 

87 

30 

294 

9A 

9R 

c 

H 

RRD I  0  STRT I  ON  WRTM 

RUBURN  AGRONOMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

1  1 

32 

36 

85 

30 

652 

8A 

8R 

NRTIONRL  WEATHER  SERV 

RUTAUGRVILLE   3  N 

0440 

03 

AUTRUGfl 

1 

32 

28 

86 

41 

200 

6R 

JRMES  8  NEIGHBORS 

BRNKHERO  LOCK  RND  DRM 

0505 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

29 

87 

20 

280 

7A 

7R 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRY  MINETTE 

0583 

08 

BRLDWIN 

9 

5  3 

87 

4  7 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWRRO 

BERTRICE   1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

7R 

INACTIVE  10/15/75 

BELLE  MlNfl  2  N 

0655 

01 

L IMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

7A 

7R 

H 

RUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

c 

VONDLEE  STOUGH 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

540 

6P 

6A 

H 

INRCTIVE  7/31/75 

BILLINGSLEY   i  3E 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6A 

JOHN  R.  THOMRS 

BIRMINGHRM  iiSQ  RP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

BOflZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

13 

86 

10 

1070 

7R 

c 

ROBERT  L .  WHEELES 

BRANTLEY 

1059 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

8A 

8A 

H 

R  .  E  .  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCAMB  I  A 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

6A 

H 

MRS  .   CLRRA  T .  PEAVY 

BRIDGEPORT 

i  U  3  3 

09 
Uc 

JACKSON 

12 

J  ** 

CT 
ij  / 

85 

4  3 

6 1 5 

8A 

8A 

H 

JAMES  R  JOHNSON 

BROOKWOOD 

1  143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

606 

7A 

JOE  K  STYRON 

BRUNDIDGE 

1  178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  2  SW 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

46 

540 

5P 

5P 

H 

PIERCE  R.  GARRETT 

CRMDEN  3  NN 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

19 

235 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UN  I  VERS  1 T  Y 

CRMP  HILL  2  NW 

1324 

05 

TALLRPOOSR 

1  1 

32 

50 

85 

41 

680 

6A 

6fl 

H 

RUBURN  UN  I  VERS  I TY 

CRRBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

7fl 

MRS  RNNR  MAE  GARRISON 

CENTRE  4  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

07 

85 

44 

620 

7P 

7fl 

H 

DON  R.  WRTSON 

CENTREVILLE  WSMO 

1525 

03 

BIBB 

3 

32 

54 

87 

15 

456 

7A 

7fl 

WER  SERV  MET  DBS 

CHRTOM  4  N 

1566 

07 

WRSH I NGTON 

1  3 

31 

32 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

GRRDY  C.  YOUNG 

CHILDERSBURG  WTR  PLRNT 

icon 

U  *♦ 

TRLLADEGA 

7 

1  1 
1  / 

o  □ 

L  U 

4  1  8 

5P 

5P 

CITY  WRTER  PLRNT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7R 

TOLL  IE  L .  HRSKEW 

CLRNTON 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

7R 

7fi 

H 

MRRION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

8R 

8R 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

COOEN 

1803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

13 

12 

5P 

5P 

H 

ROYAL  EAVES 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

1  1 

85 

56 

250 

7R 

HENRY   F  .  KELLEY 

COLBERT  STERM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

c 

TVR-462 

COLLINSVILLE 

1849 

02 

OE  KRLB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

R  0  HERRD 

CORDOVA 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

1  1 

334 

7R 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7R 

HUGH  S.  KITE 

CUBR 

2079 

06 

SUMTER 

13 

^  D 

O  D 

c  J 

2  1  5 

7  A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DRDEVILLE 

2119 

05 

TALLRPOOSR 

1  1 

32 

49 

85 

45 

630 

7A 

W I LL I  AM  L .  BRRTLE  T  T 

DROEVILLE  2 

2124 

05 

TRLLRPOOSR 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P.  PLESS 

DAUPHIN   ISLAND  2 

2172 

08 

MOBILE 

9 

30 

14 

88 

04 

8 

8R 

8R 

c 

H 

DAUPHIN   ISLRNO  SEA  LAB 

DRYTON   I  N 

2188 

06 

MARENGO 

13 

32 

22 

87 

39 

230 

7R 

7R 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CLRY 

1  1 

33 

26 

85 

42 

1030 

7R 

WILLIRM  H  EVHNS 

OEMOPOLIS  LOCK  RND  DAM 

2245 

06 

MRRENGO 

1  3 

32 

31 

87 

50 

100 

6R 

6R 

6A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHRN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

21 

300 

c 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7fi 

7R 

H 

M 1  TCHELL  DRAKE 

E  L  BR 

2577 

07 

COFFEE 

1  0 

31 

25 

86 

04 

195 

7R 

RRTHUR  C  .  BRUNSON 

ELROO 

2632 

03 

TUSCRLOOSR 

1  3 

33 

15 

87 

48 

252 

7R 

MRS  HELEN  E  FRIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

S 

31 

19 

85 

52 

409 

5P 

5P 

c 

H 

MRS  CLYDE  F  JRCKSON 

EUFflULR  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BRRBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8R 

8A 

EUFRULR  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

26 

86 

56 

220 

7R 

7A 

H 

SRM  P  ROBISON 

FfllRHOPE  2  NE 

281  3 

08 

BRLDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

RUBURN  UNIV  EXP  STR 

FRLKVILLE    I  E 

2840 

01 

MORGRN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7R 

70 

H 

JOHN  M  DUNAHRY 

FAYETTE 

2883 

03 

FRYETTE 

1  3 

33 

41 

87 

49 

365 

7A 

7fl 

H 

GORMRN  J  .  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LRUDERDRLE 

12 

34 

48 

87 

41 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KRLB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

7A 

c 

CRRL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7R 

7A 

H 

MERRILL  J  BEARD 

GRDSDEN  STERM  PLRNT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6R 

6fi 

H 

GADSDEN  STERM  PLRNT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7R 

7A 

H 

MRCK  C  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8R 

MRS  CLRDYS  MCKENZIE 

GENEVA  2 

3251 

07 

GENEVA 

5 

31 

03 

85 

53 

145 

7R 

7A 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 
z 

a 
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LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

r> c  no t  nkikirt 
Gc OKG I HNNH 

3271 

07 

1  T  1  CD 

SUTLER 

6 

3  1 

38 

86 

4  4 

285 

G 1  LBER  TOWN 

3308 

07 

p  u  n  r  T  Q 1 1 
L  nU  L  1 H W 

1  3 

3  I 

53 

88 

20 

1  28 

r*  o 

G0RGH5 

34  30 

03 

WHL  r\  t  K 

o 
c 

33 

39 

87 

1  2 

300 

GREENSBORO 

35 1  1 

06 

nHL  t 

o 
c 

32 

42 

87 

36 

220 

GREENV I LLE 

35  1  9 

07 

BUTLER 

6 

3  1 

49 

86 

38 

445 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MflRSHflLL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

GUNTERSVILLE  TVfl 

3578 

02 

M  Q  D  Q  U  Q 1  1 

1  £. 

34 

22 

86 

17 

605 

HflLEYVILLE  3  NE 

3620 

03 

U  T  kl  Q  T  n  M 

W  1  IN  o  1  UiN 

o 
C 

34 

1  5 

87 

37 

950 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

nHK  1  UiN 

1  J 

34 

06 

87 

59 

4  35 

HflNCEV I LLE 

3655 

02 

rill  1  M  □  kl 
L  UL  LnHN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

HflYNEV I LLE 

3748 

06 

1  n  1 J  kl  n  c  c 

\ 

32 

I  I 

86 

36 

1 80 

HEfiDLflNO 

376  1 

07 

HENRY 

c 

o 

3 1 

2  1 

85 

20 

370 

HEFL  I  N 

3775 

05 

Pi  r  d  1 1  d  kl  p 
L  L  t  DUKNt 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

HIGHLRND  HOME 

38  1  6 

07 

P  D  P  kl  Q  U  O  LI 

b 

3 1 

57 

86 

1  9 

594 

H I GHTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1 1 

33 

32 

85 

24 

1  1  75 

HODGES 

3899 

01 

FRANKL  IN 

13 

34 

20 

87 

55 

840 

HUNTSVILLE  WSO  flP 

4064 

01 

M on  I  Q n kl 
nHU  i  0 UN 

I  o 
1 1 

34 

39 

86 

45 

624 

JACKSON 

4  193 

07 

Pi  □  d w r 

1  J 

3  1 

30 

87 

52 

220 

JflCKSONV I LLE 

4209 

04 

p  D 1  i-i  n  1 1  kl 
L  HL  n  UUN 

n 
1 

33 

49 

85 

47 

690 

JRSPER  4  N 

4226 

03 

I.I  D  1    U  ^  O 

WHL  n  t  K 

2 

33 

54 

87 

1  6 

525 

JORDAN  DRM 

4306 

05 

EL MORE 

7 

32 

37 

86 

1  5 

290 

K INSTON 

4431 

07 

COFF  E  E 

1  0 

3  1 

I  4 

86 

1  1 

270 

LflFRYET  TE 

4502 

05 

L  nHn  D t  K  o 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

LAY  DRM 

4603 

03 

p  u  I  1  T  n  kl 
L  n 1 L 1  UN 

7 

32 

58 

86 

3  1 

420 

LEEDS 

461  9 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

LIVINGSTON  2  SH 

4798 

05 

C  1  1  M  T  C  D 

1  3 

32 

35 

88 

12 

160 

LOU ISV ILLE 

4884 

07 

D  Q  D  D  n  1  ID 
DHKo  U  UK 

5 

3  1 

47 

85 

33 

480 

MRGELLR 

4996 

02 

Jt  r  r  t KbUN 

3 

33 

30 

86 

5  1 

654 

MARION  6  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

1  6 

1  73 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

06 

UHL  L  Ho 

32 

28 

87 

1  3 

200 

MARTIN  DAM 

5 1  40 

05 

L  L  n  UK t 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

MATHEWS  2  N 

5  1  72 

06 

MflklTPHMCDV 

n  uiN  1  bun  c  K  T 

1  1 

32 

1  8 

86 

01 

I  80 

MEL  V  I  N 

5354 

07 

P  U  n  P  T  D  I.I 

L  nU L  1  H W 

1  3 

3  1 

56 

88 

27 

350 

M I DWRY 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

3  1 

490 

MILSTEAO 

5439 

06 

MflCON 

1 1 

32 

27 

85 

54 

201 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

n  Q  1   1  Q  c 

UHL  L  Ho 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

p  u  I  1  T  n  kl 
L H  i  L  1  UN 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

MOBILE  WSO  AP 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

4  1 

88 

1  5 

21  1 

MONTEVALLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

MONTGOMERY  WSO  AP 

R 

5550 

06 

n UN  1 UUn  t  K  T 

1 

32 

1  8 

86 

24 

22  I 

MOUL  TON 

5625 

01 

1    □  1  1  D  C  kl  P  C 

LHWKtNLt 

1  2 

34 

29 

87 

1  7 

660 

MOULTON  2 

5635 

0 1 

1    Q  1  1  D  C  kl  P  C 

LHWKtNLt 

1  2 

34 

29 

87 

1  8 

645 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

RP 

5749 

01 

p  n  1  D  C  D  T 

L  UL  bt  K  1 

1  2 

34 

45 

87 

37 

536 

NEW  MARKET  2 

5867 

0  1 

MfiDISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

NEWTON 

5875 

07 

ORLE 

5 

31 

20 

85 

36 

210 

ONEONTA 

5121 

02 

□  1  n  1 1  kl  T 
dL  UUN 1 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

OPEL IKA 

6  1  29 

05 

1  c  c 
L 1 1 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

OZARK  5  NNW 

62  1  8 

07 

OfiLE 

5 

31 

31 

85 

4  1 

470 

PRINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

t  n  r  1/  c  n  M 
JH  L  n  oU  N 

1 2 

34 

42 

86 

20 

635 

PPLMERORLE  2  W 

6246 

02 

Jt  r  r  t  KbUN 

2 

33 

46 

86 

40 

798 

PELL  CITY   1  NNE 

6329 

04 

ST   C L fi I R 

7 

33 

36 

86 

1  6 

955 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

PETERMAN 

6370 

07 

M  rt  kl  D  n  c 
MUNKUt 

1 

31 

35 

87 

1  6 

195 

PICKENSVILLE 

64  1  4 

03 

PICKENS 

13 

33 

13 

88 

15 

165 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

3i 

53 

87 

00 

230 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

nUN 1 UUnt  K  Y 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

PITTSVIEW 

6501 

07 

D  1  1  C  C  C  <  1 

KUbbtLL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

HU 1 HUUH 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

PRATTVILLE 

6640 

03 

flu  T  flUGR 

1 

32 

29 

86 

29 

295 

RED  BAY 

6805 

01 

c  D  rt  kl    J   I  kl 
r  KHNKL 1 N 

1  2 

34 

26 

88 

08 

680 

REFORM  2  E 

6847 

03 

D  T  P  W  C  kl  C 

r  1  LK t No 

1  3 

33 

23 

87 

59 

271 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

LUV I NU 1  UN 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

ROBERTDRLE 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

32 

87 

39 

155 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

1 

32 

54 

86 

1  4 

670 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RRNOOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRRNKL  IN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

SRINT  BERNRRD 

7157 

02 

CULLMRN 

2 

34 

12 

86 

47 
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T.  E.  MRSON 

RLTON  G.  LAND 

RLRBRMA  POWER  CO. 

MRS  WILLIE  J .  ARRINGTON 

WILLIE  P  CRUTCHFIELO 

RADIO  STATION  WGSV 

TVA-765 

JIM  WALKER 

EDDIE  L.  PERRCE 

JRMES  E  MC  CRRVY 

DRISY  D  MITCHELL 
RUBURN  UNIVERSITY 
CITY   OF  HEFLIN 
CHARLES  R.  PORTER 
ARLON  L  .  OTTS 
MARY   N.  AVERY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
ALLIED  PAPER  INC 
MARY  LOU  WILKERSON 
JAMES  A.  BRITAIN 

RLRBAMA  POWER  CO. 

FRED  W.  WOOD 

MISS  MAYMIE  LANDRUM 

ALABAMA  POWER  CO. 

MRS.   MARY  K.  LEE 

RUFU5  M.  SEHELL 

B.  B.  WILLIAMSON.  JR. 

JOHN  B.  RRD 

RLRBAMA  POWER  CO. 

MARION  FISH  HATCHERY 

RUBURN  UNIVERSITY 
RLRBAMA  POWER  CO. 
NORA  M  FLOYD 
ERNEST  H.  LAND 
RLFRED  S.  ADAMS 
JAMES  A  MC  INNIS 
HENRY   J.  YATES 
ALABRMR  POWER  CO. 
NRTL   WERTHER  SERVICE 
MURICE  P  JETER  JR 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TVA-381 

JOHN  M.  KELLY 

FED  .   AV IRT ION  AGENCY 

H.   WAYNE   MC  FARLEN 

GARLAND  THOMPSON 

LONNIE  R.  NORRIS 

RADIO  STATION  WJHO 

CHARLES  H.  CARROLL 

TVA-69 

GEORGE  T.  POSEY 
NORMAN  A.  VAUGHN 
MRS  EVELYN  M.  FULLER 
MRS.   MINTA  EDDINS 
MRS  GRACE  ONEAL 
MRS.   EVA  R.  RAY 
MRS  .  ENA  C .  PAUL 
FRANK  TURNER 
JAMES  E  FISCHER 
RADIO  STATION  WPXC 

WRMG  RADIO 
RAIFORD  C.  MC  COOL 
JRMES  G  WRGES 
ALABAMA  ELECTRIC  COOP 
JOHN  K  LASSITTER 
CHARLES  W.  MCEWEN 
JOHN  T  .  BAILEY 
RADIO  STATION  WWWR 
ST .   BERNRRD  COLLEGE 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOHIND  STRTION  INDEX 

1  2 


STRTION  INDEX 


PLRBOMfi 

JUNE  1976 


STflTION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  AND 
TPSLES 


OBSERVER 


SRND  MT  SUBSTfl  flU 
SPIYRE 

SCOTTSBORO 

SELHP 

SUTTLE 

SYLRCfiUCfi  4  NE 

TflLLflDEGfl 

THOMfiSV  ILLE 

THORSBY  EXP  STRTION 

THURLOW  DflM 

TONEY 
TROY 

TUSCflLOOSfl  FRH  flP 

TUSCflLOOSfi  OLIVER  DflM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UN  I ONTOHN 

VALLEY  HERD 

VERNON 

WROLEY 

WRLLflCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WRRRIOR  6  W 

WRRRIOR  LOCK  RND  DRM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKR 

WHRTLEY 

WINFIELD  2  SW 


7207 
7282 
7304 
7366 
7963 
7999 
8024 
8178 
8209 
8215 

8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 
8637 

8648 
8670 
8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


OE  KRLB 

JEFFERSON 

JACKSON 

DRLLflS 

PERRY 

TALLRDEGfl 

TRLLROEGR 

CLRRK 

CHILTON 

ELMORE 

riRDISON 
PIKE 

TUSCRLOOSR 

TUSCRLOOSR 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KRLB 

LRMRR 

RRNDOLPH 

ESCRMBIR 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


34  17 

33  43 

34  4  1 
32  25 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  26 

34  34 

33  45 

33  08 

31  13 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


85  58 

86  58 

86  03 

87  00 
87  !  1 
86  12 

86  06 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  12 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


1  195 
304 
615 
147 
145 
490 
565 
405 
680 
288 

750 
580 
170 
152 
460 
265 
1040 
190 
640 
205 

850 
630 
110 
457 
500 
190 
170 
468 


6P 
MID 
7R 
7R 

7fl 
7A 


IP 


5P 


6R 
MID 
7R 
7A 
7fl 
7fl 
7R 
7A 
7A 

7A 
7A 
6R 
IP 
7R 
7R 
7R 
7A 


SRNO  MTN  SUBSTATION 
MIRRM  W  PRIOMORE 
RADIO  STRTION  WCRI 
ROBERT  J.  CHANDLER 
J.   F  .   SUTTLE.  JR. 
CITY  HATER  PLANT 
C.  D.  WEAVER 
LEROY  GATES 
RUBURN  UNIVERSITY 
RLRBRMR  POWER  CO- 

TVR-506 

THOMAS  J.  OILLRRD 
FED.   fiVIRTION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JERRY  COPE 

INACTIVE  5/31/76 
C  4  H  LUMBER  COMPANY 
WILLIAM  B.  WHEELER 
RLRBRMR  POWER  CO. 
MRS.   ESSIE  M.  CHRVERS 

MRS. FLORENCE  PRRKER 
GILBERT  C  YRRBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KRY  MRNN 

MRS  ELIZR  J.  BERROEN 

INACTIVE  4/25/76 
MRS  VRLMR  C  COLEMAN 
ROBERT  R.  MOORE.  JR. 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 


Precipitation 


a  {■ 

i  I 


•     *  * 

JANUARY  1976 


*       *  • 

PEBRUiBY  197* 


GREENVILLE 
SYLAC4UC.4   <i  NF 


*       *  * 

liRCH  197» 


VERNON 


5.9S 


1.78 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
A-1 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Mf AOlANO 


^ESRUARY  1976 


WA»CW  1976 
VFRNQN 


*P«IL  1976 
k€TUMPKA 


.25  1.30 


.15     ,02  ,75 


»-2 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


January 
headland 

*  • 

FEBRUARY 
GREENVILLE 
SrCACAUCA  <>  Hi 

•  • 
MARCH 

VERNON 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  ol  Month 


10     11     12    13     14     15     16     17    18    19  i  20    21     22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


77 
60 


»1  »S 
19  2S 


70  62  77 
}<•     53  «7 


77 
58 


75 
"13 


56,9 


69,0 
J7.3 


71.3 
'I*  .0 


M 

<1) 

Day  of  month 

Station 

ft 

d) 

Q 

1  INI 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aveia 

*     •  « 

JANUARY  1976 
HEADLAND 

MAX 
MIN 

60 
47 

54 

55 
44 

55 
40 

47 
39 

46 
34 

50 
3S 

52 
44 

44 

37 

41 
34 

45 
34 

50 
40 

51 
46 

58 
49 

57 
43 

53 
40 

53 
41 

46 

37 

42 
34 

44 
35 

47 
35 

48 
40 

48 
38 

51 
38 

55 
44 

57 
44 

58 
49 

53 
40 

49 
39 

50 
37 

53 
40 

50.7 

40. <: 

CORRECTIONS 


CORRECTION 


NOVEMBER  1975 

NOVEMBER  1975 
NOVEMBER  1975 
JANUARY  1976 
JANUARY  1976 
JANUARY  1976 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
8i  DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
&  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  TEMPERATURES 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
&  DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
Si  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  TEMPERATURES 


UPPER  PLAINS  03 

UPPER  PLAINS  03 
UPPER  PLAINS  03 
NORTHERN  VALLEY  01 
EASTERN  VALLEY  04 
EASTERN  VALLEY  04 


ALICEVILLE 

DIVISION 
ALICEVILLE 
RUSSELLVILLE  2 
SYLACAUCA  4  NE 
SYLACAUGA  4  NE 


AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  66 . 6M :  AVERAGE  MIN- 
IMUII  TEMPERATURE    38. 9M;  AVERAGE  TEMPERATURE 
52. 8M;  TOTAL  DEGREE  DAYS  371. 

AVERAGE  TEMPERATURE  52.7;  DEPARTURE  FROM  NORMAL 
.5. 

MAXIMUM  ON  1st  MISSING;  MINIMUM  ON  1st  MISSING; 
AVERAGE  MAXIMUM   66.6:     AVERAGE  MINIMUM  38.9; 

DEGREE  DAYS  932. 


AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  53.4;  DEGREE  DAYS 
752. 


AVERAGE  MAXIMUM  53.4. 


S««  R«f«r«oc*  Not*i  roUowleg  SuUon  Ind«x 
A-3 


REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the    'HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  Id  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F.   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles'     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemontal  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSKRVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  tin>e.     Durinn  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time     ^inow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 
loJ  ^hese  siatiSns  snoS  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  -Extremes"  table.  "Daily  Precipi tation"  table ,  "D'*^ ly/^^^'"''!";;*:'  • 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  -Snowfail  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  In  the  Evaporation  and  Wind  table. 

 ~    Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  arc  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  oi  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the    'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


Auburn  Agronomy  Farm     :     Chesterfield  sandy  loam  Bare  Unknown 

-  ■     -  Bare  unknown 

Izagara  fine  sandy  loam  Bare  Unknown 


Headland  Dothan  sandy  loam 

Marion  Junction 
Pi ttsv  iew 


Thornsby  Exp.   Station   :  _  •>  tn  (i<L 

Winfield  2  SW  :     Ora  fine  sandy  loam  Bare  '  *°  °» 

All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

-f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


\      Extreme  occurred  at  station  with  Incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol 1  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAHBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBICBEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  In  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  .NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  In  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

(Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40^  single  copy;  30f  annual 
sunmary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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FR [SCO  C I lY 

92.0 

67.7 

79 

9 

97 

28. 

61 

2 

0 

25 

0 

0 

0 

3  .70 

-  3-11 

2  .00 

9 

.0 

0 

7 

1 

t 

GENEVA  2 

91  .7n 

68.6 

80 

2f1 

95 

25. 

62 

1 

0 

2S 

0 

0 

0 

2  .76 

.78 

6 

■  0 

0 

S 

0 

GILBERTOHN 

91.9 

67  ■  5 

79 

7 

98 

23 

60 

1 9 

0 

25 

0 

0 

0 

4  .54 

1  .37 

2 

.0 

0 

9 

3 

2 

GREENVILLE 

1  .20 

1  1 

HEADLAND 

91.1 

69  . 1 

80 

1 

96 

25 

65 

8. 

0 

26 

0 

0 

0 

6  .64 

1 

.0 

0 

5 

3 

HIGHLAND  HOME 

91  .3 

67.3 

79 

3 

-   1  .0 

100 

24 

64 

20 

0 

25 

0 

0 

0 

5.34 

.66 

1  .51 

30 

•  0 

0 

9 

4 

2 

OZARK  6  NNW 

90  .2 

69.8 

60 

0 

•  5 

95 

23. 

67 

2* 

0 

20 

0 

0 

0 

5.44 

.91 

2 . 00 

0 

2 

PITISVIEH 

90.7 

66.9 

78 

8 

97 

24 

60 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

2  .09 

1  .06 

1 

•  0 

0 

6 

1 

1 

THOMBSV I LLE 

93.3 

68 . 1 

80 

7 

.  2 

100 

24 

62 

19 

0 

25 

0 

0 

0 

1  .51 

-  4  .55 

.40 

29 

.0 

0 

5 

0 

0 

TROY 

88.9 

69.0 

79 

0 

-   1  .2 

94 

23. 

64 

2 

0 

14 

0 

0 

0 

4  .37 

-   1  .78 

.83 

6 

.0 

0 

9 

3 

0 

WMBTLET 

94  . 1 

M 

M 

99 

27 

28 

0 

0 

0 

4  .32 

-  2-84 

1  .65 

9 

.  0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

79 

9 

-  .7 

4  .39 

-   2  .03 

.  0 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

91  .3 

70.5 

80 

.9 

-      .  1 

9S 

28. 

60 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

1  .73 

-  5.91 

.52 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

CODEN 

91  .3 

69.5 

80 

.4 

94 

24. 

60 

7. 

0 

25 

0 

0 

0 

1  .02 

.64 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

DAUPHIN   ISLAND  2 

88.6 

76.9 

82 

.8 

95 

24 

71 

6 

0 

S 

0 

0 

0 

2.20 

-  .20 

.78 

6 

.0 

0 

3 

3 

0 

FAIRHOPE  2  NE 

89.5 

71  .  1 

80 

.3 

-   1  .0 

96 

24 

68 

8. 

0 

21 

0 

0 

n 

8.03 

1  .92 

8 
29 

.0 

0 

9 

8 

2 

MOBILE  HSO  BP 

93.0 

73.8 

83 

.4 

I  .8 

100 

23 

71 

10. 

0 

27 

0 

0 

0 

4.43 

-  4.43 

1  .34 

.0 

0 

7 

3 

1 

ROBERTSDBLE 

90.7 

69.7 

80 

.2 

.4 

97 

23 

68 

25. 

0 

24 

0 

0 

0 

5.37 

-  3.18 

1  .70 

8 

.0 

0 

8 

4 

1 

OIVISION 

81 

.3 

-      .  1 

3.80 

-  4.14 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  SIOTION  INDEX 


3 


DRILY  PRECIPITRTION 


STRT ION 


NORTMEQN  VALLCT 


ATHENS  a 
BCLLE  UNA  3  N 
FALKVILLC  1  E 
FLORENCE 
HOOOES 

HUNTSVILLE  U50  AP 
nOULTOM  3 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
HEU  MARilET  3 
RED  6AY 


ALBERTvrLLE  3  5E 
filRfllNOHAn  WSO  AP 
BOAZ 

BRIOQEPORT 
COLL IhSVILLE 

FOBT  PAYNE 
OAHOEN  CITY 
0UNTEH5VILLE 
LEEDS 
mOELLA 

ONEONTA 

PALrCROALE  3  U 
SAINT  OERhflRO 
SAHO  MT  SuaSTA  AU 
SAYRE 

SC0TTS60R0 
VALLEY  HEAD 
UARRIOR  6  W 


UPPER  PLAINS  03 

AL  ICEVILLE 
ARLEY  3  5 
AUTAUGAVILLE  3  M 
BAHKHEAD  LOCK  AMD  OAn 
BILLINGSLEY  1  S£ 

BROOKUOOD 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE  USMO 
CL ANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
EL  ROD 
FAYETTE 
GORGAS 

HALEYVILLE  3  NE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  0AM 
PICXENSVILLE 

PLANTERSVILLE  3  SSE 

PRATTvlLLE 

REFORM  3  E 

TH0R5BY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON  3  N 
bCST  BLOCTON 
UINFIELO  3  SU 


EASTERN 


04 


ANNISTON   FAA  AP 
CALERA  2  SW 
CENTRE  4  5W 
CHILDERSBURG  WTR  PLANT 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LEESBURC 
MONTEVALLO 
PELL  CITY  1  MNE 
SYLACAUGA  4  NE 


PIEDMONT  PLATEAU  I 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  3  SSE 
AUBURN  AGRONOMY  FARM 
CArP  HILL   3  NH 
OADEVILLE 

DELTA 
MEFLIN 
HIGHTO^R 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 

BQCIFORD  3  NNH 
ROC<(  MILLS 
THURLOH  DAM 

UADLEY 


CUBA 

OATTOH  X  N 

OEMOPOLXS  LOCK  AND  DAM 


4.M 
3.34 

4.sa 


4.3S 
4.03 
3.»3 

3.M 

3.sa 


6.04 
S.26 
4.03 
3.43 


7.07 
11.74 
6.04 


9.83 

10.02 
S.63 


4.0 
5.36 
5.58 

5.37 
3.83 
2.83 
0.36 


4.35 
5.46 
3.65 


4.41 
4.40 
5.05 


4.66 

3.37 
3.  86 


5.35 
4.3 
4.34 

5.30 


3.06 
6.6 
2.50 

4.35 
5.14 
5.25 

3.17 

3.08 


DAY  OF  MONTH 


123     456     789  10 


.55  1.56 
3.05 

)  .00 


1.70  1.30 
3.37  4.53 
*  3.65 


.05     .32  .25 


12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.31      .11  .07 


.35     .07  .31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTIQN  INOEX 

4 


DRILY  PRECIPITATION 


STHT  ION 


OAINE^VKLC 

HArnCVILLC 

MAQIOM  e  nt 

nMlSN  JUNCTION  3  NC 
mTMCUS  3  N 

MINTIB  J  NU 
MBNTOO^CaY  US(i  MP 

PCROrvKLt 

UNION  SPdlNQS   4  S 
UASQIOR  lOCK  AND  OAM 


COASTAL  PLAIN  0 

AOeCvULC   1  NNU 
ALfiCRTA 

AnDALUSIA    1  NU 

ATMORt 

ftRANTLET 

AfiCuTON  3  SSC 
bRUNOIOOE 
CArCCH  3  NW 
CMATOM  «  !i 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COrrEt  SPRINGS  3  NU 

COTTON TON 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA  WILOL irE  RCf 

CVCRQQCCN 

rHISCO  CITY 

QENCVA  3 

CEORQIANNA 

GILOEBTOwn 
CBCENVILLE 
ME AOL AND 
HIGHLAND  N0<« 
JACKSON 


PINE  APPLE 
PITTSVICM 
TMOnASVILLE 
TBOY 

WALLACE  3  E 
UHATLET 

GULF 

OAY  nIHCTTE 
COOCN 

OAUPHIN  ISLAND  3 
FAIRHOPE  3  NE 

noeiLE  uso  AP 

fiOOEBTSDALE 


3.M 
T.M 
3.33 
4.34 
».3» 

3.'1 
4.03 
1 .43 
3.M 
3.03 

3.30 
3.3 
3.76 
3.40 
4.S7 

3.09 


3.44 

3.33 
3.31 
4.47 
4.34 


.03 


4.3 
3.»3 
3.4! 


6.04 
».34 

6  .33 
5  .03 
8.4» 


3.30 
0.03 
4.43 


DAY  OF  MONTH 

5    6     7    8    9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


1.13 
.06     .43  T 


1.33 
1.30 


.03  3.00 
3.  10 


1  .03  1 .03 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  StflTION  INDEX 
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TOTRL   SNONFflLL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF   1975  -   1976  RLRBRMR 


STRT IGN 

JULY 

HUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

fiPR 

MFIY 

JUNE 

TOTRL 

toihl 
PREC IPI ini ION 

m           m  m 

NORTHERN  VRLLEY  01 

ATHENS  2 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

BELLE  MINR  2  N 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

r 

.3 

.3 

FALKVILLE    1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

FLORENCE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

HOOGES 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

HUNTSVILLE  WSO  flP 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

.2 

T 

.2 

MOULTON  2 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

MUSCLE  SHOALS  FAR  RP 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

T 

NEW  HRRKET  2 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

REO  BRY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

RUSSELLVILLE  2 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

WRTERLOO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

RPPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

BESSEMER  3  SSW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BIRMINGHAM  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

T 

T 

BORZ 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

.5 

T 

T 

.5 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

COLL INSV ILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

FORT  PAYNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

T 

T 

.3 

GARDEN  CITY 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

T 

T 

GUNTERSV ILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

LEEDS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

T 

T 

T 

MAGELLR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

ONEONTR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


TOTAL   SNONFRLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF   1975  -  1976 


STRTICN 


03 


PfiLMERDPLE   2  H 
SfiINT  SERNflRD 
SRNO  MT  SUBSTfi  flu 
SflYRE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  HEHO 
WflRRIOR  6  H 

m  m  m 

UPPER  PLAINS 
RL  ICEVILLE 
flRLEY  3  S 
flUTflUGflVlLLE   3  N 
BflNKHEflO  LOCK  flNO  DflM 
BILLINGSLEY   1  SE 
SROOKWOOD 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE  WSMO 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
ELROD 
FAYETTE 
GORGAS 

HRLEYVILLE   3  NE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  OAM 
MITCHELL  DAM 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


JULY 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


AUG 


ALABAMA 


SEPT 


OCT 


NOV 


1  .0 

I 


2.5 

1 


DEC 


JRN    FEB    MflR    APR    MAY  JUNE    TOTAL  I  p,Ec',Vn»noH 


1  .0 

1 


.5 


2.5 
1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
7 


TOTRL 
N  I  TH 


SNOWFRLL  AND  NUMBER  OF  DRYS 
ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SERSON  OF   1975  -  1976 


flLRBHMR 


STATION 


JULY 


AUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JflN    FEB    MflR    RPR    MAY  JUNE  TOTAL 


PRECIPIIOIIOH 


PICKENSVILLE 

PLRNTERSVILLE  2  SSE 

PRRTTVILLE 

REFORM  2  E 

THORSer  EXP  STATION 

TUSCRLOOSfl  FOR  RP 

TUSCRLOOSfl  OLIVER  DRM 

VERNON 

WEST  BLOCTON 
WINFIELD  2  SW 


ERSTERN  VRLLEr 


04 


RNNISTON  FAR  RP 
CRLERR  2  SW 
CENTRE   4  SW 

CHILDERSBURG  WTR  PLRNT 

GROSDEN  STERM  PLRNT 

JRCKSONVILLE 

LEESBURG 

MONTEVRLLO 

PELL  CITr   1  NNE 

SYLRCflUGR  4  NE 

TRLLRDEGR 

WRLNUT  GROVE 

■         ■  ■ 

PIEDMONT  PLRTERU  05 

RLEXRNDER  CITY 
RSHLRND  2  SSE 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 

8 


TOTAL   SNOWFRLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


STflT ION 


CfiMP  HILL  2  NW 
DRDEVILLE 
DELTA 
HEFL  rN 
HIGHTOWER 
JORDAN  DAM 
LAFArETTE 
MflRlIN  DAM 
OPEL  IKA 

ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
THURLOW  DAM 
WAOLEY 
WETUMPKA 

■  M 

PRAIRIE 


SEASON  OF    1975  -  1976 


06 


CUBA 

DAYTON   I  N 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HAYNEV ILLE 

LIVINGSTON  2  SW 

MARION  6  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MATHEWS  2  N 

MILSTEAD 

MINTER  3  NH 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
IN  ON  GD 


JULY  RUG  SEPT  OCT    NOV    DEC  I  JflN  I  FEB  I  MflR  I  flPR  I  MAY  IjuNeI  TOTAL 


ALnBAnfl 


.3 


.3 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
9 


TOTflL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEfiSON  OF   1975  -  1976 


RLRBflMR 


STRTION 


JULY 


AUG 


SEPT 


OCT 


NOV 


DEC 


JRN 


FEB 


MflR 


APR 


MfiY 


JUNE 


TOTRL 


tOIOL 
PREC IPI'SI ION 


'«  111 


flONIGOMERr  WSO  flP 

PERRYVILLE 

PINE  LEVEL 

SELMH 

SUTTLE 

UNION  SPRINGS  4  S 
UNIONTOWN 

WARRIOR  LOCK  RND  OHM 

■  ■  ■ 

COflSTRL  PLAIN  G 
RBBEVILLE    1  NNW 
RLBERffl 

RNDHLUSIfl   I  NW 
RTMORE 

BEATRICE    1  E 
BRRNTLEr 
BREWTQN  3  SSE 
BRUNOIDGE 
CAMDEN  3  NW 
CHRTOM  4  N 
CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFRULfl  WILDLIFE  REF 
EVERGREEN 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

10 


TOTflL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF    1975  -    1976  PLRBflMR 


STflT ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

APR 

MfiY 

JUNE 

TOTRL 

lOIOL 
PHeCIPITIIIION 

FRISCO  CITY 

GENEVA  2 

GENEVA 

GEORGIflNNR 

GILBERTOWN 

GREENVILLE 

HEflOLRNO 

HIGHLAND  HOME 

JRCKSON 

KINSTON 

LOUISV  ILLE 

MELVIN 

NEWTON 

OZflRK  6  NNW 

PHENIX  CITY  2  NNW 

PINE  APPLE 

PITTSVIEW 

RIVER  FALLS 

THOMASVILLE 

TROY 

WALLACE  2  E 
WHATLEY 

■         ■  ■ 

GULF  08 

BAY  MINETTE 
CODEN 

ORUPHIN  ISLAND  2 
FRIRHOPE  2  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

T 

T 

T 

T 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  1 


TOTflL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF    1975  -    1976  RLHBflMR 


STflT ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTAL 

lOIOL 

FORT  MORCRN 
MOBILE  WSO  HP 
ROBERTDRLE 

SNOWFHLL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
12 


DniLY  TEMPERATURES 


STRT  !0N 

DRY   OF  MONTH 

tu 
a 

<T 

ac 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NORTHERN  VBLLEY  01 

BTMENS  2 

HflX 

niN 

82 
S6 

80 
56 

87 
67 

77 
60 

74 

62 

81 
56 

84 

60 

86 
64 

89 
66 

90 
67 

92 
69 

92 
68 

92 
69 

68 
66 

90 
67 

83 
55 

83 
56 

87 
63 

89 
61 

90 
64 

92 
67 

95 
69 

95 
68 

96 
69 

94 

70 

93 
67 

86 
64 

90 
68 

86 
64 

87.7 
64.1 

BELLE  niNS  2  N 

MAX 
HIN 

81 

60 

81 
59 

84 

60 

87 
67 

77 
62 

81 
62 

81 
59 

84 

60 

86 
63 

89 
66 

90 
69 

91 
70 

90 
69 

92 
68 

92 
69 

97 
67 

89 
67 

84 

59 

84 

63 

86 
60 

89 
64 

90 
65 

92 
68 

93 
69 

94 

70 

95 
71 

92 
72 

93 
68 

85 
65 

90 
66 

86 
66 

87.6 
6S.2 

FSLKVILLE   1  E 

MAX 

niN 

83 

57 

81 

55 

84 

60 

89 
68 

76 
63 

82 
59 

83 
59 

85 
60 

88 

62 

90 
66 

92 
63 

93 
67 

91 
67 

92 
64 

93 
68 

89 
6S 

91 
66 

85 
53 

85 
55 

89 

S9 

92 
62 

93 
64 

95 
64 

97 
65 

93 
62 

94 

68 

94 

68 

90 
68 

79 
64 

87 
66 

83 
66 

88.3 
63.0 

FLORENCE 

MAX 
HIN 

9D 
S9 

86 

61 

89 
62 

86 
69 

83 
59 

84 

88 

61 

88 
63 

91 
67 

90 
70 

95 
70 

96 
77 

93 
72 

96 
70 

95 
70 

68 
70 

85 
63 

85 
58 

89 
61 

89 

62 

92 
67 

9S 
70 

95 
70 

96 
71 

97 
72 

93 
65 

94 

71 

93 
69 

90 
69 

88 
69 

86 
70 

90.5 
66.9 

HUNISVILLE  HSO  RP 

MAX 
niN 

78 
62 

81 
59 

85 
66 

73 
65 

79 
62 

75 
63 

84 

60 

83 

66 

87 
65 

90 
67 

90 
68 

91 
69 

92 
71 

92 
70 

89 
71 

91 
68 

85 
66 

85 
61 

87 
63 

90 
66 

91 
67 

93 

70 

93 
70 

95 
70 

96 
72 

93 
73 

93 
72 

81 

69 

90 
67 

86 
71 

84 

68 

87.2 
67.0 

nOULTON  2 

MAX 

niN 

82 
59 

84 

59 

88 

67 

85 
69 

83 
63 

82 
60 

84 

62 

89 

62 

91 
65 

93 
68 

93 
69 

92 
70 

94 

71 

92 
67 

90 
69 

88 

67 

85 
69 

84 

58 

88 
59 

90 
64 

90 
69 

95 
67 

96 
69 

97 
70 

98 
71 

95 
72 

95 
69 

86 
69 

9D 
67 

88 

67 

86 
67 

89.6 
66-3 

MUSCLE  SHOBLS  FSB  BP 

MAX 
MIN 

84 

63 

82 
60 

88 
67 

74 

65 

81 
60 

82 
60 

84 

60 

8S 
61 

88 
66 

90 
67 

91 
67 

91 
70 

69 

70 

92 
67 

89 

69 

88 
66 

83 
64 

82 
58 

86 
SB 

87 
62 

88 
64 

92 
66 

92 
69 

95 
71 

96 

70 

93 

72 

94 

70 

84 

68 

88 

67 

87 
68 

84 

67 

87.4 

65.7 

NEW  NBRKET  2 

HRX 

niN 

RED  BBY 

HBX 

n  I N 

87 

65 

90 

67 

85 
60 

85 

61 

87 

59 

88 

60 

90 
61 

93 
68 

94 

68 

95 
74 

94 

64 

94 

68 

90 
68 

88 
67 

89 

SB 

91 
63 

90 
63 

94 
64 

95 
69 

98 

69 

93 
68 

90 
67 

89 

67 

90 
68 

90 
69 

90. B 
65.4 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

n  I N 

81 

56 

81 
56 

83 
61 

86 
67 

75 
58 

83 
60 

82 
57 

86 
59 

87 
61 

88 
64 

89 
57 

92 
61 

90 
66 

93 
55 

94 

69 

89 
65 

88 
69 

84 

54 

64 
54 

88 

56 

90 
60 

91 
64 

94 

66 

95 
67 

96 
68 

97 
70 

94 

68 

91 
68 

87 
68 

89 

69 

88 
64 

88.2 
62  .8 

HBTERLOO 

a            •  ■ 

MAX 
n  1 N 

5S 

S7 

S7 

57 

57 

60 

65 

67 

65 

66 

69 

67 

67 

67 

56 

55 

58 

59 

60 

67 

66 

66 

67 

67 

62 

67 

62.6 

BPPBLBCHIftN 
nOUNTRFNS  02 

BLBERrvtLLE  2  SE 

MAX 

niN 

BIRniNCHfln  HSO  BP 

MBX 

n  I N 

83 
62 

84 

60 

89 
67 

76 
69 

80 
65 

83 
61 

85 
63 

88 

65 

89 

65 

92 
67 

92 

70 

93 
71 

95 
70 

93 
68 

90 
71 

93 
70 

86 
70 

87 
62 

90 
62 

92 
65 

91 
67 

96 
68 

95 
69 

96 
70 

98 
72 

95 
73 

92 
71 

82 
68 

88 

66 

86 
73 

84 

69 

89. 1 
67.4 

BRIDGEPORT 

nBx 

M  IN 

84 

62 

83 

83 

71 

72 

74 

82 

88 

92 

91 

95 

95 

86 

94 

69 

88 

84 

83 

86 

87 

89 

91 

91 

93 

93 

92 

90 

85 

66 

63 

66.6 

GUNTERSVILLE 

HBX 

niN 

82 
62 

83 

60 

85 
60 

85 
69 

80 
65 

60 
63 

61 
61 

86 
64 

87 
65 

89 
65 

91 
71 

91 
70 

91 

70 

91 
69 

91 
73 

89 
64 

88 
68 

84 

62 

87 
64 

90 
69 

91 
69 

90 
69 

93 
67 

94 

68 

95 
71 

95 
72 

94 

73 

80 
69 

86 
68 

85 
71 

82 
69 

87.6 
67.1 

ONEONTfl 

HBX 
MIN 

84 

59 

82 
55 

86 
57 

86 
65 

75 
64 

81 
59 

82 
58 

85 
60 

88 

61 

89 
62 

90 
65 

90 
66 

92 
68 

93 
67 

92 
68 

89 

67 

91 
68 

85 
59 

83 
59 

86 
61 

90 
66 

91 
66 

92 
67 

92 
68 

93 
67 

95 
68 

99 
68 

92 
67 

82 
64 

83 
65 

86 
71 

87.9 
64.0 

SBINT  8ERNRR0 

MAX 
MIN 

82 
56 

65 

53 

89 
59 

85 
66 

82 
64 

84 

58 

85 
55 

88 

58 

90 
59 

91 
63 

92 
65 

91 
65 

93 
65 

93 
64 

89 
68 

91 
66 

91 
67 

85 
56 

88 
60 

91 
64 

93 
65 

94 

66 

96 
70 

95 
68 

97 
69 

96 
68 

94 

69 

83 
68 

91 
65 

87 

70 

83 
69 

89-5 
63.B 

SBND  NT  SU8STB  BU 

MAX 
MIN 

78 
56 

78 
54 

79 
59 

63 
64 

73 
60 

76 
60 

75 
55 

78 
58 

80 
60 

83 
60 

67 
63 

86 

63 

64 

67 

85 
62 

87 
65 

83 
64 

85 
64 

80 
55 

81 
56 

83 
62 

85 
63 

86 
63 

BB 
64 

BB 
65 

89 
65 

90 
65 

89 
67 

88 
64 

76 
61 

83 
64 

BO 
63 

82.8 
61  .6 

SCOTTSBORO 

MBX 
MIN 

84 

57 

83 
55 

84 

61 

66 

6? 

63 
61 

58 

84 

60 

87 
63 

89 
62 

9 1 
66 

93 
67 

92 
68 

9 1 
62 

93 
64 

89 
66 

9 1 
6S 

67 
55 

86 
58 

89 
SB 

90 
64 

92 
65 

94 

67 

93 
67 

96 
68 

95 
70 

94 

70 

93 
67 

83 
6S 

91 
66 

66 
64 

B8.6 
63.4 

VBLLEt  HEBD 

MBX 

80 
55 

72 
53 

81 
60 

84 

63 

72 
62 

78 
60 

78 
55 

80 
56 

84 

62 

85 
63 

86 
63 

88 
66 

89 
6S 

89 
58 

88 

63 

86 
66 

88 
68 

82 
54 

61 

56 

86 
59 

88 

62 

68 
63 

91 
65 

90 
66 

91 
67 

93 
67 

90 
68 

89 

67 

84 

65 

85 

67 

62 
64 

84  .8 

62.2 

UPPER  PLAINS  03 

BLICEVILLE 

MBX 

90 
69 

90 
60 

90 
66 

91 
70 

80 
70 

84 
64 

87 
62 

90 
65 

90 
66 

95 
65 

95 
70 

95 
70 

98 
69 

98 
69 

99 
69 

96 
70 

95 
72 

92 
62 

91 
60 

96 
66 

95 
67 

95 
60 

97 
70 

97 
70 

99 
73 

102 
72 

98 
74 

96 
70 

91 
65 

91 
68 

80 
63 

93.0 
67.3 

BBNKHEBD  LOCK  BNO  OBn 

MBX 

centrev:lle  hsno 

MBX 

88 
68 

84 

62 

87 
62 

91 
69 

75 
68 

83 
67 

85 
64 

86 
64 

89 

66 

92 
69 

92 
69 

92 
69 

93 
72 

96 
69 

95 
68 

92 
71 

93 
70 

85 
66 

89 

65 

90 
66 

93 
67 

93 
70 

94 

71 

95 
70 

96 
69 

95 
72 

96 
71 

90 
68 

86 
66 

8S 
67 

86 
66 

89.9 
67.8 

CLBNTON  ' 

MAX 

68 
67 

85 
60 

87 
64 

89 
68 

76 
69 

81 
65 

62 
65 

88 
63 

90 
65 

91 
67 

92 
63 

92 
65 

94 

65 

93 
68 

94 

69 

92 
69 

93 
71 

85 
68 

86 
63 

90 
63 

93 
65 

92 
66 

94 

68 

9S 
70 

95 
69 

95 
71 

94 

69 

91 
69 

89 
66 

89 
68 

86 
65 

89.7 
66. S 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

79 
59 

79 
S9 

78 
60 

84 

61 

71 
61 

77 
61 

81 
60 

80 
61 

83 
62 

85 
67 

85 
67 

87 
68 

91 
68 

90 
65 

90 
66 

86 

6S 

85 
58 

80 
S9 

81 

60 

84 

61 

86 

65 

68 
66 

88 
67 

90 
70 

90 
70 

91 

70 

93 
68 

90 
67 

82 
65 

85 
67 

82 
68 

84  .5 
64.2 

FBrETTE 

MAX 
M  1  N 

88 

69 

85 
60 

89 
60 

93 
67 

76 
64 

83 
62 

96 
62 

89 
61 

91 

61 

92 
62 

93 
66 

94 

65 

98 
68 

99 
69 

95 
70 

92 
69 

94 

68 

89 
60 

89 
59 

89 
59 

92 
67 

95 
66 

95 
68 

95 
67 

98 
68 

96 
69 

99 
69 

99 
68 

97 
68 

92 
67 

90 
67 

92.0 
65.3 

HBLETVILLE  3  NE 

MAX 
M  I N 

80 
57 

87 
S7 

82 
60 

85 
S9 

66 
62 

89 
64 

90 
67 

91 
68 

90 
68 

90 
67 

90 
65 

66 
66 

87 
67 

83 
67 

82 
57 

86 
S6 

88 
62 

90 
63 

92 
67 

92 
67 

95 
69 

92 
66 

90 
65 

89 
65 

87 
67 

86 
67 

87.9 
64.0 

MBHILTON  3  S 

MAX 
MIN 

84 
54 

63 
54 

86 
54 

89 

63 

75 
60 

83 
59 

84 

57 

87 

57 

90 
57 

92 
60 

93 
63 

95 
64 

94 

63 

95 
63 

94 

65 

90 
63 

89 

63 

86 
54 

85 
53 

89 
53 

91 
58 

91 
61 

35 
63 

9S 
65 

97 
66 

99 
68 

97 
67 

93 
66 

91 
6S 

92 
66 

89 
68 

90.1 
61  .0 

JASPER  4  N 

MAX 
niN 

83 
59 

84 

58 

89 
60 

84 

66 

81 
65 

83 
60 

87 
61 

88 
62 

90 
63 

90 
64 

91 
68 

92 
69 

92 
69 

92 
67 

90 
70 

89 
67 

84 

67 

84 

60 

87 
61 

89 
63 

91 
64 

93 
68 

93 
69 

95 
71 

96 
71 

95 
71 

92 
69 

85 
69 

88 
66 

87 
68 

83 

71 

88.6 
65.7 

PRBTTVILLE 

MBX 
MIN 

ThORSBT  EXP  STATION 

MBX 
MIN 

88 

67 

87 
62 

90 
76 

89 
68 

83 
68 

83 
60 

87 
65 

90 
65 

91 
67 

92 
68 

93 
66 

95 
70 

96 
70 

94 

69 

93 
69 

94 

70 

91 
71 

88 
66 

90 
65 

93 
6S 

94 

68 

94 

68 

98 
70 

97 
70 

96 
69 

95 
69 

92 
71 

BB 
67 

87 
74 

87 
67 

90 
65 

91  .  1 
67.9 

TUSCBLOOSB  FBB  BP 

MBX 
MIN 

85 
66 

91 
S3 

96 
71 

81 
73 

85 
68 

90 
64 

89 
66 

95 
67 

94 

68 

94 

71 

93 
72 

94 

73 

95 
74 

94 

72 

93 
72 

96 
72 

91 
73 

87 
67 

94 

67 

94 

67 

96 

96 

1 ; 

9S 
73 

95 
72 

103 
75 

99 

75 

92 
73 

90 
69 

91 
67 

80 
72 

87 
70 

92.1 
70. 1 

TUSCBLOOSn  OLIVER  OBn 

NBX 
MIN 

87 
63 

84 

62 

69 
61 

92 
66 

78 
66 

82 
63 

85 
63 

88 
63 

91 
65 

92 
65 

92 
67 

92 
69 

95 
69 

98 
69 

99 

67 

93 
67 

92 
68 

88 

62 

89 

60 

92 
60 

92 
62 

95 
66 

9a 
67 

99 
69 

95 
68 

99 
70 

99 
69 

97 
68 

90 
64 

91 
64 

82 
67 

91  .5 
65.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLlOHING  STBIION  INDEX 


1  3 


DniLY  TEMPERATURES 


STPTION 

DAY   OF  MONTH 

a 

K 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

\1 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

VERNON  2  N 

fIBX 
MIN 

87 
57 

87 
60 

88 
53 

91 
63 

82 
66 

83 
61 

86 
59 

88 
S9 

90 
61 

92 
64 

93 
66 

95 
67 

95 
56 

96 
67 

99 
69 

92 
67 

90 
70 

87 
56 

91 
58 

93 
64 

94 

65 

95 
65 

96 
68 

99 
70 

96 
68 

93 
68 

92 
67 

92 
68 

90 
68 

86 
68 

91  .3 
64.6 

HINF lELO  2  SH 
■ 

tIBX 
MIN 

86 
55 

83 
55 

86 
57 

90 
66 

75 
60 

84 

59 

85 
58 

88 

57 

89 

59 

91 
61 

91 
64 

92 

65 

94 

65 

95 
67 

94 

66 

91 
64 

91 

67 

87 
56 

85 
54 

90 
57 

91 
58 

93 
62 

96 
64 

96 

65 

96 
67 

96 
66 

94 

65 

94 

65 

90 
63 

92 
64 

91 
65 

90.2 
61  .8 

ESSIERN  VBLLEY  04 

SNNISTON  FHP  flP 

HflX 
MIN 

63 
63 

88 
58 

89 
65 

77 
70 

81 
66 

87 
65 

88 
64 

91 
65 

90 
64 

91 
65 

92 
65 

92 
70 

92 
71 

93 
69 

91 

72 

94 

70 

89 

71 

86 
68 

90 
66 

93 
70 

92 
67 

93 
67 

95 
68 

95 
71 

97 
70 

95 
73 

91 
72 

87 
70 

91 
68 

88 

72 

88 

70 

90.0 
57.9 

CflLERR  2  SH 

MBX 
MIN 

87 
64 

88 
58 

89 
67 

89 
69 

83 
68 

86 
65 

89 
64 

91 
62 

92 
63 

92 
66 

93 
63 

94 
64 

96 
68 

97 
67 

95 
67 

94 

66 

85 
71 

89 
63 

91 
60 

94 

60 

94 

65 

95 
65 

96 
65 

95 
67 

98 
68 

95 
72 

93 
71 

88 
68 

87 
65 

84 

70 

88 

66 

91  .2 
65.7 

CENTRE  t  SH 

MRX 
MIN 

84 

60 

83 
SB 

84 

63 

86 
64 

75 
63 

ei 

62 

82 
63 

63 
62 

88 
64 

90 
66 

89 
67 

92 
68 

91 
70 

93 
63 

93 
70 

90 
69 

92 
68 

85 
61 

86 
62 

87 
66 

90 
67 

93 
66 

94 

68 

95 
69 

96 
70 

97 
69 

97 
72 

94 

69 

82 

67 

88 
71 

85 
70 

88-5 
66 . 0 

CHILDERSBURG  MIR  PLBNT 

MAX 
MIN 

87 
63 

86 
59 

89 
65 

86 
70 

83 
67 

85 
65 

87 
63 

89 
64 

90 
64 

91 
66 

92 
65 

93 
69 

94 

68 

95 
68 

94 

68 

94 

68 

91 
68 

88 

65 

91 
63 

93 
64 

95 
66 

95 
65 

97 
69 

96 
71 

98 

69 

99 
72 

92 
70 

85 
69 

95 
66 

87 
70 

90 
66 

91  .2 

GfiDSDEN  STERH  PI  BNT 

MAX 
MIN 

84 

62 

82 
60 

84 

60 

89 
65 

76 
64 

81 
63 

83 
61 

83 
62 

89 
63 

88 
65 

89 
65 

92 
71 

90 
71 

91 
69 

91 
72 

90 
70 

91 

70 

87 
63 

86 
62 

86 
65 

92 
68 

91 
69 

93 

70 

91 
72 

94 

72 

99 
71 

95 
73 

91 
68 

84 

66 

85 
67 

85 
70 

88.1 

PELL  CITY   1  NNE 

MBX 
MIN 

86 
61 

83 
56 

85 
56 

87 
63 

75 
65 

8  1 
61 

84 

62 

86 
63 

88 
62 

88 
62 

90 
6S 

9 1 
66 

92 
68 

91 
68 

93 
67 

9 1 
69 

91 
69 

84 
64 

85 
61 

90 
61 

92 
65 

92 
65 

92 
65 

92 
67 

94 

69 

96 
70 

92 
69 

9 1 
68 

83 
66 

86 
65 

86 

67 

88.3 
64.7 

SYLBCBUGfl  4  NE 

MAX 

riN 

83 
64 

86 
56 

85 
64 

82 
66 

81 
53 

82 
66 

85 
63 

87 
63 

89 
62 

90 
64 

91 
62 

91 

67 

93 
66 

95 
67 

93 
67 

93 
66 

85 
68 

88 

66 

92 
62 

94 

63 

92 
64 

95 
64 

97 
66 

96 
70 

98 
68 

96 
69 

91 
68 

87 
68 

90 
6S 

84 

68 

90 
64 

89.7 
64  .8 

TBLLRDEGB 
■ 

MAX 
MIN 

86 
65 

88 
63 

88 
65 

86 
61 

84 

62 

85 
54 

85 
65 

88 
66 

89 
65 

90 
70 

91 
70 

90 
69 

89 
70 

89 

90 

89 

88 

87 

92 

93 

92 

93 

94 

96 

97 

98 

92 

88 

90 

88 

89 

89.8 

PlEOnONT  PLBTEBU  05 

BLEXBNDER  CUT 

MBX 
MIN 

91 
63 

87 
59 

89 
63 

93 
66 

85 
67 

81 

62 

80 
64 

85 
63 

88 
65 

90 
65 

90 
64 

90 
69 

94 

68 

94 
69 

95 
70 

91 
71 

93 
71 

83 
68 

87 
66 

91 
67 

92 
67 

91 
68 

94 

70 

96 
74 

94 

70 

98 
71 

94 

71 

93 
69 

90.4 

flSMLBND  2  SSE 

MRX 
MIN 

80 
58 

83 
64 

86 
67 

74 

66 

79 
64 

79 
62 

83 
64 

85 
63 

88 
64 

87 
64 

88 
68 

89 
67 

90 
68 

90 
69 

90 
69 

90 
69 

81 
64 

84 

64 

88 
66 

89 
55 

90 
66 

92 
67 

93 
71 

94 

70 

95 
71 

91 
6S 

90 
65 

84 

56 

87 
58 

84 

66 

86 
66 

86.7 

BUBURN  BGRONOMT  FARM 

MBX 
MIN 

87 
65 

83 
63 

85 
70 

8S 
68 

80 
69 

75 
67 

76 
67 

86 
66 

88 
68 

90 
58 

90 
68 

91 
71 

91 
69 

92 

70 

92 
73 

93 

70 

92 
70 

82 
68 

87 
68 

92 
71 

92 
58 

93 
70 

94 

73 

97 
72 

92 
71 

96 
73 

94 

70 

89 
69 

92 
68 

90 
70 

86 
68 

88.8 

CflnP  HILL   2  NH 

MBX 
MIN 

87 
65 

85 
58 

86 
62 

86 
67 

79 
67 

77 
67 

79 
65 

85 
62 

88 
63 

91 
65 

92 
65 

92 
68 

93 
66 

94 
67 

94 

67 

93 
58 

93 
69 

62 
64 

87 
64 

91 
64 

93 
65 

94 

65 

93 
68 

96 
69 

95 
68 

95 
70 

95 
67 

91 
65 

89 
67 

91 
69 

82 
66 

89.3 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

80 
60 

80 

55 

84 

55 

86 
57 

73 
62 

80 
61 

82 
62 

82 
60 

87 
61 

89 
61 

90 
63 

91 
66 

92 
67 

92 
65 

93 
66 

92 
67 

93 
66 

91 
65 

90 
62 

91 
63 

90 
65 

94 

65 

93 
65 

95 
66 

97 
69 

96 
70 

95 
68 

93 

67 

88 
67 

90 
65 

87 
68 

88.9 

LBFflYErTE 

MRX 
MIN 

85 
6S 

87 
68 

89 
65 

80 
67 

78 

67 

78 
66 

87 
65 

90 
64 

91 
65 

92 
65 

92 
65 

93 
70 

94 

67 

95 
68 

94 

69 

93 
69 

89 
68 

87 
64 

90 
67 

93 
59 

95 
67 

95 
68 

95 
69 

95 
70 

96 
69 

95 
72 

90 
69 

91 
64 

91 
67 

87 
68 

91 
66 

90.3 

MBRTIN  OBM 

MRX 
MIN 

80 
61 

83 

60 

85 
66 

78 
68 

77 
66 

75 
65 

84 

62 

85 
64 

85 
65 

88 

65 

88 
68 

90 
68 

90 
68 

89 

71 

91 
70 

90 
70 

83 
68 

83 
68 

88 
67 

88 
68 

92 
68 

90 
70 

92 

72 

90 
68 

93 
70 

95 
69 

93 
69 

89 
68 

90 
67 

86 
62 

88 
67 

87.0 

OPELIKB 

MAX 
MIN 

89 
62 

85 

87 

B6 

85 

76 

77 

87 
62 

89 
65 

90 

91 
62 

92 
65 

94 

94 

94 

95 

94 

83 
63 

88 
69 

91 
53 

93 
63 

93 

94 

66 

95 
69 

92 
66 

96 
71 

94 

69 

88 
68 

91 
68 

92 
69 

88 
68 

89.8 

ROCKFORO  2  NNH 

MAX 
MIN 

86 
64 

82 
59 

85 
62 

85 
66 

73 
67 

80 
63 

80 
65 

85 
63 

89 
65 

89 
66 

91 

66 

91 
69 

92 
68 

93 
67 

94 

68 

91 
68 

90 
68 

86 

65 

88 
64 

88 

65 

90 
66 

91 

67 

93 
68 

95 
70 

92 
68 

95 
72 

92 

67 

90 
68 

86 

65 

88 
68 

83 
65 

88.2 

65.2 

ROCK  MILLS 

MRX 
MIN 

PRBIRtE  06 

OHTTON   i  N 

MAX 
MIN 

91 
68 

86 
63 

88 
67 

93 
69 

81 
69 

81 
67 

86 
64 

69 
66 

91 
68 

89 
67 

93 
70 

94 

72 

95 
72 

96 
69 

94 

68 

96 
69 

96 
71 

98 
59 

98 
71 

96 
70 

95 
72 

96 
69 

85 
67 

90 
59 

92 
67 

91  .6 

OEMOPOL IS  LOCK  BND  OBM 

MBX 
MIN 

89 
69 

85 
64 

88 
65 

90 
67 

80 
69 

BI 
66 

85 
66 

88 
65 

90 

ae 

90 
68 

92 
68 

92 
70 

95 
71 

95 
70 

96 
68 

94 

68 

95 
70 

88 
66 

89 
61 

91 
61 

93 
64 

95 
68 

95 
68 

95 
70 

97 
71 

97 
71 

96 
71 

96 
69 

90 
67 

88 
68 

90 
65 

91  .  1 

GBINESVILLE 

MAX 
MIN 

89 
65 

85 
63 

90 
65 

93 
69 

76 
68 

83 
67 

86 
65 

89 
66 

90 
6B 

92 
68 

93 
71 

93 
71 

94 

71 

96 
70 

96 
71 

93 
71 

95 
72 

91 
65 

90 
62 

93 
65 

95 
68 

96 
69 

97 
71 

95 
73 

98 
73 

100 
72 

98 
71 

95 
70 

90 
69 

93 
70 

93 
69 

92.2 
68  .6 

GREENSBORO 

MRX 
MIN 

90 
67 

91 

62 

93 
68 

78 
68 

84 

69 

87 
67 

90 
66 

91 
65 

93 
69 

96 
67 

96 
65 

97 
71 

97 
73 

98 
69 

99 
70 

96 
72 

87 
72 

90 
62 

93 
61 

9S 
63 

96 
68 

99 
70 

98 
69 

98 
68 

101 
71 

98 

73 

100 

90 

88 

90 

92 

93.3 

HBTNEVILLE 

MRX 
MIN 

91 
70 

87 
64 

90 
66 

90 
68 

83 
69 

77 
68 

78 
66 

87 

67 

89 
68 

92 
6B 

90 
68 

90 
70 

94 

72 

95 
70 

95 
70 

94 

71 

95 
72 

84 

67 

89 
64 

91 
65 

93 
70 

92 
70 

94 

70 

97 
70 

94 

71 

9S 
72 

94 

70 

91 
70 

89 
70 

85 
70 

88 

57 

90.  1 
68.8 

L IVINGSION  2  SH 

MRX 
MIN 

89 
67 

88 
61 

87 
66 

94 

60 

75 
65 

87 
66 

87 
63 

90 
66 

94 

67 

91 
66 

96 
70 

96 
70 

97 
71 

93 
69 

98 

73 

93 
70 

97 
71 

90 
68 

86 
60 

91 
64 

94 

68 

96 
65 

97 
67 

98 
71 

100 
70 

99 
73 

95 
69 

91 
70 

95 
65 

94 
64 

94 

66 

92.6 
67  . 1 

HBRION  JUNCTION  2  NE 

MRX 
MIN 

91 
56 

86 
63 

88 
63 

92 
69 

82 
69 

80 
67 

86 
66 

88 
66 

90 
67 

93 
68 

93 
68 

94 
69 

95 
71 

95 
69 

97 
69 

92 
69 

93 
70 

85 
66 

88 
62 

91 
62 

93 
64 

96 
68 

96 
69 

97 
70 

95 

70 

96 
70 

96 
70 

96 
70 

90 
67 

86 
69 

91 
66 

91  .3 

nlNTER   3  NW 

MAX 
MIN 

93 
69 

86 
65 

91 
63 

93 
69 

85 
70 

78 
68 

84 

67 

BB 
68 

88 
68 

92 
68 

92 
69 

93 
72 

94 

72 

97 
70 

98 
70 

96 
73 

97 
73 

85 
68 

95 
62 

98 
64 

97 
70 

97 
71 

97 
72 

97 
71 

94 

70 

95 
73 

96 
71 

93 
71 

90 
67 

85 
70 

88 
67 

92.0 
69  •  1 

nONTOOnERT  HSO  BP 

MAX 
MIN 

87 
70 

69 
68 

94 

73 

88 
73 

81 
74 

80 
68 

86 
68 

88 
68 

90 
70 

90 
70 

90 
69 

92 
72 

93 
71 

93 
71 

93 
71 

93 
72 

84 

73 

87 
69 

91 

67 

93 
66 

93 

70 

94 

71 

96 
71 

93 
72 

95 
72 

94 

71 

91 
70 

91 
71 

88 
71 

87 
71 

91 
69 

90.2 
70.4 

SELMB 

MAX 
MIN 

87 
70 

91 
6S 

93 
70 

89 
70 

80 
70 

86 
68 

90 
66 

91 
66 

93 

1" 

95 

70 

95 
70 

92 
71 

91 
73 

91 
72 

92 
70 

94 
74 

90 
71 

88 
69 

90 
55 

94 

66 

95 
71 

92 
73 

94 

73 

95 
74 

94 

71 

96 
71 

95 
73 

90 

70 

89 
69 

90 
70 

95 
69 

91  .5 
70.0 

UNION  SPRINGS  4  S 

MAX 
MIN 

91 
67 

87 
63 

80 
63 

90 
69 

87 
67 

80 
68 

BO 
68 

82 
73 

90 
66 

91 
67 

92 
64 

92 
71 

94 

70 

95 
71 

94 

71 

94 

71 

91 
71 

85 
58 

87 
67 

93 
71 

95 
71 

95 
70 

95 
71 

97 
71 

95 
65 

93 
69 

93 
57 

89 
69 

90 
69 

90 
69 

91 
67 

90.3 
68.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INOEX 


1  4 


DniLY  TEMPERRTURES  ~ 


STPT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

£ 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

5 

g 

1  0 

I  1 

1 2 

1  3 

1  4 

1  5 

1 6 

1  7 

1 6 

1 9 

20 

2  I 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

COflSTflL  PLAIN 

07 

ANDALU5 1  A   1  NH 

94 

88 

92 

94 

88 

90 

82 

87 

91 

94 

93 

94 

93 

94 

96 

95 

95 

87 

91 

95 

95 

99 

98 

98 

97 

93 

94 

92 

94 

92 

90 

MIN 

62 

59 

70 

69 

67 

65 

65 

58 

58 

53 

66 

66 

58 

58 

58 

67 

64 

61 

65 

66 

67 

66 

66 

65 

65 

65 

68 

68 

67 

67 

66 

.2 

RTMORE 

nnx 

93 

90 

91 

93 

92 

82 

82 

86 

90 

92 

93 

93 

90 

94 

94 

95 

95 

91 

91 

93 

93 

95 

97 

96 

94 

93 

95 

93 

94 

92 

93 

92 

MIN 

69 

65 

68 

69 

59 

68 

70 

68 

7 1 

70 

59 

70 

70 

65 

66 

69 

69 

72 

74 

66 

7 1 

72 

72 

72 

70 

7 1 

66 

69 

.2 

BRANTLEY 

nnx 

94 

89 

90 

93 

82 

78 

81 

87 

92 

92 

94 

93 

96 

95 

95 

96 

89 

91 

93 

96 

98 

97 

96 

98 

95 

95 

91 

93 

90 

93 

MIN 

57 

61 

65 

67 

68 

67 

66 

68 

70 

55 

66 

58 

69 

69 

68 

66 

53 

64 

66 

68 

69 

66 

7 1 

71 

70 

68 

69 

66 

66 

67 

.7 

BREWTON  3  SSE 

MBX 

92 

93 

96 

91 

89 

83 

87 

92 

94 

95 

94 

94 

94 

97 

97 

97 

95 

93 

97 

96 

99 

101 

101 

98 

96 

97 

97 

99 

94 

96 

95 

94 

MIN 

68 

62 

69 

66 

59 

70 

65 

69 

55 

68 

58 

59 

69 

69 

67 

67 

66 

67 

68 

70 

66 

70 

69 

7 1 

70 

67 

69 

68 

68 

■  0 

CPnOEN  3  NH 

MRX 

94 

89 

91 

92 

85 

78 

85 

89 

90 

94 

94 

96 

96 

98 

99 

97 

98 

es 

90 

93 

95 

95 

98 

99 

96 

97 

96 

97 

92 

87 

89 

92 

MIN 

68 

64 

65 

68 

69 

66 

56 

66 

66 

67 

69 

70 

70 

67 

68 

69 

70 

67 

6 1 

61 

67 

69 

70 

64 

65 

69 

72 

70 

67 

66 

66 

67 

.2 

CHRTOn  4  N 

MBX 

87 

91 

93 

88 

77 

86 

90 

88 

86 

93 

91 

93 

94 

95 

94 

94 

94 

98 

92 

93 

95 

96 

97 

95 

92 

95 

95 

95 

92 

95 

93 

92 

MIN 

66 

65 

67 

70 

64 

67 

67 

68 

70 

68 

67 

59 

53 

66 

55 

55 

57 

67 

71 

70 

66 

70 

67 

67 

.3 

CLAY  TON 

MBX 

89 

83 

86 

88 

85 

75 

76 

84 

85 

69 

90 

91 

90 

91 

92 

93 

91 

65 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

93 

91 

92 

86 

87 

88 

68 

68 

MIN 

66 

65 

66 

67 

67 

65 

67 

57 

59 

69 

69 

69 

70 

70 

71 

59 

58 

67 

58 

70 

70 

70 

72 

70 

70 

72 

67 

69 

66 

68 

67 

68 

.5 

ENTERPR ISE 

MBX 

93 

91 

95 

88 

88 

78 

85 

90 

93 

94 

93 

94 

94 

95 

97 

98 

90 

90 

96 

97 

98 

98 

98 

99 

96 

97 

93 

96 

96 

90 

94 

93 

MIN 

64 

68 

68 

68 

67 

65 

67 

59 

58 

57 

67 

68 

67 

70 

7 1 

70 

58 

54 

65 

68 

69 

66 

68 

70 

70 

70 

68 

67 

70 

64 

69 

67 

.8 

EUF nut. A  hilolife  ref 

MBX 

90 

86 

89 

87 

80 

80 

79 

88 

90 

93 

94 

94 

94 

95 

95 

96 

96 

95 

95 

92 

94 

95 

96 

99 

97 

96 

96 

88 

93 

92 

90 

MIN 

67 

61 

70 

69 

70 

67 

68 

55 

'" 

66 

69 

'" 

7 1 

63 

55 

62 

5 1 

65 

66 

67 

66 

69 

69 

70 

67 

68 

67 

70 

67 

67 

.6 

EVERGREEN 

MBX 

96 

90 

91 

94 

88 

84 

82 

87 

91 

93 

94 

93 

92 

94 

96 

94 

96 

95 

92 

94 

95 

96 

97 

98 

95 

94 

96 

95 

95 

92 

92 

92 

MIN 

69 

63 

64 

69 

70 

68 

66 

67 

70 

67 

67 

69 

70 

69 

70 

70 

70 

59 

54 

64 

66 

70 

7 1 

69 

69 

72 

72 

70 

70 

66 

68 

.6 

MBX 

94 

87 

90 

94 

89 

79 

84 

88 

92 

91 

93 

92 

90 

93 

93 

93 

93 

90 

89 

91 

93 

95 

96 

97 

97 

95 

96 

97 

95 

92 

93 

MIN 

67 

61 

64 

66 

70 

67 

66 

67 

67 

57 

69 

69 

69 

68 

57 

69 

58 

57 

52 

65 

68 

69 

70 

68 

58 

7 1 

70 

72 

69 

70 

66 

67 

.7 

MAX 

92 

92 

91 

92 

86 

80 

82 

90 

91 

94 

92 

94 

93 

95 

95 

93 

89 

90 

92 

94 

94 

95 

95 

95 

94 

94 

91 

93 

93 

89 

MIN 

62 

65 

68 

72 

78 

69 

65 

67 

57 

65 

68 

68 

69 

69 

7 1 

7 1 

69 

58 

55 

68 

70 

70 

69 

67 

7 1 

70 

7 1 

69 

66 

69 

69 

68 

.6 

nil  nr  B  Tnuu 

88 

90 

91 

83 

81 

85 

90 

90 

93 

94 

93 

92 

94 

94 

92 

95 

87 

89 

91 

93 

94 

94 

98 

96 

96 

9S 

97 

93 

94 

95 

93 

MIN 

67 

62 

68 

69 

68 

66 

64 

59 

58 

57 

58 

65 

64 

69 

67 

65 

70 

55 

60 

55 

69 

68 

69 

70 

70 

70 

7 1 

72 

67 

70 

68 

67 

J 

pop  C  uu  (  1  1  c 

MIN 

nt MUL  HNU 

90 

90 

90 

90 

90 

83 

75 

85 

88 

SI 

91 

92 

94 

95 

94 

95 

93 

92 

90 

92 

93 

95 

95 

95 

96 

94 

95 

86 

94 

90 

91 

MIN 

68 

65 

68 

69 

7 1 

70 

68 

65 

70 

68 

59 

68 

70 

70 

7  3 

7 1 

68 

68 

58 

70 

70 

70 

73 

66 

66 

73 

7 1 

66 

66 

66 

69 

69 

.1 

HIGHLAND  HQHE 

92 

86 

90 

90 

83 

74 

80 

87 

90 

92 

92 

93 

95 

95 

96 

95 

95 

64 

90 

93 

95 

97 

97 

100 

95 

95 

95 

90 

91 

92 

9C 

MIN 

66 

65 

65 

67 

68 

65 

65 

68 

68 

58 

57 

69 

69 

57 

68 

69 

69 

56 

56 

64 

65 

66 

69 

68 

70 

72 

67 

68 

67 

66 

65 

67 

.3 

88 

89 

90 

87 

79 

76 

84 

88 

89 

92 

93 

92 

95 

94 

95 

93 

91 

89 

92 

94 

95 

94 

95 

94 

92 

92 

90 

91 

85 

87 

91 

90 

MIN 

67 

67 

69 

68 

69 

68 

68 

69 

70 

70 

7 1 

59 

70 

70 

7  I 

72 

7 1 

70 

69 

70 

72 

7 1 

73 

70 

70 

73 

70 

70 

69 

69 

70 

69 

.8 

p  t  T  r 1 PU 

91 

85 

88 

88 

85 

77 

78 

88 

90 

91 

92 

93 

93 

94 

94 

94 

94 

87 

89 

91 

95 

95 

95 

97 

96 

94 

95 

89 

94 

92 

89 

90 

.7 

MIN 

67 

60 

63 

68 

70 

67 

67 

64 

65 

56 

67 

57 

67 

70 

69 

67 

67 

67 

66 

67 

66 

67 

67 

66 

70 

70 

67 

68 

66 

66 

68 

66 

.9 

rHOMBSVILLE 

MBX 

95 

89 

90 

93 

83 

79 

86 

90 

90 

93 

94 

95 

95 

95 

96 

96 

98 

88 

92 

95 

95 

96 

99 

100 

99 

97 

97 

96 

94 

89 

95 

93 

.3 

69 

63 

65 

69 

69 

65 

65 

67 

67 

67 

68 

71 

70 

58 

68 

67 

70 

67 

62 

66 

68 

69 

69 

70 

70 

72 

72 

72 

69 

70 

58 

68 

,  J 

TROT 

86 

87 

88 

85 

76 

77 

85 

87 

89 

89 

90 

91 

92 

91 

92 

92 

89 

88 

91 

94 

94 

92 

94 

93 

91 

91 

88 

89 

87 

88 

69 

MIN 

66 

64 

69 

68 

67 

67 

68 

68 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

67 

70 

70 

70 

72 

69 

71 

72 

68 

69 

66 

68 

67 

69 

.0 

HHATLE Y 

94 

93 

92 

90 

85 

86 

88 

90 

91 

90 

92 

94 

94 

96 

95 

94 

95 

96 

91 

97 

96 

98 

97 

97 

96 

98 

99 

98 

97 

98 

97 

94 

"' 

MIN 

64 

61 

67 

61 

66 

66 

57 

59 

70 

64 

56 

7 1 

70 

7 1 

GULF 

06 

BflT  M  !  NE  T  TE 

90 

91 

91 

90 

85 

81 

88 

89 

89 

89 

93 

90 

93 

93 

95 

95 

90 

90 

90 

92 

95 

95 

95 

91 

89 

92 

95 

95 

92 

93 

94 

91 

MIN 

60 

67 

66 

72 

73 

68 

69 

7 1 

7  1 

70 

69 

70 

7 1 

70 

70 

72 

73 

7  1 

70 

7 1 

70 

73 

69 

73 

72 

^' 

70 

70 

.5 

CODEN 

MBX 

92 

91 

91 

93 

93 

90 

92 

84 

87 

89 

90 

38 

89 

89 

91 

92 

93 

94 

93 

91 

93 

92 

93 

94 

91 

92 

93 

92 

92 

93 

93 

9 1 

MIN 

52 

60 

63 

68 

68 

70 

60 

66 

58 

64 

76 

66 

55 

55 

72 

73 

^* 

^* 

7 1 

70 

72 

7 1 

80 

70 

72 

70 

72 

73 

72 

59 

.5 

ORUPHIN  ISLAND  2 

MBX 

86 

86 

89 

89 

89 

86 

81 

85 

85 

87 

89 

89 

89 

88 

89 

90 

94 

85 

87 

88 

90 

69 

91 

95 

89 

91 

92 

89 

91 

88 

90 

88 

.6 

MIN 

76 

79 

76 

76 

78 

71 

74 

73 

75 

75 

78 

78 

77 

75 

77 

78 

76 

74 

79 

75 

79 

79 

60 

74 

79 

62 

79 

81 

77 

78 

72 

76 

.9 

FfilRHOPE  2  NE 

MBX 

88 

86 

89 

91 

89 

84 

81 

85 

85 

90 

89 

91 

90 

91 

91 

91 

93 

85 

90 

90 

90 

90 

93 

96 

91 

90 

91 

92 

93 

90 

91 

89 

.5 

MIN 

71 

68 

70 

71 

72 

69 

68 

68 

70 

69 

74 

70 

71 

71 

71 

70 

71 

71 

71 

70 

69 

71 

76 

69 

74 

73 

73 

77 

72 

72 

72 

71 

■  1 

MOBILE  MSO  HP 

MBX 

91 

91 

92 

91 

82 

83 

89 

90 

92 

33 

94 

94 

95 

95 

96 

98 

89 

93 

93 

93 

95 

96 

100 

98 

92 

95 

97 

97 

93 

94 

93 

93 

.0 

MIN 

71 

72 

74 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

71 

75 

74 

74 

73 

73 

75 

74 

73 

73 

73 

74 

75 

75 

74 

75 

77 

76 

77 

74 

73 

73 

73 

.8 

ROBERTSOBLE 

MBX 

89 

90 

90 

91 

89 

84 

80 

85 

89 

92 

91 

91 

90 

90 

93 

93 

93 

66 

92 

91 

91 

94 

97 

96 

93 

91 

92 

93 

93 

92 

91 

90 

.7 

MIN 

71 

69 

68 

69 

71 

69 

59 

69 

70 

68 

68 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

68 

66 

69 

71 

68 

68 

72 

71 

71 

71 

73 

70 

69 

.7 
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MONTHLY  RND  SEflSONni  HEfiTING  DEGREE  DAYS 


SERSON  OF    1975  -   1976  HLflBRMfi 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MflR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTRL 

NORMALS 

III!  V       II  IMP 
JUL  T  -  JUi>lE 

■       ■  ■ 

NORTHERN  VALLEY  01 

RTHENS  2 

0 

0 

73 

203 

475 

732 

951 

454 

350 

201 

106 

1 

3546 

BELLE  rilNR  2  N 

0 

0 

82 

158 

402 

708 

904 

487 

323 

179 

99 

1 

3343 

FRLKVILLE    1  E 

0 

0 

09 

173 

394 

717 

887 

467 

170 

1  18 

4 

FLORENCE 

0 

0 

97 

179 

633 

790 

344 

234 

1  1  I 

54 

0 

nUNIovlLLt    WoU  Hr 

0 

0 

65 

1  26 

376 

699 

88  3 

4  1  5 

T  n 

1  Q  1 
1  0  1 

Q  "5 

n 
u 

J  1  *♦  1 

J  Due 

MOULTON  2 

0 

0 

57 

121 

362 

626 

805 

377 

264 

148 

74 

0 

2834 

MIIQrt  P     QUlOQl  C     PQQ  QP 
nUoLLL    DnUHLO    rHH  Hr 

0 

0 

75 

1  56 

4  2  I 

7  1  1 

874 

4  2  1 

298 

I  62 

9  4 

n 
u 

3199 

NEW  MARKET  2 

RED  BRY 

0 

0 

42 

98 

364 

626 

794 

342 

238 

94 

56 

0 

2554 

RUSSELLVILLE  2 

0 

0 

96 

167 

4  30 

728 

932 

509 

352 

230 

141 

2 

3587 

WRTERLOO 

4 

■         ■  ■ 

flPPRLRCHIRN 

nUUN  1  H  I  NO 

RLBERTVILLE  2  SE 

0 

0 

62 

125 

670 

813 

362 

272 

1  35 

68 

0 

3406 

BESSEMER  3  SSW 

BIRMINGHRM  WSO  RP 

0 

0 

49 

105 

349 

626 

795 

314 

213 

129 

65 

0 

2645 

2844 

BRIDGEPORT 

GUNTERSVILLE 

0 

0 

107 

647 

790 

342 

264 

1  33 

59 

0 

ONEONTR 

0 

0 

69 

146 

407 

694 

890 

458 

325 

196 

1  17 

4 

3306 

3233 

SfiINT  BERNARD 

0 

0 

87 

194 

470 

BOO 

897 

446 

156 

1  16 

1 

3374 

SRND  MT  SUBSTR  RU 

0 

0 

82 

145 

374 

734 

934 

466 

376 

214 

148 

9 

3482 

SCOTTSBORO 

0 

0 

79 

151 

464 

769 

904 

493 

310 

181 

100 

2 

3453 

3341 

VRLLEY  HERD 

0 

0 

81 

155 

44  1 

767 

945 

558 

371 

237 

157 

8 

3720 

3755 

•         ■  • 

UPPER  PLRINS  03 

RLICEVILLE 

0 

0 

56 

371 

655 

773 

386 

268 

104 

54 

0 

BRNKHERD  LOCK  AND  CRM 

0 

0 

42 

1  13 

289 

614 

354 

0 

CENTREVILLE  WSMO 

0 

0 

49 

107 

364 

625 

797 

350 

246 

94 

59 

0 

2691 

CLRNTON 

0 

0 

49 

102 

360 

626 

775 

379 

237 

100 

52 

0 

2690 

2776 

UUUuLt    or  KINLjj 

0 

0 

86 

1  82 

4  0  1 

693 

9 1  1 

4  59 

3  1  9 

1  77 

1  39 

3 

3370 

FRYETTE 

0 

0 

56 

1  17 

394 

740 

905 

486 

341 

230 

142 

0 

341  1 

2887 

HRLEYVILLE   3  NE 

0 

0 

128 

207 

471 

756 

947 

478 

377 

213 

93 

0 

3670 

3283 

HRMILTON   3  S 

0 

0 

92 

169 

442 

736 

943 

506 

343 

221 

151 

2 

3605 

JASPER  4  N 

0 

0 

77 

147 

437 

717 

901 

496 

319 

182 

1  37 

2 

3415 

rKH 1  1  V  t  LLt 

0 

0 

59 

84 

327 

848 

2280 

THORSBY  FXP  STATION 

0 

0 

47 

73 

321 

568 

734 

289 

208 

60 

42 

0 

2342 

TUSCRLOOSfl  FAA  AP 

0 

0 

39 

91 

341 

603 

772 

363 

198 

1  12 

63 

1 

2583 

2626 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

0 

0 

51 

100 

373 

605 

773 

363 

239 

107 

57 

0 

2668 

VERNON 

0 

0 

69 

141 

4  1  4 

699 

887 

434 

248 

106 

77 

0 

3075 

■         ■  ■ 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAR  RP 

0 

0 

42 

102 

325 

619 

765 

359 

229 

108 

4  1 

0 

2590 

CALERA  2  SW 

0 

0 

58 

■  63 

321 

550 

727 

317 

191 

0 

CENTRE   4  SW 

0 

0 

49 

93 

356 

584 

871 

457 

301 

153 

75 

3 

3042 

PUfl   nfTQCDIIDP     llTD     Dl  QklT 

LnlLULKbDUKb   WIK  rLHNI 

0 

0 

4  1 

58 

3  1  7 

573 

754 

336 

204 

1  0 1 

4  3 

0 

24  37 

GflOSDEN  STEAM  PLANT 

0 

0 

53 

120 

381 

689 

870 

450 

303 

159 

68 

1 

3094 

3059 

PELL  CITY   1  NNE 

0 

0 

61 

143 

421 

714 

879 

460 

316 

1  88 

99 

4 

3285 

SYLRCRUGR  4  NE 

0 

0 

38 

94 

318 

591 

752 

345 

231 

106 

4 

TRLLRDEGR 

0 

0 

51 

107 

352 

681 

785 

323 

260 

I  37 

88 

0 

2784 

2760 

m           m  m 

PIEDMONT  PLRTERU  05 

RLEXANOER  CITY 

0 

0 

40 

86 

331 

612 

777 

376 

246 

100 

57 

3 

2628 

ASHLAND  2  SSE 

0 

0 

50 

107 

353 

634 

817 

399 

286 

134 

82 

4 

2866 

CAMP  HILL   2  NW 

0 

0 

56 

119 

393 

654 

803 

431 

264 

130 

65 

4 

2919 

HEFL  IN 

0 

0 

66 

160 

426 

734 

976 

471 

333 

199 

122 

6 

3493 

LfiFRYETTE 

0 

0 

35 

80 

299 

562 

712 

314 

196 

65 

26 

0 

2289 

MRRTIN  CRM 

0 

0 

34 

79 

309 

734 

371 

24  1 

83 

57 

1 

OPEL IKR 

0 

0 

39 

81 

345 

596 

745 

390 

268 

139 

82 

1 

2686 

ROCKFORD  2  NNW 

0 

0 

56 

105 

343 

630 

810 

365 

222 

90 

53 

1 

2675 

ROCK  MILLS 

0 

0 

41 

103 

349 

592 

746 

124 

56 

5 

2886 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  RND  SEflSONRL  HEATING  DEGREE  DRYS 


SERSON  OF   1975  -   1976  BLfiBftMO 


STRT ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

■       ■  ■ 

PRRIRIE  06 

DOYTON   I  N 

0 

0 

4  1 

63 

329 

571 

667 

25  1 

1  97 

79 

39 

0 

2237 

DEMOPOLIS  LOCK  RND  DRM 

0 

0 

38 

68 

360 

590 

723 

337 

224 

60 

44 

0 

2484 

GAINESVILLE 

0 

0 

42 

98 

355 

6  1  2 

764 

333 

2 1  7 

78 

46 

0 

2545 

GREENSBORO 

0 

0 

25 

73 

326 

565 

698 

295 

205 

60 

22 

0 

2269 

2260 

HflYNEV  ILLE 

0 

0 

45 

61 

319 

573 

716 

331 

197 

74 

33 

0 

2369 

LIVINGSTON  2  SW 

0 

0 

46 

352 

570 

705 

301 

219 

43 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

0 

0 

52 

95 

365 

609 

755 

347 

229 

92 

50 

0 

2594 

MINTER  3  NW 

0 

0 

46 

93 

337 

274 

197 

64 

31 

0 

MONTGOMERY  WSO  flP 

0 

0 

19 

31 

312 

561 

660 

291 

197 

67 

33 

0 

2171 

2269 

SELMfl 

0 

0 

28 

45 

260 

479 

629 

226 

122 

48 

13 

0 

1870 

2000 

UNION  SPRINGS  4  S 

0 

0 

32 

77 

327 

560 

721 

327 

218 

70 

32 

0 

2354 

2262 

■         ■  ■ 

COflSTHL  PLAIN  07 

RNOALUSIA   1  NM 

0 

0 

55 

79 

344 

586 

708 

34  1 

1  83 

72 

36 

0 

2406 

2054 

ATMORE 

0 

0 

29 

26 

237 

468 

560 

2  1  0 

103 

38 

6 

0 

1  697 

BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 

0 

0 

49 

73 

3  1  1 

579 

703 

3 1  0 

1  65 

68 

3 1 

0 

2269 

BREWTON  3  SSE 

0 

0 

40 

43 

274 

462 

563 

214 

100 

42 

9 

0 

1767 

1934 

CAMOEN  3  NW 

0 

0 

5 1 

79 

340 

574 

66  1 

279 

193 

55 

40 

0 

2273 

CHATOM  4  N 

0 

0 

44 

67 

3 1  3 

5  1  4 

5 1  3 

265 

1  6 1 

62 

1 

CLAY  TON 

0 

0 

22 

39 

281 

500 

674 

256 

1  1  0 

4  3 

1  9 

0 

1  944 

ENTERPRISE 

9 

0 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

0 

0 

28 

76 

316 

546 

716 

319 

159 

72 

32 

0 

2264 

21  33 

EVERGREEN 

0 

0 

40 

63 

3  1 2 

522 

639 

278 

1  52 

54 

22 

0 

2062 

2 1 98 

FR  1  SCO  CITY 

0 

0 

53 

75 

307 

5  1  2 

653 

258 

1  5  1 

54 

2  I 

0 

2084 

GENEVA  2 

1  1 

0 

GENEVA 

1  957 

GILBERTOWN 

0 

0 

37 

67 

578 

627 

256 

154 

62 

21 

0 

GREENVILLE 

0 

365 

2000 

HERDLRNO 

0 

0 

1  7 

40 

272 

478 

62 1 

264 

1  36 

37 

4 

0 

1  669 

HIGHLRNO  HOME 

0 

0 

43 

54 

303 

542 

709 

288 

1  85 

60 

35 

0 

22 1  9 

2  1  67 

OZARK  6  NNW 

0 

0 

31 

44 

246 

438 

565 

194 

1  19 

27 

5 

0 

1669 

1859 

PHENIX  CITY  2  NNW 

PITTSVIEW 

0 

0 

38 

94 

340 

576 

723 

374 

205 

86 

38 

1 

2477 

THOMASVILLE 

0 

0 

47 

80 

328 

567 

664 

291 

162 

62 

28 

0 

2269 

2285 

TROY 

0 

0 

3  1 

56 

267 

466 

608 

239 

1  56 

40 

1  3 

0 

1  896 

2024 

HHATLEY 

0 

0 

41 

46 

343 

568 

205 

159 

73 

12 

0 

■         ■  ■ 

GULF  08 

BAY  M I NE T TE 

0 

0 

22 

1  7 

2 1 6 

428 

5 1  0 

1  65 

1  1 5 

1  6 

0 

0 

1511 

1 66  1 

CODEN 

0 

0 

0 

53 

0 

0 

DAUPHIN   ISLAND  2 

0 

2 

1 

171 

357 

473 

159 

59 

6 

0 

0 

FRIRHOPE  2  NE 

0 

0 

16 

21 

218 

393 

476 

214 

89 

21 

6 

0 

1  454 

1573 

FORT  MORGAN 

0 

MOBILE  WSO  RP 

0 

0 

9 

1  1 

21  1 

402 

475 

174 

100 

6 

0 

0 

1  390 

1664 

ROBERTDRLE 

0 

0 

28 

25 

235 

424 

530 

242 

1  17 

28 

0 

0 

1629 

1664 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

DLRBnilR 

JUL»  1976 


X 

DAY 

OF  nONTH 

STATION 

a. 
o 
1  IN  1 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

1  1 

13 

1  4 

IS 

16 

1  7 

le 

19 

20 

21 

22 

21 

2t 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(r 
q: 

AUBURN  RCRONORV  FRRM 

2 

niN 

95 
73 
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31 

38 

86 

44 

285 

GILBERTOWN 

3308 

07 

CHOCTAW 

1  3 

31 

S3 

88 

20 

128 

GORGflS 

3430 

03 

WALKER 

2 

33 

39 

87 

12 

300 

GREENSBORO 

351  1 

06 

HALE 

2 

32 

42 

87 

35 

220 

GREENV  ILLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

49 

86 

38 

445 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

M  Q  [?  Q  U  Q 1  1 

1  o 

34 

20 

86 

19 

GUN  I E  K5 V 1 LL t    T  VH 

3578 

02 

MRRSHRLL 

12 

34 

22 

86 

1  7 

605 

HfiLEYVILLE   3  NE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

15 

87 

37 

950 

HflfllLTON  3  S 

3645 

03 

MRRION 

13 

34 

06 

87 

59 

435 

HflNCEVILLE 

3655 

02 

CULLMRN 

2 

34 

03 

86 

45 

530 

HflYNEV ILLE 

3748 

06 

LOWNDES 

I 

32 

1  1 

86 

36 

180 

HEflOLRNO 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

HEFL  IN 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

HIGHLRND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

HIGHTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  175 

HODGES 

3899 

01 

cr  D  Q  M  L<  1    !  M 

1  J 

34 

20 

87 

56 

04U 

HUNT5VILLE  WSO  OP 

4064 

0  1 

MRDISON 

12 

34 

39 

86 

46 

624 

JACKSON 

4193 

07 

CLARKE 

1  3 

31 

30 

87 

52 

220 

JRCKSONV  ILLE 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

JRSPER  4  N 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

JORDAN  DRM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

K INSTON 

443  1 

07 

COFFEE 

10 

31 

14 

86 

1  1 

270 

LRFRYETTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

LEESBURG 

4627 

04 

LHtKUKtt 

1 

34 

1  1 

85 

46 

C  Q  O 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

1  2 

160 

LOU  ISV ILLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31 

47 

85 

33 

480 

MAGELLA 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

51 

654 

MARION  6  NE 

5112 

05 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

173 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

05 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

1  3 

200 

MARTIN  DAM 

5140 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

MATHEWS  2  N 

5172 

06 

MONTGOMERY 

1  1 

32 

18 

86 

01 

180 

MELVIN 

5354 

07 

CHOCTAW 

1  3 

31 

56 

88 

27 

350 

M lOWAY 

5397 

05 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

MILSTEAO 

5439 

06 

M  D  r  n  M 

1  1 

32 

27 

85 

54 

c  U  i 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

05 

87 

03 

370 

MITCHELL  DAM 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

MOBILE  WSO  AP 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

4  1 

88 

15 

21  1 

MONTEVALLO 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

MONTGOMERY  WSO  RP 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

221 

MOULTON 

5625 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

17 

650 

MOULTON  2 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

536 

NEW  MARKET  2 

5867 

01 

MADISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

NEWTON 

5875 

07 

UHLt 

C 

31 

20 

85 

36 

^  1  u 

ONEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

OPEL IKfl 

6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

OZARK  6  NNW 

6218 

07 

DALE 

5 

31 

31 

85 

4  1 

470 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JRCKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

PALMERDRLE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

46 

86 

40 

798 

PELL  CITY   1  NNE 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

PETERMRN 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

PICKENSVILLE 

6414 

03 

PICKENS 

13 

33 

14 

88 

17 

165 

PINE  RPPLE 

5436 

07 

W  1  L  L  U  A 

1 
1 

31 

53 

87 

00 

^  0  u 

PINE  LEVEL 

5468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 
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PITTSVIEW 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

PLRNTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

PRRTTVILLE 

6640 

03 

AUTRUGR 

1 

32 

29 

86 

29 

295 

RED  BAY 

6805 

01 

FRANKL  IN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

REFORM  2  E 

5847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

87 

59 

271 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

3! 

180 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 
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ROBERTSDALE 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

34 

87 

44 

155 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

1  4 

570 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

31 

87 

44 
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SRINT  BERNARD 
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02 

CULLMAN 

2 

34 

10 

86 

49 
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7A 
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c 
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7R 

GH 
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6P 
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H 

7A 

7A 

c 
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7A 

7A 
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c 

6P 

6P 

H 
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H 

5P 

5P 
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7R 

H 

8A 

8R 

H 

5P 

5P 

c 

7R 

7R 
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7R 
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GH 
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BR 
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6R 
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7R 

7R 
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6R 

5R 

H 

7fl 
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OBSERVER 


T.   E.  MRSON 

RLTON  G.  LRNO 

RLRBRMA  POWER  CO. 

MRS  WILLIE  J.  RRRINGTON 

WILLIE  P  CRUTCHFIELD 

RRDIO  STATION  WGSV 

TVA-755 

JIM  WALKER 

EDDIE  L  .  PEARCE 

JRMES  E  MC  CRRVY 

DAISY  D  MITCHELL 
RUBURN  UNIVERSITY 
CITY   OF  HEFLIN 
CHARLES  R.  PORTER 
RRLON  L.  OTTS 
MARY  N.  AVERY 
NATL   WEATHER  SERVICE 
ALLIED  PAPER  INC 
MARY  LOU  WILKERSON 
JRMES  R.  BRITAIN 

ALABAMA  POWER  CO. 

FRED  W.  WOOD 

MISS  MRYMIE  LANDRUM 

ALRBRMR  POWER  CO. 

MRS.   MRRY  K.  LEE 

RUFU5  M.  SEWELL 

B.  B.  WILLIRMSON,  JR. 

JOHN  B.  RRD 

ALRBAMR  POWER  CO. 

MARION  FISH  HATCHERY 

AUBURN  UNIVERSITY 
ALRBRMR  POWER  CO. 
NORR  M  FLOYD 
ERNEST  H.  LAND 
ALFRED  5.  AOAMS 
JAMES  R  MC  INNIS 
HENRY  J.  YATES 
ALABAMA  POWER  CO. 
NATL   WEATHER  SERVICE 
MURICE  P  JETER  JR 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TVA-381 

JOHN  M.  KELLY 

FED.   AVIRTION  RCENCY 

H.   WRYNE  MC  FARLEN 

GARLAND  THOMPSON 

LONNIE  R.  NORRIS 

RADIO  STATION  WJHO 

CHARLES  H.  CARROLL 

TVR-69 

GEORGE  T.  POSEY 
NORMAN  R.  VRUGHN 
MRS  EVELYN  M.  FULLER 
MRS.   MINTH  EDOINS 
MRS  GRRCE  ONERL 
MRS.   EVR  R.  RRY 
MRS  .   ENR  C .  PfiUL 
FRRNK  TURNER 
JAMES  E  FISCHER 
RADIO  STATION  WPXC 

WRMG  RRDIO 
RfllFORD  C  .  MC  COOL 

INRCTIVE  6/30/76 
ALRBRMR  ELECTRIC  COOP 
JOHN  K  LRSSITTER 
CHARLES  W.  MCEWEN 
JOHN  T.  BRILEY 
RRDIO  STATION  MWWR 
ST.  BERNARD  COLLEGE 
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6P 

6P 

6P 

7fl 
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6P 
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SAND  MT  SUBSTfi  fiu 
SflYRE 

SCOTTSBORO 

SELMfl 

SUTTLE 

SYLflCflUGfl  4  NE 
TflLLflDEGO 
THOMflSVILLE 
THORSBY  EXP  STRTION 
THURLOW  DflM 

TONEY 
TROY 

TUSCflLOOSR  FAR  RP 

TUSCRLOOSR  OLIVER  DRM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VRLLEY  HERD 

VERNON  2  N 

WRDLEY 

WRLLRCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WARRIOR  6  W 

NARRIOR  LOCK  AND  DRM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHRTLEY 

WINFIELD  2  SW 


7207 
7282 
7304 
7365 
7963 
7999 
8024 
8178 
8209 
8215 

8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 
8637 

8648 
8670 
8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


OE  KRLB 

JEFFERSON 

JRCKSON 

DALLAS 

PERRY 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 
PIKE 

TUSCRLOOSR 

TUSCRLOOSR 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KRLB 

LRMRR 

RRNDOLPH 

ESCRMBIR 

ETOWRH 

JEFFERSON 

GREENE 

LRUDERDRLE 

BIBB 

ELMORE 

CLRRKE 

FRYETTE 


34  17 

33  43 

34  4  1 

32  25 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  26 

34  34 

33  48 

33  08 

31  12 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


85  58 

86  58 

86  03 

87  00 
87  1  1 
86  12 

86  06 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  I  1 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


1  195 
304 
615 
147 
145 
490 
565 
405 
680 
288 

750 
580 
170 
152 
460 
265 
1040 
265 
540 
205 

850 
530 
1  10 
457 
500 
190 
170 
468 


6P 
MID 
7fl 
7fi 

7fi 
7fi 


IP 


6R 
MID 
7R 
7R 
7R 
7R 
7R 
7R 
7A 

7A 
7A 
5R 
IP 
7A 
7A 
7fl 
7fi 


7A 


SAND  MTN  SUBSTATION 
MIRRM  W  PRIDMORE 
RADIO  STATION  WCRI 
ROBERT  J.  CHANDLER 
J  .   F  .   SUTTLE  .   JR  . 
CITY  WATER  PLANT 
C.   D.  WEAVER 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO. 

TVA-506 

THOMfiS  J.  DILLflRD 
FED.   AVIATION  HGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JERRY  COPE 

INACTIVE  5/31/75 
C   4  H  LUMBER  COMPANY 
EDWARD  HUNNICUTT 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 

MRS. FLORENCE  PARKER 
GILBERT  C  YARBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KAY  MANN 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

INACTIVE  4/25/76 
MRS  VALMA  G  COLEMAN 
ROBERT  H.  MOORE.  JR. 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  io  this  bulletin  are:     Temperature  In  *P,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dal^y  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
savinrUme      iinow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.ip. ,   c.s.t.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Dally  Temperature  table, 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snow/all  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

 —    Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above   the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the   'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  bnow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 


NORMALS 


for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970, 


IVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 


STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Decree  of  Slope 

Chesterfield  sandy  loam  Bare  0-2% 

Dothan  sandy  loam  Bare  Unknown 


Auburn  Agronomy  Farm 
Headland 


Marion  Junction  Sumter  Clay  Bare  3-5% 


PI  t  tsview 


Izagara  fine  sandy  loam  Bare  Unknown 


Thornsby  Exp.   Station   :     Fine  Loamy  Bare 


0-2% 


Winfleld  2 


Ora  fine  sandy  loam  Bare  ^ 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LAXE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

•f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

i      Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  •'Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Ctnlsslon  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ff    ThermcMneters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermoaeters 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECirH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  In  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $5,10  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40^  single  copy;  30?  annual 
summary.       Hake  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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0 

0 

2  .66 

-  2  .59 

.85 

3 

.0 

0 

BREMTON  3  SSE 

93 . 1 

6S  .8 

79  .5 

•  6 

99 

24. 

SS 

19. 

0 

2S 

0 

0 

0 

4  .56 

-  1  .IS 

1  .10 

26 

.0 

0 

7 

6 

1 

CBMDEN  3  NH 

90  .2 

65  .0 

77  .6 

96 

16 

59 

21. 

0 

19 

0 

0 

0 

S.S8 

2.87 

2S 

.0 

0 

7 

4 

1 

CHBTOM  <  N 

92  .S 

65  .0 

78  .8 

98 

24. 

59 

21' 

0 

25 

0 

0 

0 

2. S3 

1  .82 

31 

.0 

0 

3 

2 

1 

CLBTTON 

87.6 

66.9 

77.3 

92 

16. 

60 

9 

0 

1  3 

0 

0 

0 

3.50 

-  .88 

.96 

3 

.0 

0 

5 

4 

0 

ENTERPRISE 

93. IM 

66.7 

79. 9M 

99 

24. 

59 

8 

0 

0 

0 

0 

2  .81 

.93 

26 

.0 

0 

S 

2 

EUFflULB  WILDLIFE  REF 

90 . 1 

66 . 1 

78 . 1 

-  2.5 

95 

25 

60 

19. 

0 

20 

0 

0 

0 

3.05 

-  1  .43 

1  .36 

7 

.0 

0 

6 

2 

1 

EVERGREEN 

91  .2 

67 .  1 

79.2 

-  1  .0 

96 

25 

60 

10 

0 

20 

0 

0 

0 

1  .00 

-  3.08 

.30 

27 

.0 

0 

5 

0 

0 

FRISCO  CITT 

91.4 

66  .2 

78.8 

97 

14. 

59 

9 

0 

21 

0 

0 

0 

2.86 

-  1  .87 

.92 

17 

.0 

0 

8 

1 

0 

GENEVB  2 

91  .2 

67.6 

79.4 

95 

25. 

60 

10 

0 

23 

0 

0 

0 

4.37 

1  .60 

17 

.0 

0 

6 

4 

1 

GILBERTOHN 

91  .8 

64  .8 

78.2 

96 

25. 

52 

19 

0 

23 

0 

0 

0 

1  .42 

.S3 

27 

.0 

0 

S 

GREENVILLE 

89.7 

6S.1 

77.4 

-  3.1 

96 

10 

60 

24 

0 

16 

0 

0 

0 

.0 

0 

HEBOLBNO 

90. S 

67.8 

79.2 

95 

25. 

61 

19 

0 

22 

0 

0 

0 

2.38 

1  . 34 

27 

.0 

0 

2 

HIGHLBND  HOME 

91  . 1 

65.9 

78  .5 

-  1  .6 

97 

25 

58 

10. 

0 

23 

0 

0 

0 

2.79 

-  1  .31 

1  .08 

7 

.0 

0 

5 

2 

1 

02nRK  6  NNH 

90.2 

68.8 

79. S 

-  .8 

97 

12 

62 

19. 

0 

1 9 

0 

0 

0 

3.34 

-   1  .74 

1  .75 

26 

.0 

4 

3 

1 

PITTSVIEH 

89. 8 

64.2 

77.0 

96 

14 

54 

19 

0 

20 

0 

0 

0 

4.54 

2.26 

17 

.0 

0 

5 

2 

2 

THOMBSVILLE 

92  .6 

55  .4 

79.0 

-  1.1 

99 

25 

58 

20. 

0 

27 

0 

0 

0 

2  .88 

-   1  .75 

1  .59 

.0 

0 

TROT 

88  .0 

68 . 1 

78 . 1 

-  2.0 

93 

24. 

60 

1  1 . 

0 

12 

0 

0 

0 

1  .54 

-  3.16 

■  64 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

HHATLET 

93  .9 

64  .8 

79  .4 

98 

17. 

60 

30* 

0 

28 

0 

0 

0 

3.89 

-  .66 

1  .30 

2S 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

78.6 

-   1  .8 

3.08 

-   1  .74 

.0 

■       ■  ■ 

GULF  oe 

BBY  MINETIE 

91  .  1 

70.2 

80.7 

.4 

97 

24 

63 

19. 

0 

22 

0 

0 

0 

2. OS 

-  4.82 

.81 

30 

.0 

0 

7 

1 

0 

COOEN 

88.9 

73.1 

81  .0 

93 

8- 

70 

28. 

0 

12 

0 

0 

0 

.0 

0 

OBUPHIN  ISLBNO  2 

88.7 

77.5 

83.1 

94 

26. 

74 

27 

0 

14 

0 

0 

0 

1  .47 

.73 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

FfllRHOPE  2  NE 

89.7 

69.3 

79.5 

-  1  .8 

94 

17 

64 

20. 

0 

19 

0 

0 

0 

2.08 

-  4.46 

.56 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

nOBlLE  MSG  BP 

91 .0 

71  .0 

81  .0 

-  .5 

97 

16 

64 

19. 

0 

22 

0 

0 

0 

4.77 

-  2.16 

2.03 

16 

.0 

0 

6 

2 

2 

ROBERTSOBLE 

91  .4 

68. B 

80.1 

.4 

98 

25 

62 

20. 

0 

24 

0 

0 

0 

6.23 

-  .94 

1  .22 

31 

.0 

0 

10 

5 

2 

DIVISION 

80.9 

-  .5 

3.32 

-  3.30 

.0 

SEE  REFEKENCE  NOTES  FOLLONINO  5IHT10N  INDEX 


3 


DRILY  PRECIPITATION 


"'I 
'  hi 
•m 


STflTION 


MORTWEflN  VftLLEr 


ATMENS  2 
BELLE  niNA  3  N 
FALKVILLE   1  E 
PLOREriCE 
HOOGES 

HUMTSVILLE  WSO  AP 
MOULTBM  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  i 
NEU  l-mOKET  2 
HEO  BAY 


AL6ERTVILLE  2  SE 
eiRMinGHAn  WSO  AP 
69AZ 

eRIOGEPORT 
COLL INSVILLE 

FORT  PAYNE 
GARDE M  CITY 
GUNTEBSVILLE 
LEEDS 
MAGELLA 

ONEOHTA 

PALrCSOALE  2  U 
SAINT  eERtlARD 
5AM0  m  SU6STA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
MARRIOR  6  U 


UPPER  PLAINS  03 

AL  rCEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTRUGAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BILLINGSLEY  1  5E 

BROOKUOOO 
CARBON  HILL 
centreville  wsno 
CLAhTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
EL  ROD 
FAYETTE 
GORGAS 

HRLEYVILLE  3  NE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  ^  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE 

PIANTERSVILLE  2  SSE 

BHATTVILLE 

REFORM  2  E 

THORSBY  EXP  STATION 

TUSCALAOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 
VERNON  2  N 
l*:ST  BLOC  TON 
UINFIELD  2  SW 


EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AP 
CALERA  2  SU 
CENTRE  -4  SH 
CHILDERSeuRG  WTB  PLA 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LEESBURG 
MONTE vALLO 
PELL    CITY   1  NNE 
SYLACAUGA  A  NE 


PIEO^CNT  PLATEAU  0^ 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
AUBURN  AGRONOMY  FARM 
CAMP  HILL    2  NW 
DADEVILLE 

DELTA 
HEFL IN 
HIGHTOLCR 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFOBD  2  NNM 
ROCK  MILLS 
THURLOU  0AM 


CUBA 

DAYTON  I  M 

OEWPOLIS  LQCi^  AND  DAM 


2.74 
2.04 


DflY  OF  MONTH 


123     456  789 


1,67  .01 
.94 

.90  .10 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.03     .24  .33 


.97  .50 
.22  1.60 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 

4 


DniLY  PRECIPITATION 


STflT ION 


GAINESVILLE 
GREENSBORO 

MftrMEVIlLE 

L IvINGSTOi  2  5w 

MARION  6  tie 

MARIBK  JurtCTIOh  2  NE 

MKSTEflO 
MINTCR  3  MM 
PtinTCOrCQY  WSO  ap 

PCRRWILLE 
PINE  LEVEL 
SCLMA 

sumc 

UNION  SPRINGS  4  S 
UARRIOB  LOCK  AnO  OAhl 


COASTAL  PLAIN  0 

ABBEVILLE  1  NNW 
AL  6ERTA 

ANDALUSIA  1  tiU 

ATMORE 

BRAMTLEV 

BREMTOH  3  SSE 
BRUNDIOGE 
CArOCN  3  NU 
CHATOn  4  N 
CLAieORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA  UILOL IFE  REt 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA  2 

GEORGIANNA 

GIL6CRT0k#< 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGMLAND  HOI-C 
JACKSON 

KINS TON 
LOUISVILLE 
rCLVIN 
NEUTQN 
OZARK  6  NNU 

PINE  APPLE 
PITTSVIEW 
THOmSVILLC 
TBOY 

UALLACe  2  E 

kWAT\.ET 


GULF 

BAY  MINETTE 
COOEN 

DAUPHIN  ISLAND  2 
FAIRHOPE  2  NE 
rOBILE  WSO  AP 

flOBERTSDALE 


O 


DRY  OF  MONTH 


2.33 

.0% 
1 .41 


1.69  .90 


10  11  12 


13  14  15 


6  17  18 


1 .00  1.71 


.37  2.04 
.60  .10 
1.70 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


.00  2.30 
.S3 
1.70 


1  .  10 
2.07 


2.30 
.00  .3* 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  SIfillON  INDEX 
5 


DAILY  TEMPERniURES 


STATION 

OFIY   OF  MONTH 

u 
a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CE 

■        ■  ■ 

NORTHERN  VRLLEY  01 

ATHENS  Z 

HBX 
tllN 

8S 
87 

87 
61 

81 
57 

63 
58 

86 
62 

87 
67 

86 
59 

80 
51 

82 
54 

87 
56 

93 
62 

91 
60 

92 
63 

95 
66 

91 
65 

89 
61 

87 
56 

66 
61 

86 
S4 

87 
57 

89 
60 

89 
50 

92 
64 

92 
66 

89 
66 

88 
68 

86 
67 

85 
65 

85 
58 

82 
57 

87.3 
61  .0 

BELLE  MINU  2  N 

HBX 
niN 

88 
67 

69 
63 

82 
S8 

84 

60 

85 
60 

88 
63 

86 
67 

85 
60 

82 
55 

64 

56 

89 
58 

91 
60 

92 
62 

91 
63 

93 
66 

90 
66 

86 
65 

87 
59 

65 
59 

86 
S8 

88 
58 

90 
60 

89 
63 

92 
63 

93 
63 

89 
67 

89 
67 

81 
69 

84 

68 

86 
60 

83 
59 

87.3 
62.0 

FBLKVILLE  1  E 

HBX 

niN 

81 
66 

85 
61 

80 
56 

80 
58 

82 
61 

86 
63 

85 
57 

82 
59 

78 
49 

80 
52 

85 
53 

89 
59 

89 

61 

69 

62 

90 
64 

88 

65 

82 

61 

83 

56 

82 
56 

81 

59 

84 

58 

86 

59 

87 
59 

89 
61 

85 
65 

85 
64 

85 
67 

79 
65 

82 
64 

84 

60 

80 
56 

84  .0 

60.2 

FLORENCE 

HBX 
HIN 

88 

72 

83 
63 

85 
58 

86 
61 

90 
66 

90 
71 

88 
70 

87 
60 

65 
54 

91 
54 

94 

62 

95 
69 

93 
67 

96 
59 

94 

71 

87 
69 

SB 
64 

89 
59 

90 
65 

90 
62 

93 
62 

90 
64 

94 
64 

94 

68 

90 
69 

90 
69 

86 
69 

86 
70 

88 
68 

64 

59 

81 
58 

64.7 

HUNTSVILLE  HSO  BP 

HBX 
HIN 

88 

69 

63 
66 

82 
63 

83 
63 

66 
64 

85 
67 

84 
64 

81 
61 

82 
55 

8B 

57 

90 
62 

93 
65 

92 
66 

94 

68 

91 
69 

88 
69 

90 
69 

88 
63 

90 
66 

90 
62 

92 
62 

92 
65 

91 
66 

91 
67 

89 
69 

90 
69 

85 
70 

86 
69 

88 
68 

83 
64 

83 
61 

87.7 
65.! 

MOULTON  2 

HBX 
HIN 

89 

70 

82 
63 

84 

58 

86 
60 

88 
63 

87 
70 

87 
67 

87 
63 

64 

52 

89 
55 

92 
60 

92 
63 

92 
63 

94 

69 

90 
70 

68 
68 

88 

63 

87 
58 

87 
62 

88 

S7 

92 
60 

90 
63 

92 
60 

93 
65 

90 
68 

90 
67 

87 
69 

85 

70 

84 

61 

85 
67 

83 
70 

68  ■  I 
63.7 

MUSCLE  SHOBLS  FBB  BP 

HBX 
HIN 

87 
68 

82 
65 

83 
63 

86 
60 

89 
64 

89 

70 

83 
65 

62 
60 

82 
56 

87 
54 

94 

58 

95 
65 

92 
64 

96 
66 

91 

70 

89 
66 

88 
65 

88 
61 

88 
62 

88 
59 

91 
60 

89 
6S 

92 
64 

93 
67 

86 
67 

B7 
69 

85 
69 

85 
70 

67 
69 

82 
63 

81 
62 

87  .6 
64.1 

NEH  HBRKET  2 

HBX 
HIN 

RED  BBT 

HBX 
HIN 

90 

70 

62 

84 

66 

88 
60 

90 
64 

89 

67 

88 
54 

92 
S4 

93 
65 

91 
68 

65 

90 
59 

90 
65 

90 
60 

92 
66 

95 
67 

92 
57 

91 
66 

87 
63 

86 
68 

89 
62 

85 
60 

63.5 

RUSSELLVILLE  2 

HBX 
HIN 

78 
67 

87 
62 

B2 
54 

65 

56 

87 

57 

88 

63 

66 
66 

84 

60 

81 
54 

83 

S3 

90 
S3 

93 
55 

91 
60 

93 
62 

93 
61 

89 

67 

64 

63 

84 

56 

86 
59 

86 
55 

86 
55 

88 
56 

86 
58 

90 
61 

91 
65 

64 

66 

86 
67 

83 
69 

83 
67 

85 
61 

80 
57 

86.3 
60.2 

HBTERLOO 

■          ■  ■ 

HBX 
HIN 

BPPBLBCHIBN 
HOUNTfllNS  02 

BLBERTVILLE  2  SE 

HBX 
HIN 

87 
66 

80 
64 

84 

60 

66 
63 

87 
64 

88 

83 
68 

81 
62 

81 
56 

88 

55 

9 1 
64 

90 
65 

90 
66 

92 
68 

90 
66 

84 

66 

86 
67 

86 
62 

86 
60 

87 
60 

88 
63 

89 
63 

90 
66 

90 
65 

89 

70 

87 

70 

83 
66 

88 
64 

85 
64 

82 

61 

86  .6 
63.9 

BIRMINGHBH  USD  BP 

HRX 
HIN 

90 
69 

84 

67 

83 
53 

66 
64 

88 

65 

90 
70 

69 
69 

8 1 
61 

63 
54 

69 
63 

92 
68 

93 
66 

9 1 
65 

93 
67 

92 
69 

90 
69 

87 
68 

85 
67 

84 

62 

86 
66 

88 
63 

89 
63 

92 
64 

92 
66 

BB 
71 

87 
73 

86 
71 

83 

71 

88 
68 

84 

68 

80 
68 

87  -5 
66.4 

BRIDGEPORT 

HBX 
HIN 

CUNTERSVILLE 

HBX 
HIN 

ONEONTfl 

HBX 
HIN 

84 

67 

69 
66 

8 1 
61 

83 
61 

87 
62 

89 
64 

90 
61 

86 
63 

80 
54 

82 
55 

88 
62 

91 
66 

92 
65 

9 1 
65 

93 
67 

93 
67 

67 
66 

86 
61 

85 
59 

84 

59 

66 
61 

90 
61 

89 
63 

91 
64 

92 
65 

90 
69 

85 
70 

85 
68 

82 
66 

89 

6: 

64 
64 

87 . 3 
63.4 

SBINT  BERNBRO 

HBX 
HIN 

89 
67 

62 
64 

84 

59 

87 
61 

90 
61 

89 
65 

87 
67 

86 
64 

83 
54 

89 
S7 

92 
60 

92 
63 

90 
62 

94 

62 

92 
66 

85 
67 

82 
65 

87 
60 

85 
60 

87 
57 

89 
59 

88 

63 

92 
60 

93 
64 

90 
68 

89 
67 

84 

69 

85 
66 

88 
66 

85 
65 

82 
64 

87  .6 
63.0 

SBND  HT  SUBSTB  RU 

HBX 
HIN 

80 
68 

84 

58 

79 
59 

80 
59 

82 
59 

84 

62 

86 
65 

82 

57 

78 
50 

81 
52 

84 

55 

87 
63 

87 
59 

87 

60 

88 

66 

87 
61 

83 
61 

84 

61 

81 

56 

82 

57 

83 

57 

86 

57 

87 
60 

88 
61 

87 
64 

86 
67 

86 
65 

84 
64 

82 
62 

BS 
SB 

81 
59 

83.9 
60.1 

SCOTTSBORO 

HBX 
HIN 

88 
66 

90 
60 

85 
63 

86 
60 

87 
61 

88 
64 

89 
67 

87 
59 

82 
53 

85 
S3 

8a 

57 

92 
64 

92 
63 

92 
63 

91 
63 

90 
68 

67 
65 

89 
60 

86 
59 

87 
57 

88 

56 

91 
59 

92 
64 

92 
64 

92 
67 

90 
67 

82 
67 

85 
66 

84 

S3 

89 
60 

85 
58 

88.1 
61  .5 

VBLLET  MEBD 

■          ■  ■ 

HRX 
HIN 

65 
65 

88 
59 

60 
58 

8 1 
59 

83 
62 

85 
65 

87 
67 

82 
59 

76 
52 

8 1 

53 

85 
57 

90 
62 

86 
61 

87 
60 

90 
53 

89 
65 

86 
63 

86 
60 

8 1 
60 

82 
S3 

83 
54 

86 
59 

87 
59 

88 
60 

88 
66 

87 
73 

87 
69 

85 
66 

83 
64 

8 1 
57 

8 1 
61 

84  .8 
61  .0 

UPPER  PLBINS  03 

BLICEVILLE 

HRX 
HIN 

92 
66 

93 
62 

80 
59 

88 
61 

87 
65 

88 
66 

95 
64 

92 
62 

81 
56 

81 
56 

85 
61 

90 
60 

95 
63 

96 
66 

98 
69 

97 
70 

98 
69 

92 
66 

90 
53 

90 
61 

91 
62 

94 

62 

95 
64 

95 
63 

98 
68 

96 
69 

91 
70 

86 
69 

94 

69 

90 
65 

90 
65 

91  .2 
64  .2 

BBNKHEBO  LOCK  BNO  Dflh 

HRX 
HIN 

CENTREVILLE  HSHO 

HBX 
HIN 

90 
67 

9 1 
69 

85 
64 

84 
64 

85 
66 

66 

68 

65 

59 

61 

64 

65 

65 

65 

69 

70 

66 

66 

63 

61 

62 

64 

66 

67 

67 

70 

69 

68 

70 

69 

67 

88.1 
65.9 

CLBNTON 

HBX 
HIN 

89 
67 

90 
68 

67 
65 

84 

62 

86 
64 

89 
66 

91 
67 

89 
65 

85 
55 

85 
56 

89 
60 

92 
64 

92 
65 

90 
65 

94 

67 

94 

66 

93 
6S 

67 
66 

65 
57 

84 

56 

87 
59 

89 
62 

92 
61 

94 
64 

9 1 
68 

89 
70 

85 
67 

87 
66 

87 
66 

89 
65 

88 
66 

88-8 
63.9 

DOUBLE  SPRINGS 

HBX 
HIN 

80 
66 

84 

62 

78 

55 

80 
59 

64 

63 

85 
65 

65 
66 

85 
62 

76 
53 

80 

55 

86 
60 

90 
63 

9 1 
63 

90 
64 

91 
64 

90 
66 

83 
66 

84 

60 

83 
61 

85 

60 

86 
59 

86 
64 

84 

64 

89 

65 

91 
67 

86 

67 

86 
68 

79 
68 

82 

67 

83 
61 

80 
60 

84  .6 

62-9 

FBTETTE 

HBX 
HIN 

HBLEYVILLE  3  NE 

HBX 
HIN 

68 

61 

56 

59 

62 

66 

64 

59 

52 

56 

60 

62 

62 

65 

68 

66 

64 

56 

61 

58 

59 

61 

60 

el 

66 

65 

65 

69 

64 

61 

58 

86.8 
51  .9 

HBHILTON  3  S 

HRX 
HIN 

87 
67 

90 
61 

83 
54 

85 
59 

88 
58 

89 
60 

88 

65 

87 
60 

63 
SO 

85 
SO 

91 
S4 

93 
SB 

94 

59 

93 
59 

93 
64 

94 

65 

92 
63 

90 
57 

9 1 
57 

90 
55 

9 1 
55 

92 
56 

9 1 
58 

94 

58 

96 
62 

92 
65 

89 
6S 

89 
65 

69 
64 

62 

56 

89.8 
59. 4 

JBSPER  4  N 

HRX 

83 
69 

87 
65 

8 1 
59 

83 
60 

86 
61 

87 
63 

88 
67 

87 
63 

81 

56 

82 
56 

88 
59 

91 
62 

90 
62 

91 
62 

93 
65 

91 
67 

90 
68 

87 
62 

86 
61 

66 
59 

86 
59 

68 
64 

88 

63 

91 
63 

92 
67 

86 
67 

B7 
69 

81 
69 

64 

69 

86 
65 

84 

61 

86.9 
63.3 

PRBTTVILLE 

HBX 
HIN 

THORSBT  EXP  STATION 

HRX 
HIN 

91 
68 

87 
69 

85 
65 

85 
64 

89 
64 

92 
68 

89 
66 

82 
65 

84 

57 

d9 

65 

93 
65 

92 
65 

91 
66 

93 
68 

94 

68 

92 
68 

86 
65 

65 
68 

84 

63 

86 
62 

85 
62 

89 
64 

92 
68 

92 
67 

88 

70 

84 

70 

87 
69 

63 
68 

87 
67 

86 
68 

83 
67 

87  .9 
66.1 

TUSCRLOOSB  FBB  BP 

HBX 
HIN 

91 
71 

84 

67 

82 
62 

84 

67 

87 
64 

87 
70 

90 
71 

83 
67 

85 
60 

90 
68 

96 
69 

90 
66 

90 
65 

92 
66 

93 
67 

91 
70 

91 
66 

88 
65 

88 
62 

88 
60 

90 
63 

91 
64 

93 
64 

95 
66 

92 
69 

88 
71 

78 
70 

86 
70 

69 

70 

86 
68 

61 
65 

88.4 

66  .5 

TUSCBLOOSB  OLIVER  OBH 

HBX 
HIN 

88 
68 

90 
68 

83 
64 

84 

63 

88 
66 

90 
67 

92 
66 

90 
62 

82 
56 

84 

56 

90 
59 

92 
62 

91 
63 

92 
64 

92 
66 

94 

66 

94 
64 

89 
63 

88 
59 

87 
58 

86 
59 

90 
61 

91 
61 

92 
60 

9S 
64 

92 
66 

91 
66 

77 
6S 

87 

65 

90 
6S 

86 
63 

89. 0 
63.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STBTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

a 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

U 

IS 

16 

n 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VEKNON  2  N 

MAX 
NIN 

92 
63 

83 
56 

83 
60 

86 
62 

90 
64 

90 
66 

90 
60 

83 
61 

85 
S3 

90 
53 

92 
56 

93 
58 

94 

S9 

97 
S9 

95 
68 

93 
64 

90 
60 

87 
58 

86 
SI 

87 
67 

92 
57 

90 
59 

93 
62 

96 
66 

91 
67 

92 
67 

86 
68 

87 
66 

91 
66 

B6 

59 

86 
64 

89.5 
60.9 

MtNFIELO  2  SH 

MAX 
MIN 

86 
6S 

92 
61 

82 

57 

84 

S8 

87 
61 

62 

66 

60 

51 

52 

59 

60 

59 

60 

60 

67 

9 1 
66 

90 
60 

86 

59 

87 
56 

BB 

57 

59 

59 

95 
59 

64 

67 

67 

70 

68 

66 

62 

89.5 
61  .2 

ERSTERN  VRLLET  0* 

WNNISTON  FRP  (IP 

MAX 
MIN 

91 
68 

84 

68 

83 
68 

64 

66 

69 

66 

65 

57 

63 

67 

72 

57 

66 

68 

69 

68 

66 

59 

62 

68 

63 

64 

68 

69 

71 

69 

S9 

69 

69 

67 

B8.7 
66. S 

CflLERfl  2  SH 

MAX 
MIN 

92 
67 

65 
67 

64 

61 

66 

66 

67 

64 

S4 

60 

60 

63 

65 

61 

66 

63 

88 
64 

67 

57 

83 
56 

89 
56 

90 
61 

93 
61 

65 

66 

71 

69 

69 

66 

I? 

65 

88.1 
63.6 

CENTRE  4  SU 

MBX 
MIN 

86 

71 

69 

72 

84 

65 

82 
68 

86 
61 

88 
6S 

89 
70 

83 
63 

81 

55 

84 

62 

87 
63 

90 
66 

91 
64 

90 
62 

91 
67 

92 
66 

87 
64 

88 
63 

87 
62 

85 
55 

87 
63 

91 
62 

92 
65 

93 
66 

91 
67 

91 
71 

86 
64 

87 

67 

86 
66 

90 
66 

87.8 
64.7 

CHIL0ERS8URC  HTR  PLANT 

MAX 
MIN 

92 
6S 

88 
68 

86 
65 

88 
59 

90 
63 

95 
67 

94 

67 

84 

65 

84 

54 

92 
60 

94 

63 

96 
65 

96 
63 

95 
65 

98 
68 

93 
67 

89 
68 

88 
65 

87 
57 

89 
56 

90 
63 

93 
61 

95 
63 

94 

65 

91 
68 

92 
72 

88 

70 

90 
66 

69 
68 

84 

66 

83 
66 

90.5 
64  .5 

GflDSOEN  STEAM  PLBNT 

MAX 
MIN 

69 
65 

82 
64 

80 
63 

86 

63 

89 
64 

89 
68 

84 

68 

80 
59 

83 
58 

88 

61 

90 
66 

90 
68 

90 
65 

90 
66 

89 
68 

84 

67 

86 
64 

82 
62 

81 
62 

83 
64 

BB 

65 

89 
66 

90 
67 

87 
69 

89 

71 

84 

69 

87 
67 

86 
68 

89 
65 

83 
64 

82 
64 

86.1 
65.2 

PELL  CITT  1  NNE 

MBX 
MIN 

STLRCnUCfl  4  NE 

MBX 
MIN 

TBLLHOECH 

■          ■  ■ 

MBX 
MIN 

66 

55 

60 

58 

64 

65 

63 

57 

55 

S6 

66 

63 

60 

59 

64 

55 

67 

68 

67 

63 

63 

66 

63 

64 

68 

62 

64 

62 

66 

63 

6S 

89. D 
62.5 

PIEDMONT  PLATEAU  OS 

ALEXANDER  CITY 

MBX 
MIN 

69 

65 

58 

62 

65 

67 

65 

67 

68 

69 

66 

65 

59 

61 

64 

64 

65 

68 

69 

70 

69 

67 

67 

66 

67 

89.3 
65.7 

ASHLAND  2  SSE 

MBX 
MIN 

67 

65 

61 

61 

64 

64 

64 

56 

60 

63 

69 

90 
65 

90 
65 

90 
67 

9 1 
67 

88 
65 

83 
64 

82 
SB 

60 
59 

82 

61 

BS 
63 

6B 

65 

90 
66 

BB 
68 

86 
69 

68 

66 

67 

67 

65 

65 

65.5 
64.3 

AUBURN  ACRONOMT  FARM 

MBX 
MIN 

66 

72 

70 

65 

68 

68 

67 

68 

60 

65 

68 

69 

67 

68 

69 

69 

67 

66 

63 

64 

65 

67 

70 

70 

71 

72 

71 

69 

69 

68 

70 

SB. 8 

67.8 

CAMP  MILL  2  NM 

MAX 
MIN 

66 

67 

66 

6? 

62 

65 

57 

65 

55 

57 

64 

66 

64 

65 

67 

68 

65 

65 

58 

60 

62 

63 

62 

63 

69 

71 

69 

66 

66 

65 

11 

89. S 
64.3 

MEFLIN 

MAX 
MIN 

65 

65 

64 

59 

59 

60 

6? 

62 

54 

55 

56 

62 

62 

62 

6? 

60 

60 

90 
61 

56 

S7 

59 

60 

62 

64 

65 

67 

86 
69 

63 

65 

68 

64 

BB.3 
61  .5 

LAFBTETTE 

MAX 
MIN 

6° 

67 

67 

62 

64 

68 

67 

64 

55 

64 

67 

69 

65 

66 

68 

67 

66 

64 

60 

6? 

64 

64 

65 

68 

69 

70 

68 

67 

68 

65 

67 

89.8 
65.4 

MRRTIN  DAM 

MAX 
MIN 

89 
66 

85 
70 

82 
66 

87 
64 

90 
86 

92 
68 

87 
70 

84 
64 

83 
68 

89 
65 

93 
65 

91 
66 

92 
55 

90 
67 

95 
70 

91 
68 

84 

66 

85 
63 

82 
63 

87 
67 

86 

65 

90 
65 

91 
69 

94 

70 

91 
71 

91 
69 

90 
65 

90 
67 

90 
67 

87 
69 

82 
66 

BB.4 

66.8 

OPELIKA 

MAX 
MIN 

90 
64 

91 
68 

86 
69 

82 
65 

85 
65 

91 
59 

91 
68 

90 
63 

87 
59 

86 
57 

90 
64 

91 
68 

93 
65 

93 
66 

93 
67 

94 

67 

94 

67 

83 
60 

84 

62 

82 
64 

82 
63 

86 
67 

92 
65 

94 

66 

90 
71 

90 
72 

85 
71 

88 

67 

89 

67 

90 
61 

91 
67 

BB.9 
65 .3 

ROCKFORO  2  NNU 

MAX 
MIN 

91 
66 

90 
67 

86 
64 

83 
60 

86 
62 

88 
67 

89 
66 

88 
64 

68 
54 

84 

5S 

89 
62 

91 
65 

91 
65 

90 
66 

92 
65 

92 
66 

91 
65 

87 
65 

85 
58 

84 

58 

87 
61 

68 
63 

91 
63 

93 
64 

91 
67 

90 
70 

85 
65 

B7 
67 

90 
66 

89 
64 

88 
66 

8B.S 
63.7 

ROCK  MILLS 

■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

62 

64 

64 

64 

7? 

66 

II 

64 

I4 

64 

PRAIRIE  06 

DBTTON  1  N 

MBX 
MIN 

93 
66 

90 
67 

86 
63 

68 
68 

88 

65 

90 
68 

94 

69 

Is 

57 

63 

63 

65 

70 

67 

68 

69 

65 

68 

60 

62 

62 

67 

63 

65 

70 

70 

69 

69 

68 

69 

67 

90. S 
66.0 

OEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MBX 
MIN 

9 1 
67 

91 
67 

65 
65 

86 
65 

87 
66 

9D 
66 

9 1 
70 

92 
67 

61 

S9 

64 

64 

63 

68 

68 

67 

67 

67 

65 

et 

6? 

68 

63 

63 

65 

69 

68 

68 

69 

68 

67 

89.0 
65.7 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

93 
72 

9 1 
70 

87 
63 

87 
63 

88 
67 

90 
68 

93 
71 

93 
66 

85 
59 

85 
60 

90 
64 

92 
65 

67 

69 

70 

68 

68 

63 

60 

6? 

61 

65 

65 

67 

70 

7? 

71 

69 

69 

65 

91  .0 
66.4 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

94 

68 

66 
69 

87 
62 

90 
64 

92 
67 

93 
72 

94 

67 

94 

63 

92 
58 

9 1 
63 

94 

67 

94 
64 

94 

68 

97 
67 

96 
68 

92 
69 

89 
67 

88 
69 

87 
63 

88 
62 

9 1 
64 

92 
66 

93 
66 

94 

66 

95 
68 

92 
70 

89 
69 

87 
70 

9 1 
71 

BB 

70 

88 
68 

91  .4 

66-7 

MATNEVILLE 

MBX 
MIN 

92 
68 

91 
70 

88 
6S 

85 
65 

80 
66 

88 

70 

90 
70 

88 
68 

87 
59 

85 
60 

88 
63 

9 1 
6S 

93 
67 

93 
67 

93 
70 

93 
70 

90 
68 

88 
69 

85 
62 

84 

63 

85 
65 

85 
65 

90 
65 

92 
64 

89 
68 

88 
68 

84 

69 

86 
69 

62 
68 

87 
69 

BB 
68 

BB.O 
66.6 

L IVINCSTON  2  SH 

MAX 
MIN 

94 

72 

93 
69 

87 
61 

85 
62 

87 
65 

93 
71 

87 
72 

95 
65 

82 
SB 

90 
62 

90 
65 

95 
63 

9 1 
67 

94 

68 

92 
66 

9 1 
64 

92 
65 

93 
66 

90 
63 

94 

S9 

93 
64 

94 

68 

92 
64 

95 
64 

94 

67 

93 
68 

90 
70 

86 
72 

BB 
68 

92 
71 

9 1 
57 

91  .1 
65.7 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

91 
67 

93 
69 

85 
64 

87 
64 

85 
66 

93 
67 

93 
69 

92 
67 

66 
SB 

86 
59 

92 
63 

94 
64 

95 
65 

94 

67 

98 
68 

95 
70 

65 

66 

6? 

87 
61 

6? 

64 

64 

64 

66 

90 
70 

86 
69 

84 

69 

BS 
68 

91 
68 

69 
68 

90.7 
65.5 

MINTER  3  NH 

MAX 
MIN 

90 
68 

92 
72 

86 
66 

86 
66 

81 
68 

69 
67 

9S 
70 

93 
73 

B7 
61 

89 
62 

91 
65 

98 

67 

97 
69 

97 
69 

98 
70 

96 
64 

93 
67 

90 
68 

87 
63 

85 
63 

88 

62 

87 
66 

91 
65 

93 
67 

93 
68 

90 
69 

BS 
69 

86 
69 

87 
68 

90 
69 

89 
69 

90.4 
67.1 

nONTCOHERr  HSO  BP 

MAX 
MIN 

90 
70 

87 
72 

84 

69 

84 

68 

89 
70 

92 
72 

90 
73 

86 
68 

83 
63 

89 

65 

92 
65 

92 
67 

92 
67 

93 
69 

94 

70 

94 

70 

88 

70 

86 
68 

85 
61 

86 
65 

84 

69 

92 
65 

93 
66 

92 
70 

91 
72 

87 
72 

90 
70 

89 
70 

91 
70 

89 
71 

85 
70 

69. 0 
68. 6 

SELHR 

MAX 
MIN 

92 
68 

88 

72 

87 
68 

88 

69 

92 
70 

95 
69 

95 
71 

88 

70 

86 
60 

92 
64 

93 
71 

95 
72 

95 
71 

97 
69 

97 
74 

94 

70 

91 
68 

90 
69 

89 
62 

90 
64 

91 
66 

92 
68 

96 
66 

96 
67 

92 
71 

89 
74 

90 
70 

87 
69 

92 
70 

89 

70 

85 

70 

91  .4 
68.8 

UNION  SPRINGS  4  S 

MAX 
MIN 

90 
67 

89 
69 

91 
67 

83 
66 

85 
66 

90 
68 

89 
60 

90 
61 

89 
60 

8S 
61 

91 
63 

93 
6S 

94 

67 

94 

67 

93 
62 

93 
70 

94 

67 

64 
64 

Bl 
63 

83 
64 

84 

65 

87 
66 

93 
66 

95 
68 

95 
71 

92 
71 

90 
69 

88 

69 

90 
67 

91 
69 

90 

70 

66.? 

SEE  REFERENCE  NOItS  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERnrURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

O 
<z 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■  ■ 

COBSTBL  PLRIN 

07 

RNDflLUSin  1  NU 

92 

92 

69 

85 

82 

90 

94 

92 

68 

85 

9 1 

94 

95 

94 

95 

95 

93 

90 

87 

6 1 

87 

90 

92 

94 

95 

93 

8  3 

86 

90 

.2 

niN 

68 

68 

65 

65 

64 

66 

67 

69 

59 

56 

58 

59 

59 

59 

61 

67 

66 

66 

56 

57 

62 

62 

62 

61 

63 

63 

66 

63 

65 

66 

65 

63 

.0 

BTNORE 

MBX 

85 

90 

92 

90 

86 

9 1 

95 

94 

95 

95 

9 1 

88 

87 

69 

93 

V\ 

91 

.0 

niN 

72 

71 

68 

69 

68 

72 

73 

71 

62 

61 

62 

71 

71 

72 

70 

72 

68 

69 

61 

65 

67 

68 

68 

68 

72 

70 

69 

71 

59 

70 

68 

.7 

BRBNTLET 

nRx 

92 

.2 

niN 

68 

71 

65 

66 

65 

68 

70 

70 

58 

57 

60 

64 

66 

69 

67 

69 

68 

65 

SB 

61 

62 

63 

62 

66 

69 

71 

68 

67 

66 

67 

68 

65 

.7 

BREHTON  3  SSE 

HflX 

93 

94 

89 

94 

99 

98 

97 

96 

96 

96 

93 

90 

93 

.  1 

niN 

72 

69 

66 

66 

66 

69 

71 

70 

S6 

SS 

58 

67 

68 

70 

66 

6B 

67 

66 

55 

60 

65 

65 

62 

67 

66 

70 

67 

70 

67 

66 

69 

65 

•  8 

CBtlOEN  3  NH 

nflx 

92 

92 

89 

88 

86 

92 

93 

90 

86 

65 

9 1 

93 

94 

94 

95 

96 

95 

90 

87 

66 

88 

90 

9 1 

93 

95 

66 

65 

87 

85 

90 

90 

.2 

NIN 

65 

70 

65 

65 

66 

68 

69 

67 

59 

59 

63 

63 

67 

68 

68 

69 

66 

66 

60 

S9 

59 

65 

63 

63 

65 

68 

57 

67 

65 

65 

66 

65 

.  0 

CHBTOM  4  N 

nflx 

93 

90 

86 

89 

96 

94 

93 

93 

86 

90 

94 

96 

95 

96 

97 

98 

96 

92 

90 

90 

92 

9 1 

95 

98 

97 

89 

66 

89 

90 

92 

.5 

niN 
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66 
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61 

69 

66 
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66 
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63 
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71 

66 

64 

62 

71 

69 

71 

66 

71 
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65 
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89 
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66 
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81 

63 
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90 

87 

.6 

HIN 

67 

71 

66 

64 

65 

69 

68 

68 

60 
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67 

68 

67 

69 

69 

70 

65 

65 

61 

63 

63 

66 

67 

69 

70 

70 

68 

66 

68 

69 

69 
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69 

94 
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90 
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65 

64 

64 

67 

69 

69 

59 

61 
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65 

68 

70 

67 

66 

66 

65 
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63 

66 

66 

66 

67 

69 
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69 
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69 

68 

66 
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MRX 

92 

9 1 

9 1 

86 

90 

93 

90 

89 

87 

92 

93 

94 

93 

93 

94 

94 

63 

84 

84 

65 

69 

93 

95 

92 

85 

90 

.  1 

niN 

65 

70 

68 

65 

67 

67 

68 

70 

60 

63 

67 

66 

66 

66 

67 

67 

69 

66 

60 

62 

63 

65 

66 

66 

70 

69 

62 

66 

65 

66 
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66 
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62 
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9 1 
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68 

71 

67 

67 

6B 

69 

72 
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62 

60 

61 

63 

69 

70 

69 

70 

69 

68 

61 

61 

63 

67 

67 

55 

65 

72 

69 

69 

68 

69 

70 

67 
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MBX 

92 

93 

90 

90 

84 

93 

93 

92 

88 
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95 
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89 

87 

86 

66 

69 

9 1 
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88 

67 
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93 

91 
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69 
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66 

67 
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94 
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69 
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66 
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93 
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91 

92 

94 

91 
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72 

69 

68 

67 

70 

73 

70 

62 

60 

62 

66 

69 

69 

68 

70 

67 

67 

61 

65 
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67 

66 

69 
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68 

67 

68 

66 
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69 

88 
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64 
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64 

70 

69 

72 

55 
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67 
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65 

64 

S2 

56 

56 

68 

61 

63 

66 

72 

69 

71 

67 

70 

65 
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90 

92 

95 
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92 

91 

90 

94 

96 

67 

89 

9 1 
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65 

66 
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90 

93 

91 

92 

9 1 
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91 

85 

85 

87 

66 

69 
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27 

1  7 

1 0 

1 9 

1 9 

25 

24 

46 

45 

50 

38 

16 

16 

23 

38 

26 

54 

26 

2 1 

21 

37 

1002 

tIRX 

94 

96 

86 

92 

9 1 

1 00 

98 

99 

9 1 

92 

97 

100 

97 

96 

94 

92 

93 

94 

93 

91 

93 

96 

94 

95 

95 

92 

93 

92 

93 

95 

92 

94  . 1 

KIN 

71 

73 

67 

68 

70 

70 

75 

7C 

64 

60 

66 

71 

69 

71 

72 

72 

72 

71 

69 

65 

65 

74 

70 

68 

66 

73 

72 

72 

73 

72 

70 

69  .6 

■      ■  ■ 

OULf  06 

FBIRHOPE  2  NE 

EVRP 

.20 

.15 

.23 

.25 

.  15 

.16 

.19 

.27 

.29 

.39 

.23 

.23 

.22 

.24 

.27 

.29 

.26 

.24 

.29 

.27 

.25 

.16 

.14 

.27 

.27 

.15 

.07 

.14 

•  04 

.19 

.22 

6.77 

HI  NO 

29 

2S 

20 

20 

6 

6 

IS 

24 

27 

28 

n 

15 

12 

21 

1  1 

16 

23 

18 

20 

20 

20 

14 

9 

29 

n 

1  1 

4 

3 

2 

9 

9 

500 

HRX 

94 

92 

96 

94 

90 

94 

100 

100 

95 

88 

94 

96 

98 

98 

99 

99 

100 

95 

92 

91 

93 

92 

69 

95 

95 

92 

78 

90 

79 

92 

96 

93.4 

niN 

75 

74 

72 

72 

69 

66 

77 

76 

67 

64 

65 

74 

76 

71 

76 

76 

72 

71 

66 

64 

67 

66 

74 

74 

74 

74 

73 

72 

72 

75 

74 

71  .6 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

w  w  \J  111  1 

ORAINRGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

a; 

UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

ABBEVILLE   1  NNW 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

15 

465 

70 

C 

JOHN  S  RICHBURG 

AOOISON 

0063 

03 

WINSTON 

2 

34 

13 

87 

1  1 

795 

C 

PROF.  PALMER  GOOSEY 

ALBERTA 

0140 

07 

WILCOX 

1 

32 

14 

87 

25 

175 

7A 

C 

SIDNEY  J.  HORDY.  SR. 

ALBERTVILLE  2  SE 

0148 

02 

MARSHALL 

12 

34 

14 

86 

10 

1  140 

5P 

5P 

H 

ALO.   COMMUNITY  NETWORK 

0160 

05 

TQI  t  QPnnciQ 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7A 

H 

HFKJRY    n  nFNHOM 

AL ICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

07 

88 

08 

1  40 

7A 

7  A 

H 

ROBERT  FERGUSON 

ANDALUSIA   1  NW 

0252 

07 

COVINGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

8A 

8A 

H 

JAMES  P.  GILLIS 

ANNISTON  EAA  AP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

61  1 

MID 

MID 

H 

FED.  OVIOTION  OGENCY 

ARLEY  3  S 

0338 

03 

WINSTON 

2 

34 

04 

87 

13 

500 

7A 

MRS.  OORO  R.  OOVIS 

ASHLAND  2  SSE 

0369 

05 

CLAY 

I  1 

33 

15 

85 

50 

1091 

6P 

6P 

C 

H 

LOWELL  SMITH 

ATHENS  2 

0395 

01 

L  IMESTONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9A 

9A 

H 

RADIO  STOnON  WJMW 

ATMORE 

0407 

07 

ESCAMBIA 

8 

31 

01 

87 

30 

294 

9A 

9A 

c 

H 

RODIO  STATION  WATM 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

0430 

05 

LEE 

1  1 

32 

36 

85 

30 

652 

8A 

8A 

80 

GH 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

AUTAUGAVILLE  3  N 

0440 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86 

41 

200 

6A 

JAMES  B  NEIGHBORS 

0505 

03 

TMCrni  nn«;Q 
1 UOLMLUUOn 

2 

33 

27 

87 

21 

280 

7A 

70 

rnRPS   OF  FNGINFFRS 

BAY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

OROVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE  1  E 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7A 

70 

INACTIVE  10/15/75 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

01 

L IMESTONE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

7A 

70 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

r 

VONDLEE  STOUGH 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

01 

540 

6P 

60 

INACTIVE  7/31/75 

BILLINGSLEY  I  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

60 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  WSO  AP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

c 

HJ 

NOTL  WEATHER  SERVICE 

BOflZ 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34 

13 

86 

10 

1070 

7A 

c 

ROBERT  L.  WHEELES 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

8A 

8A 

U 

n 

R.  E.  HENDERSON 

CjnCH  1  UN    J  Oot 

1084 

07 

C  cr-QMp  T  Q 

L  OLnnD 1 n 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

6A 

|-| 

MRS     n  ARA   T  PFAVY 

BRIDGEPORT 

1 099 

02 

JACKSON 

1 2 

34 

57 

85 

43 

6  1 5 

8A 

8A 

M 

JAMES  R  JOHNSON 

BROOKWOOD 

1  143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

606 

7A 

JOE  K  STYRON 

BRUNOIDGE 

1  178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7A 

GEORGE  L  HICKS 

CALERA  2  SH 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

47 

540 

5P 

5P 

1^ 

FOYE  G  FOUST 

CAMOEN  3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

19 

235 

5P 

5P 

H 

OUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL  2  NW 

1  324 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

39 

680 

6A 

60 

l-j 

OUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

32 

430 

70 

MRS  ONNA  MAE  GORRISON 

CENTRE  4  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

07 

85 

44 

620 

7A 

70 

H 

DON  R.  WOTSON 

CENTREVILLE  WSMO 

1525 

03 

BIBB 

3 

32 

54 

87 

15 

456 

7A 

70 

H 

WEA  SERV  MET  DBS 

LnH 1 Un    4  N 

1566 

07 

Wn  on  1  IN  Li  I  \JiH 

13 

31 

32 

88 

15 

285 

5P 

5P 

H 

01  AROMA   FHRFSTRY  fOMM 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

1 7 

86 

20 

4  1 8 

5P 

5P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

70 

TOLLIE  L.  HOSKEW 

CLANTON 

1594 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

7A 

70 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

8A 

8A 

H 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

CODEN 

1803 

08 

MOBILE 

9 

30 

23 

88 

13 

12 

5P 

5P 

H 

ROYAL  EOVES 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

1  1 

85 

56 

250 

70 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

c 

TVO-462 

COLLINSVILLE 

1849 

02 

OE  KALB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

R  0  HEORD 

CORDOVA 

1  940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

1  1 

334 

70 

MRS  CLORICE  E  GRESHAM 

COTTON  TON 

1974 

07 

D 1  1 C  Q  P  1  1 
KUoOtLL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

70 

HI  ir^H    S      K  1  T  F 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

26 

88 

23 

2 1 5 

70 

REUBEN  P.  HARRIS 

DAOEVILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

1  I 

32 

49 

85 

45 

630 

70 

WILLIOM  L.  BORTLETT 

DADEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RUFUS  P.  PLESS 

DAUPHIN   ISLAND  2 

2172 

08 

MOBILE 

9 

30 

15 

88 

05 

8 

8A 

80 

c 

H 

DOUPHIN   ISLOND  SEO  LOB 

DAYTON   I  N 

2  I  88 

06 

MARENGO 

13 

32 

22 

87 

39 

230 

7A 

70 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

1  1 

33 

26 

85 

42 

1030 

7A 

WILLIOM  H  EVONS 

QEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

100 

6R 

6A 

6A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

21 

300 

c 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7R 

70 

H 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

LUr  r  tt 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

70 

ARTHUR   r  RRIINSnN 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

70 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPRISE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

409 

5P 

5P 

c 

H 

MRS  CLYDE  F  JOCKSON 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8R 

80 

EUFOULO  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

27 

86 

56 

220 

7A 

70 

H 

SOM  P  ROBISON 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

OUBURN  UNIV  EXP  STO 

FPLKVILLE   1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7R 

70 

H 

JOHN  M  DUNRWOY 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7R 

70 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

4  1 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

OE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

70 

c 

CORL  PORKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7fi 

70 

H 

MERRILL  J  BEORD 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

60 

60 

H 

GODSDEN  STEOM  PLONT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

70 

70 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

80 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 

GENEVA  2 

3251 

07 

GENEVA 

5 

31 

03 

85 

53 

145 

70 

70 

ROBERT  C  REYNOLDS 
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STATION 


INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

a 
a 
z 

a 
cc 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

a. 
lij 

a. 

CJ 

CL. 

Q. 
> 

SPECIAL 

(SEE  NOTESI 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

7R 

3308 

07 

CHOCTAW 

I  3 

31 

53 

88 

20 

128 

6P 

6P 

H 

3430 

03 

WRLKER 

2 

33 

39 

87 

12 

300 

6A 

351  1 

06 

HRLE 

2 

32 

42 

87 

35 

220 

6P 

6P 

H 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

49 

86 

38 

445 

7A 

7R 

C  H 

3573 

02 

MRRSHRLL 

12 

34 

20 

86 

1 9 

578 

4P 

4P 

H 

3578 

02 

MRRSHRLL 

12 

34 

22 

86 

17 

505 

C 

3620 

03 

WINSTON 

2 

34 

15 

87 

37 

950 

5P 

5P 

C  H 

3645 

03 

MRR I  ON 

13 

34 

06 

87 

59 

435 

7A 

7A 

C  H 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

c 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

32 

I  I 

86 

36 

180 

7A 

7R 

H 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

7A 

7A 

GH 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

8A 

8fl 

H 

3816 

07 

CRENSHRW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

7R 

7fl 

H 

3842 

05 

CLEBURNE 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  175 

7R 

3899 

0  1 

FRRNKL  IN 

13 

34 

20 

87 

56 

840 

7R 

4054 

01 

MADISON 

12 

34 

39 

86 

46 

624 

MID 

MID 

MID 

C  HJ 

4193 

07 

CLARKE 

13 

31 

30 

87 

52 

220 

8H 

C 

4209 

04 

CALHOUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

7R 

C 

4226 

03 

WALKER 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

7R 

7R 

H 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

6A 

4431 

07 

COFFEE 

10 

31 

14 

86 

1  1 

270 

7fl 

4502 

05 

CHAMBERS 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

5P 

5P 

H 

4603 

03 

CHILTON 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

6A 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

7A 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

7A 

4798 

06 

SUMTER 

1  3 

32 

35 

88 

12 

160 

7A 

7A 

H 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31 

47 

85 

33 

480 

8A 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33 

30 

86 

51 

654 

7A 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

16 

173 

7A 

C 

5121 

06 

DRLLflS 

3 

32 

28 

87 

13 

200 

7A 

7A 

GH 

5140 

05 

ELMORE 

I  1 

32 

40 

85 

55 

340 

6P 

6P 

6P 

H 

5172 

06 

MONTGOMERY 

I  1 

32 

18 

86 

01 

180 

7A 

5354 

07 

CHOCTAW 

1  3 

31 

56 

88 

27 

350 

7A 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

C 

54  39 

06 

MACON 

1  I 

32 

27 

85 

54 

20  1 

8R 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

7A 

7R 

H 

5465 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

5478 

08 

MOBILE 

9 

30 

41 

88 

15 

21  1 

MID 

MID 

C  HJ 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

7A 

5550 

06 

MONTGOMERY 

I 

32 

18 

86 

24 

221 

MID 

MID 

:  HJ 

5625 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

17 

660 

c 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

6P 

6P 

H 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

535 

MID 

MID 

H 

5867 

01 

MAD  I  SON 

I  2 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

5875 

07 

DALE 

5 

3 1 

20 

85 

36 

2  1  0 

7A 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7A 

7A 

H 

6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

8A 

8R 

H 

6218 

07 

DALE 

5 

31 

31 

85 

41 

470 

5P 

5P 

H 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

C 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

46 

86 

40 

798 

7A 

6329 

04 

ST  CLAIR 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

7A 

7A 

H 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

5A 

6370 

07 

MONROE 

1 

31 

35 

87 

16 

195 

c 

6414 

03 

P I CKENS 

I  3 

33 

1  4 

88 

17 

165 

7A 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7A 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

6501 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  I 

85 

10 

380 

7A 

7R 

GH 

6508 

03 

AUTAUGA 

I 

32 

37 

86 

54 

230 

7A 

6640 

03 

AUTAUGA 

I 

32 

29 

86 

29 

295 

8A 

8A 

6805 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

6847 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

23 

87 

59 

271 

7A 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

7A 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

6988 

08 

BALDWIN 

S 

30 

34 

87 

44 

155 

6A 

6A 

H 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

I  4 

670 

7A 

7A 

H 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6A 

6A 

H 

7131 

01 

FRANKLIN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

7A 

7A 

H 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34 

10 

86 

49 

802 

7A 

MID 

H 

OBSERVER 


GEORGI ANNA 

GILBERTOWN 

GORGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GUNTERSVILLE 

GUNTERSVILLE  TVfl 

HALEYVILLE  3  NE 

HAMILTON  3  S 

HANCEVILLE 

HAYNEVILLE 

HEADLAND 

HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

HIGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  WSO  RP 
JACKSON 
JACKSONVILLE 
JASPER  4  N 

JORORN  DAM 

KINSTON 

LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON  2  SW 

LOUISVILLE 

MRGELLR 

MRRION  6  NE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DRM 

MATHEWS  2  N 

MELVIN 

MIDWAY 

MILSTEAO 

MINTER  3  NW 

MITCHELL  DRM 

MOBILE  WSO  AP 

MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WSO  AP 

MOULTON 

MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTR 

OPELIKR 

OZRRK  6  NNW 

PRINT  ROCK  2  N 

PRLMERDRLE  2  W 
PELL  CITY   1  NNE 
PERRYVILLE 
PETERMRN 
PICKENSVILLE 
PINE  RPPLE 
PINE  LEVEL 
PITTSVIEW 

PLRNTERSVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 

RED  BAY 
REFORM  2  E 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTSDALE 
ROCKFORO  2  NNW 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 


T .  E .  MASON 

ALTON  G.  LAND 

ALABAMA  POWER  CO. 

MRS  WILLIE  J.  ARRINGTON 

WILLIE  P  CRUTCHFIELD 

RADIO  STATION  WGSV 

TVfl-765 

JIM  WRLKER 

EDDIE  L.  PERRCE 

JAMES  E  MC  CRAVY 

DAISY  D  MITCHELL 
AUBURN  UNIVERSITY 
CITY   OF  HEFLIN 
CHARLES  R.  PORTER 
ARLON  L.  OTTS 
MARY  N.  AVERY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
ALLIED  PAPER  INC 
MARY  LOU  WILKERSON 
JAMES  A.  BRITAIN 

ALRBRMR  POWER  CO. 

FRED  W.  WOOD 

MISS  MRYMIE  LRNDRUM 

RLRBAMA  POWER  CO. 

MRS.   MARY  K.  LEE 

RUFUS  M.  SEWELL 

B.   B.   WILLIAMSON.  JR. 

JOHN  B.  RRD 

ALABAMA  POWER  CO. 

MRRION  FISH  HRTCHERY 

RUBURN  UNIVERSITY 
RLRBRMR  POWER  CO. 
NORR  M  FLOYD 
ERNEST  H.  LAND 
ALFRED  S.  ADAMS 
JAMES  A  MC  INNI5 
HENRY  J.  YATES 
ALABAMA  POWER  CO. 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MURICt  P  JETER  JR 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TVA-38I 

JOHN  N  KELLEY 

FED.   AVIATION  AGENCY 

H.   WAYNE   MC  FRRLEN 

GRRLRND  THOMPSON 

LONNIE  R.  NORRIS 

RRDIO  STRTION  WJHO 

CHARLES  H.  CARROLL 

TVR-69 

GEORGE  T.  POSEY 
NORMRN  R.  VRUGHN 
MRS  EVELYN  M.  FULLER 
MRS.   MINTA  EDDINS 
MRS  GRACE  ONEAL 
MRS.  EVA  R.  RAY 
MRS.   ENA  C.  PAUL 
FRANK  TURNER 
JAMES  E  FISCHER 
RADIO  STATION  WPXC 

WRMG  RADIO 
RAIFORD  C  MC  COOL 

INACTIVE  6/30/76 
ALABAMA  ELECTRIC  COOP 
JOHN  K  LR5SITTER 
CHRRLES  W.  MCEWEN 
JOHN  T.  BRILEY 
RRDIO  STATION  WWWR 
ST .  BERNARD  COLLEGE 


SEE  REFERENCE  NOT?S  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


nLnBRMP 

RUOUST 


1976 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  RNO 
TRBLES 


OBSERVER 


SRNO  MT  SUBSTfl  flU 
SflYRE 

SCOTTSBORO 

SELMR 

SUTTLE 

SYLflCflUGR  4  NE 
TRLLflOEGfl 
THOMflSVILLE 
THORSBY  EXP  STATION 
THURLOW  DRM 

TONEY 
TROY 

TUSCRLOOSR  FAR  flP 

TUSCRLOOSR  OLIVER  DPM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOHN 

VRLLEY  HERD 

VERNON  2  N 

WRDLEY 

WRLLflCE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WRRRIOR  6  W 

WARRIOR  LOCK  AND  DRM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHATLEY 

WINFIELD  2  SW 


7207 
7282 
7304 
7366 
7963 
7999 
8024 
8178 
8209 
8215 

8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 
8637 

8648 

8670 
8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


OE  KRLB 

JEFFERSON 

JfiCKSON 

DRLLflS 

PERRY 

TRLLRDEGA 

TALLADEGA 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 
PIKE 

TUSCRLOOSR 

TUSCRLOOSR 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KRLB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCRMBIR 

ETOWRH 

JEFFERSON 

GREENE 

LRUDERDRLE 

BIBB 

ELMORE 

CLRRKE 

FRYETTE 


34  17 

33  43 

34  41 

32  25 

32  32 

33  12 

33  27 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  26 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


85  58 

86  58 

86  03 

87  00 
87  1  1 
86  12 

86  06 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 

85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  1  1 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


1  198 
304 
615 
147 
145 
490 
565 
405 
680 
288 

750 
580 
170 
152 
460 
265 
1040 
265 
640 
205 

850 
630 
1  10 
457 
500 
190 
170 
468 


6P 
MID 
7A 
7A 

7R 
7A 


IP 


6R 
MID 
7A 
7R 
7A 
7R 
7R 
6R 
7R 

7R 
7R 
6A 
IP 
7A 
7R 
7R 
7A 


H 
H 

H 
H 

C  H 
CG 


7fl 


SRNO  MTN  SUBSTRTION 
MIRRM  W  PRIOMORE 
RRDIO  STATION  WCRI 
ROBERT  J.  CHANDLER 
J.  F.  SUTTLE.  JR. 
CITY  WATER  PLANT 
C.  D.  WERVER 
LEROY  GRTES 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO. 

TVA-506 

THOMAS  J.  DILLRRD 
FED.   RVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JERRY  COPE 

INACTIVE  5/31/76 
C  «  H  LUMBER  COMPANY 
EDWARD  HUNNICUTT 
ALABAMA  POWER  CO- 
MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

MRS. FLORENCE  PARKER 
GILBERT  C  YARBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KAY  MANN 

MRS  ELIZfi  J.  BERROEN 

INRCTIVE  4/25/76 
MRS  VRLMR  G  COLEMRN 
ROBERT  A.   MOORE.  JR. 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


^  „  of  thi<i  stitp  mav  be  obtained  bv  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 

288o"°or\o"arwei?herie^vjc?  ITfillTelt  "ou^'^Addluon^r prLtpita?!!  Lta  are^ontained  in  the  ■•HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


SIONALUNITS:     Unless  otherwise  f-^nuSfor^J^  rg^tiee*S^pa^?ii:"oi''::erar?:i?r«.per:turr^iSrr5^r  "^^^p^^^^c^a'l-oiJ^-^Lb^e 

XTons\T.'.H,  .TfZleTl"%tl  :rdegreeI.*'Relul?a:^  :J^d"tr^irvecroJ*:;r o?^Ld  dfrectioL  anS  speeds  divided  by  the  number  o,  observations. 


DIMENSIONAL  IHJITS 
moveraen 
dlrec 


OBSERVAT 


saving 
For  thes 
"Evapor 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  ^aporation  and  Wind  table 
EVAPORATION  ^^JJ^*^^"  ^°„\^i„<,g  ^„  ^^e  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation      Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 


in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

<5NOWFALL-    Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and'sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19*1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

nAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 


Auburn  Agronomy  Farm 
Headland 
Marion  Junction 
Pi  ttsview 

Thornsby  Exp.  Station 
Winfield  2  SW 


Chesterfield  sandy  loam  Bare 


0-2 


Dothan  sandy  loam 


Bare  Unknown 

Sumter  Clay  Bare  n'^L^n 

Izagara  fine  sandy  loam  Bare  o-2% 

Fine  Loamy  Bare  „  . 

Ora  fine  sandy  loam  Bare  ^  °* 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

f     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage,     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


Ill 
«l  II 

'  I  C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
I  Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 

J  I  by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

^1  G  "Soil  Temperature"  table 

*  H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
^  \                                  J  "Supplemental  Data"  table. 

*  SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:     1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


ormation  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
Ltion  History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
Local  Climatologi^cal  Data,  price  20  cents.     These  publicat^ions  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C     28801.       Attn:  Publications. 
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Climatological  Data 
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TEMPERRTURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST   TEMPERATURE:  WHflTLEY 

LOWEST  TEMPERATURE:  2  STRTIONS 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION:  FALKVILLE    1  E 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION:  TALLADEGA 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION:  FAYETTE 
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HHATLEY 

87  .5 

62 

.6 

75 

1 

95 

20 

50 

23 

0 

7 

0 

0 

0 

3 

90 

.21 

1  .55 

6 

.0 

0 

7 

2 

1 

D I  V  I S I  ON 

74 

1 

-  1  .9 

3 

96 

.53 

.0 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

85.0 

66 

.9 

76 

0 

-   1  .3 

90 

20. 

57 

1  1 

0 

4 

0 

0 

0 

2 

99 

-  3.18 

1  .33 

4 

•  0 

0 

9 

1 

1 

CODEN 

OAUPHIN  ISLAND  2 

85.1 

73 

.7 

79 

4 

89 

5. 

S2 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

59 

2.20 

24 

■  0 

0 

10 

3 

1 

FAIRHOPE  2  NE 

85.2 

66 

.8 

76 

0 

-   1  .4 

89 

10. 

57 

12. 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

48 

-   1  .07 

2.75 

8 

.0 

0 

10 

3 

2 

MOBILE  HSO  AP 

84  .3 

66 

.6 

75 

5 

-  2.0 

91 

2 

57 

1  1 

0 

3 

0 

0 

0 

3 

51 

-  3.08 

.69 

2 

.0 

0 

10 

3 

0 

ROBERTSDALE 

86.5 

66 

.0 

76 

3 

-  .S 

91 

20 

56 

12. 

0 

7 

0 

0 

0 

3 

22 

-  4.39 

1  .89 

8 

.0 

0 

8 

1 

1 

DIVISION 

76 

6 

-   1  .0 

4 

36 

-  2.55 

.0 

SEC  tCFERENCE  NOTES  FOLLOUINO  STATION  INOEI 
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1 


it  I 

>li 


DRILY  PRECIPITnilON 


STflT ION 


NORTHERN  VALLEY 


ATHENS  2 
BELLE  niNR  3  n 
FRLKVILLE  1  E 
FLORENCE 
HODGES 

HUNTSVILLE  WSQ  flP 
MOULTOM  2 

MUSCLE  SHOftLS  FflA  I 
NEW  rWHKET  2 
RED  BAY 


flLBERTVILLE  2  SE 
BIRniNGHAM  USD  AP 
eOAZ 

BRIDGEPORT 
COLL INSvILLE 

FORT  PAYNE 
GflROEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 
MAGEtLfl 

ONEQNTA 

PALfCRDALE  2  W 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SuaSTA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 
WARRIOR  6  U 


UPPER  PLAINS 

ftL  ICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BILLINGSLEY  i  SE 

BBOQi^UOOO 
CARBBN  HJLL 
CENTOEVILLE  WSr-lQ 
CL ANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
EL  ROD 
FAYETTE 
GORGAS 

HALEYVILLE  3  NE 

HAMIL  TON  3  S 
JASPER  ^  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE 


03 


LE  2  SSE 


PLANTERSV 
PRATTVILLI 
REFORM  2  E 
THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON  2  N 
ICST  8L0CTQN 
WINFIELD  2  SW 


EASTERN  VALLEY  I 

ANNISTON  FAA  AP 
CALERA  2  SU 
CENTRE  1  SU 
CHILOERSBURG  PTR  PLAI 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LEESBURG 
rfJNTEVALLD 
TALLADEGA 
MALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU  0' 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
ftUBUHN  AGRONOMY  FARM 
Cftr«>  HILL  2  NW 
DADEVILLE 

DELTA 
HEFL IN 
HIGHTO^R 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

WRTIN  DAM 
OPEL IKR 

ROCKFORD  2  MNW 
ROCH  MILLS 
THURLOU  DAM 

MADLEY 


PRAIRIE 
CUBA 

DAYTON  I  N 
DEMOPOL IS  LOCK  I 
GAINESVILLE 
GREENSBORO 


DHY  OF  MONTH 

12    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  3! 


.84  .03 
.23  .03 


2.32  2.00 
.70 

.es  .ad 


.22  2.01  .35 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 

4 


DRILY  PRECIPITATION 


STfiT  ION 


MftmviLLE 

L  IVIhGSTOtt  3  SU 

NAB  ION  6  NC 

MnBION  JUNCTION  ?  Ht 

m-rutiA  3  H 

niL&TCAO 
MINTtB  3  HU 
mNTGOrCBV  USO  AP 
PCBBYVILLE 
PINE  LEVEL 

SEl-W 
SUTTve 

UNION  SPBINGS  4  S 
MABRIOS  LOCi(  AND  DAM 


CO«TAL  PLAIN  0 

AfifiEviiLC  I  nhu 
W.5ERTA 

ANDALUSIA  1  NW 
ATTWIC 

KATfiice  1  e 

BBflNTLEY 
SRCWTON  3  SSE 
eOUNDIOGC 
CArOEN  3  NU 
CHATOn  4  N 

CLAISMNt 
CLAYTON 

COFFEE  SPBINGS  3  NW 

COTTONTON 

ELBA 

CNTtBPBISC 

CUFAUIA  UIIOLIFE  REF 

CVCBGRCEN 

FBISCO  CITY 

GENEVA  2 

GE DBG  I ANNA 
GUaCBTOt* 
GOEENVtLLE 
ME AOL  AND 
HIOMLANO  MOf« 

JAC^SBH 
KINS TON 
LOUISVILLE 
«LVIM 
NE  UTON 

0£ABft  6  NNU 
PINE  APPLE 
PITTSVIEH 
TWOW*SVILLE 

TPOY 


GULF 

BAY  MINETTE 
COOEN 

OAUPMIN  ISLAND  3 
FAIBMQPE   2  NC 
rVBILt   USD  AP 

BOBCRT^OALC 


DAY  OF  MONTH 


1    2    3     4    5    6     7    8    9    10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


B.4fl 

3.^1 


.10    .SO  .as 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERflTURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

0 
a 

OL 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(X 

■        •  • 

NORTHERN  VBLLET  01 

ATHENS  2 

MAX 
niN 

64 

62 

72 
64 

60 
60 

84 

65 

84 

65 

85 
59 

84 

62 

82 
67 

85 
64 

85 
54 

74 

39 

76 
43 

81 
49 

81 
50 

82 
52 

82 
52 

83 
53 

84 

59 

82 
61 

80 
60 

74 
42 

76 
4  1 

81 
50 

83 

55 

85 
7 1 

76 
62 

74 

61 

68 
S3 

80.3 
56-3 

BELLE  fllNH  2  N 

HAX 

niN 

62 
6 1 

71 
63 

79 
63 

83 
63 

84 

67 

65 
6 1 

84 

6 1 

82 
66 

64 

65 

86 
56 

76 

76 
45 

80 
49 

61 
54 

83 
54 

83 
53 

83 
54 

83 
56 

85 
59 

83 
62 

80 
63 

75 
46 

76 
43 

80 
43 

84 

51 

85 
57 

83 
68 

75 
63 

73 
62 

67 
54 

80.4 

57.0 

FBLKVILLE   1  E 

HAX 

niN 

79 
56 

70 
62 

77 
63 

81 
64 

80 
64 

83 
59 

81 
59 

79 
66 

80 
63 

82 

72 
39 

74 
43 

78 
45 

78 
SO 

80 
49 

80 
49 

80 
49 

ec 

56 

82 

59 

84 

59 

78 
62 

72 
42 

72 
40 

80 
4 1 

84 

51 

84 

58 

82 
69 

77 
65 

70 
64 

65 
55 

78.1 
55  .3 

FLORENCE 

NRX 

niN 

78 
66 

80 
68 

84 
64 

85 
68 

88 
66 

as 

60 

82 
6S 

87 
69 

85 

70 

78 
56 

79 
46 

84 
48 

85 
56 

85 
58 

86 
56 

87 
56 

86 
62 

86 
62 

83 
66 

81 
66 

79 
61 

81 
47 

85 
49 

87 
S3 

86 
58 

87 
69 

81 
68 

70 
60 

69 
60 

73 
54 

82.4 

60  .3 

HUNTSVILLE  HSO  HP 

HAX 

niN 

73 
65 

60 
66 

83 
64 

82 
69 

84 

66 

84 

63 

81 
68 

83 
68 

83 
66 

75 
S3 

75 
44 

80 
49 

80 
54 

81 
54 

81 
53 

82 
54 

81 
57 

83 
58 

82 
64 

80 
62 

75 
52 

75 
46 

79 
45 

82 
51 

83 
58 

80 
65 

75 
64 

73 
62 

68 
59 

70 
51 

79.1 
SB  .5 

HOULTON  2 

MAX 
MIN 

76 
66 

60 
67 

86 
67 

83 
68 

86 
67 

85 
6 1 

81 
67 

85 
69 

85 
68 

76 
58 

77 
43 

82 
46 

82 
54 

85 
56 

es 

57 

as 

56 

85 
61 

87 
63 

as 

64 

80 
63 

77 
60 

77 
56 

82 
46 

as 

51 

87 
56 

85 

70 

81 
68 

70 
63 

69 
62 

71 
62 

81  .J 
60.  b 

nUSCLE  SHOBLS  FBfl  flP 

MAX 
MIN 

75 
67 

79 

82 

81 

86 
68 

82 

79 
65 

82 
68 

83 
65 

74 

5 1 

74 

80 

81 

55 

81 

SS 

83 
56 

83 

57 

82 
6 1 

82 
62 

83 
63 

79 
63 

73 
50 

77 
47 

84 
46 

86 

53 

88 
58 

90 
70 

78 
69 

72 
65 

71 
61 

72 
S6 

80.1 
59  .5 

NEH  flARKET  2 

MIN 

RED  BRT 

MAX 
MIN 

82 
67 

SO 
66 

62 
64 

79 
67 

87 
69 

86 
67 

83 
66 

84 

69 

85 
68 

78 
57 

79 
45 

84 
46 

86 
59 

85 
57 

86 
57 

as 

58 

86 
60 

82 
61 

as 

66 

82 
64 

78 
48 

80 
47 

84 

58 

87 

sa 

as 
sa 

82 
66 

72 
62 

69 
58 

74 
54 

82.0 
60.1 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

78 
60 

75 
65 

78 
64 

81 
65 

80 

65 

64 

59 

83 
59 

79 
67 

82 

65 

83 

57 

72 
40 

75 
40 

81 
44 

82 
49 

82 

5 1 

82 
53 

82 
55 

81 
59 

81 
54 

84 

58 

79 
63 

73 
43 

76 
43 

80 
43 

82 
48 

84 
54 

as 

69 

76 
62 

68 

61 

66 
56 

79.1 
55.7 

HfiTERLOO 
. 

MAX 
MIN 

HPPBLBCHIflN 
nOUNTBINS  02 

BLBERTVILLE  2  SE 

MAX 

niN 

BIRnlNGHBn  HSO  BP 

MAX 
MIN 

79 

62 
66 

83 
70 

80 

79 
69 

85 

77 

84 

■7  J 

85 
69 

76 
52 

78 

82 
53 

83 

56 

82 

57 

83 
55 

83 
54 

86 
6 1 

87 
63 

87 
67 

87 
66 

79 
52 

78 
48 

83 
46 

87 
60 

68 
66 

83 

72 

85 
68 

81 

67 

78 
64 

72 
54 

82.1 
61  .6 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

OUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

ONEONTB 

MAX 
MIN 

62 

74 

60 

85 

80 
68 

80 

85 
63 

79 
69 

84 

60 

75 

75 

79 

82 
48 

82 
5 1 

60 
52 

82 
55 

84 

58 

85 
62 

86 
65 

86 
66 

84 

63 

77 

77 
42 

63 

64 

55 

88 
6 1 

84 

69 

83 
6 1 

78 
64 

73 
58 

81  .2 
SB  .2 

SBINT  BERNBRO 

MIN 

SBNO  MI  SUBSTB  RU 

MAX 

81 
61 

68 
58 

77 
58 

80 
59 

77 
61 

76 
56 

81 
61 

76 
68 

83 
61 

82 
52 

73 
38 

75 
41 

78 
47 

80 
47 

81 
50 

78 
47 

79 

so 

78 
49 

82 
56 

81 
57 

78 
S8 

72 
41 

73 
40 

77 
SO 

80 
49 

82 
62 

80 
62 

78 
56 

75 
59 

70 
52 

77.7 
53.5 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

83 
59 

68 

62 

79 
60 

85 
63 

83 

57 

81 
61 

86 
61 

80 
67 

87 
64 

87 
58 

77 
41 

79 
42 

83 
45 

82 
48 

85 
50 

83 
50 

85 

so 

86 

S2 

84 

59 

82 
58 

83 
63 

76 
42 

78 
40 

82 
42 

86 

50 

86 
SI 

85 
<i6 

80 
64 

79 
63 

70 
57 

Bl  .7 
54.8 

VALLEY  HEAD 
. 

MAX 
MIN 

81 
6 1 

68 
62 

76 
59 

80 
59 

78 
60 

82 
63 

76 

64 

6 1 

86 
56 

81 
54 

74 

39 

72 

80 

81 
5 1 

79 
50 

79 
49 

81 
49 

80 
47 

83 
48 

82 
59 

78 
64 

72 

74 

36 

69 

82 
S 1 

83 

83 
65 

76 
63 

78 
63 

70 
58 

78  .3 
53.8 

UPPER  PLAINS  03 

BLICEVILLE 

MAX 

niN 

81 

63 

65 

89 

85 

65 

85 

88 

82 

88 

80 

60 

84 

85 

as 

83 

85 

89 

87 

89 

90 

82 

82 

85 

89 

86 

85 

84 

80 

73 
59 

84.5 

60.7 

BBNKHEAO  LOCK  AND  DAn 

MAX 

niN 

85 

83 

86 

89 

86 

85 

87 

84 

73 

88 

89 

79 

61 

86 

86 

86 

84 

86 

88 

89 

87 

86 

80 

80 

87 

88 

88 

84 

83 

82 

74 

60 

84  .9 

63.5 

CENTREVILLE  HSHO 

MAX 

niN 

81 

86 

84 

84 

82 

82 

83 

77 

85 

88 

77 

79 

82 

83 

82 

84 

85 

87 

88 

87 

86 

80 

79 

83 

85 

85 

87 

87 

77 

76 
57 

83.0 
62.0 

CLANTON 

MAX 
MIN 

81 

84 

85 

85 

83 

86 

86 

78 

85 

89 

78 

81 

82 

84 

82 

85 

86 

87 

87 

87 

86 

82 

eo 

85 

86 

86 

87 

as 

84 

81 
57 

84.1 
59.4 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

79 

71 

75 

61 

78 

80 

80 

78 

81 

79 

73 

74 

80 

61 

81 

81 

80 

81 

82 

83 

79 

72 

75 

80 

82 

83 

79 

75 

67 

66 
55 

77.9 
58.6 

FATETTE 

MAX 
MiN 

66 

79 

83 

65 

82 

65 

66 

79 

83 

87 

78 

80 

65 

66 

85 

87 

86 

90 

88 

89 

87 

75 

86 

89 

89 

87 

87 

72 

74 

69 

84.0 
60.4 

HALETVILLE  3  NE 

MAX 

niN 

79 

79 
64 

84 

80 
65 

82 
63 

83 
59 

ai 

65 

82 
66 

82 
66 

79 
56 

75 

80 
49 

79 

81 

81 
54 

82 

83 
54 

83 

as 

62 

81 
63 

76 
6 1 

75 
48 

79 
48 

81 
55 

84 

59 

83 
65 

80 
66 

71 
60 

69 
59 

71 
S3 

79.7 
58.4 

HBHILTON  3  S 

MAX 
MIN 

87 

75 

78 

86 

85 

82 

86 

80 

86 

86 

76 

78 

83 

84 

85 

84 

84 

87 

86 

as 

84 

76 

79 

83 

85 

87 

86 

79 

70 

72 
56 

82.1 
55.7 

JASPER  4  N 

MAX 
MIN 

83 

77 

80 

84 

61 

82 

84 

62 

84 

84 

75 

76 

62 

83 

84 

83 

83 

86 

80 

as 

84 

76 

76 

81 

as 

86 

81 

79 

72 

70 
56 

80  9 
58.8 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

THORSBT  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

84 

66 

85 
64 

84 

66 

82 
69 

83 
68 

85 
66 

77 
68 

85 
69 

08 
67 

84 

63 

79 
49 

82 
SS 

83 
56 

80 
69 

84 

56 

84 

57 

86 
63 

84 

63 

86 
63 

87 
63 

81 
67 

79 
S3 

83 
50 

85 
62 

83 
65 

87 
69 

84 

70 

82 
68 

82 
67 

75 
56 

83.1 

TUSCALOOSA  Ffift  AP 

MAX 
MIN 

84 

68 

84 

67 

86 
70 

82 
69 

81 
69 

85 
65 

80 
69 

84 

70 

86 
69 

78 
54 

79 
48 

83 
5] 

82 
60 

84 

57 

84 

56 

85 
55 

87 
60 

87 
64 

88 
66 

88 

65 

80 
55 

79 
46 

84 
47 

68 
58 

86 
62 

80 
72 

83 
69 

81 
66 

74 

61 

75 
55 

82.9 
61  .6 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAH 

MAX 
MIN 

84 

63 

84 

63 

85 
63 

84 

63 

84 
64 

83 
63 

86 

65 

81 
66 

85 
66 

88 

60 

78 
47 

79 
45 

86 

SS 

85 
55 

83 
54 

84 

53 

84 

52 

87 
57 

87 
60 

87 
63 

87 
64 

80 
46 

80 
46 

86 
52 

89 
61 

87 
64 

83 
69 

84 

62 

82 
60 

73 
53 

83.9 
58.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


dlrbrhr 

SEPIEHeER  1976 


DRY  OF  MONTH 

UJ 

o 

STflT I  ON 

a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

VERNON  2  H 

NBX 

76 

81 

87 

83 

84 

86 

76 

83 

85 

76 

78 

82 

32 

84 

85 

85 

88 

87 

88 

85 

78 

78 

81 

84 

87 

87 

87 

76 

72 

73 

82-1 

NIN 

66 

66 

62 

65 

63 

63 

69 

65 

58 

44 

50 

54 

S3 

S4 

54 

61 

61 

62 

62 

43 

44 

51 

52 

60 

68 

66 

62 

56 

SB  .3 

UINFIECO  2  SU 

NBX 

83 

75 

80 

85 

82 

84 

85 

79 

83 

85 

76 

77 

82 

82 

82 

84 

84 

87 

86 

85 

84 

77 

79 

82 

85 

68 

8S 

82 

71 

73 

81  .7 

■  KB 

niN 

63 

67 

67 

68 

67 

62 

63 

68 

66 

59 

44 

45 

54 

54 

53 

54 

54 

58 

61 

62 

63 

45 

43 

S3 

52 

61 

69 

65 

62 

55 

S8.6 

ERSTERN  VBLLET  04 

RNNISTON  FAR  flP 

NBX 

83 

85 

84 

81 

83 

63 

78 

85 

90 

77 

83 

82 

83 

79 

82 

85 

8S 

87 

89 

88 

78 

78 

86 

87 

89 

84 

87 

85 

84 

69 

83.3 

1IN 

66 

66 

67 

68 

68 

69 

67 

55 

52 

54 

55 

55 

52 

60 

60 

64 

64 

55 

" 

45 

59 
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DAILY  TEMPERniURES 


nLnennn 

SEPTEMBER  1976 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


S  6 


10 


11  12 


13 


14  15 


16    17  18 


19   20  21 


22  23 


24 


26  27 


28  29 


30  31 


BEBTRICE  I  E 
BRBNTLEY 
BREHTON  3  SSE 
CRMOEN  3  NH 
CHBTOn  4  N 
CLAYTON 
ENTERPRISE 

EUfBULB  WILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FRISCO  CITY 

GENEVA  2 

GILBERTOMN 

GREENVILLE 

HEBOLBNO 

HIGHLBNO  HOME 

OZRRK  6  NNH 

PITTSVIEH 

TMOMBSVILLE 

TROY 

NHBTLEY 

■  ■  • 

GULF  0 
BAY  NINETTE 
CODEN 

DAUPHIN  ISLAND  2 
FfllRMOPE  2  NE 
MOBILE  HSO  BP 
ROBERTSOBLE 


84  83 

70  70 


87  90 
68  66 


86  90 
67  67 


86  66 
67  64 


90  92 
69  67 


81  6S 
65  67 


88  90 
67  68 


85  87 
65  68 


85  88 
70  67 


86  89 
68  6S 


88  87 
66  67 


89  69 
71 


87  88 
68  60 


87  88 
68  68 


85  88 
67  66 


86  90 
66  69 


80  86 
63  64 


90  89 
69  65 


85  86 
67  67 


90  91 
74  68 


85  90 
69  70 


85  84 

70  70 


86  85 
67  67 


81  BS 
66  67 


78  84 

66  65 


85  86 
63  62 


82  80 
66  67 


82  85 
69  69 


86  84 

66  67 


88  82 
68  67 


85  85 
67  65 


88  82 

67  67 


83  88 
67  63 


90  89 
67  66 


61  64 

67  65 


79  81 
66  67 


62  87 
66  64 


77  82 
71  69 


87  85 
69  69 


81  83 
69  69 


85  80 
65  67 


82  82 
69  67 


83  78 
67  66 


81  87 
69  69 


83  82 
66  70 


86  64 

66  70 


86  62 
65  67 


65  81 
69  69 


82  82 
69  76 


63  81 
57  61 


B2  86 
47  54 


85  86 
46  56 


77  82 
49  49 


83  86 
66  59 


90  87 
52  54 


85  84 
54  62 


82  63 
52  53 


80  83 
49  51 


82  83 
52  59 


82  86 
44  51 


65    65  69 


64     SS  52 


88  87 

65  65 


82  78  83 
69    68  68 


89  89 
78  76 


90  81 
67  67 


87  80 
68  68 


79  86 
89  69 


84  83 

68  69 


87  82 
65  68 


84  86 

67  68 


89  85 
74  70 


61  82 
69  69 


82  83 
52  52 


89  81  81 
67     46  49 


82  85 
48  48 


83  81  81 
68    53  61 


83  83 
55  59 


80  84 

60  60 


88  79 
57  51 


83  86 
56  53 


85  83 
56  55 


85  87 
57  56 


76  84 
54  57 


62  81 
61  57 


66  63 
59  SS 


85  77 
62  55 


85  86 
57  54 


82  82 
65  58 


84  73 

65  56 


75 
61 


83  72 
53  53 


88  66 
59  57 


84     78  82 

62     60  56 


67  82 
71  68 


83    84  85 

75    75  78 


83  62  82 
71     70  70 


86  86 
72  70 


88  80  82 
77     69  70 


89    81  84 

70    57  57 


B3  86 
57  62 


87  64 

65  63 


86  88  85 
65    62  59 


88  86  86 
67    63  60 


86  88  88 
64     63  60 


63  84  85 
61     62  64 


66  87  89 
S3    56  56 


88  90  90 
54     57  61 


85  85  88 
55    55  59 


87  90  90 
S4     62  61 


78  82  86 
66    SB  64 


85  88  90 
59    60  65 


87  86  86 
57    58  61 


85  65  90 
56    56  59 


85  66  88 
56     58  58 


86  89  89 
55     59  60 


82  61  83 
60    61  65 


63  62  89 
59    62  66 


85  86  87 
55    62  63 


85  88  89 
59    65  66 


85  85  88 
54     54  55 


87  87  91 
57    57  60 


84     85  87 

59    61  65 


86  86  89 
58    59  61 


84  85 

70  69 


90  91 
57  69 


89  87 
61  62 


90  90 
59  57 


90  90 
62  64 


81  83  85 

57  60  61 

85  84  90 

49  48  52 


83  89 
53  52 


80  78 
54  S6 


84  68 

56  62 


80  80 
49  49 


86  84 

66  69 


90  90 
67  68 


83  81 
67  64 


89  88 

60  60 


90  90  90 
61     84  65 


87  80 
67  67 


91     95  94 

60    62  63 


BS  82 
52  S3 


85  63 
55  S3 


63  88 
49  47 


81  83 
53  55 


83  80 
S3  55 


BO  82 
SS  53 


81  88 
54  57 


78  82 
48  46 


51     51  52 


80  85 
54  50 


67  90 
67  67 


66  66 

72  73 


90  90 
66  66 


86  86  86 
63    64  66 


88  89 
63  67 


89  90 
58  60 


86  68 

57  50 


85  86 
SB  60 


85  84 

69  69 


86  83 
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2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

409 

5P 

5P 

c 

H 

MRS  CLYDE  F  JACKSON 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BRRBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8A 

8A 

EUFAULA  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

27 

86 

56 

220 

7A 

7A 

H 

SRM  P  ROBISON 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

RUBURN  UNIV  EXP  STA 

FRLKVILLE   1  E 

2840 

0' 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7A 

7A 

H 

JOHN  M  OUNAWRY 

FRYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7R 

7A 

H 

GORMRN  J.  BLRCK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

4  1 

578 

SP 

SP 

H 

HENRY  G.  RICHARDS 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

7A 

c 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

4  10 

7R 

7A 

H 

MERRILL  J  BERRO 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6R 

6A 

H 

GROSDEN  STERM  PLRNT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

1  3 

32 

49 

68 

09 

130 

7R 

7A 

H 

MRCK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMHN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8A 

MRS  GLROYS  MCKENZIE 

GENEVA  2 

3251 

07 

GENEVA 

5 

31 

03 

85 

S3 

145 

7fl 

7A 

ROBERT  C  REYNOLDS 
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PLfiBOMR 
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STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

a 
cr 
z 

cr 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

GEORGIRNNfl 

327 1 

07 

DuTLER 

6 

31 

38 

86 

44 

285 

CI LBERTOWN 

3308 

07 

L  nUL 1 HW 

1  3 

31 

53 

88 

20 

1  28 

GORGflS 

3430 

03 

IJ  fl  1  U  C  D 

2 

33 

39 

87 

12 

300 

GREENSBORO 

381  1 

06 

HflLE 

2 

32 

42 

87 

35 

220 

GREENVILLE  , 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31 

49 

86 

38 

445 

GUNTERSV I LLE 

3573 

02 

MflRSHRLL 

12 

34 

20 

86 

1  9 

578 

GUNTERSVILLE  TVR 

3578 

02 

MflRSHflLL 

12 

34 

22 

86 

17 

605 

HflLEYVILLE  3  NE 

3620 

03 

W  I  No  1  UN 

2 

34 

15 

87 

37 

950 

HRMILTON  3  S 

3645 

03 

nHK I  UN 

1  3 

34 

06 

87 

59 

435 

HRNCEV I LLE 

3655 

02 

Pill    1    M  Q  U 

LULLnHN 

2 

34 

03 

86 

46 

530 

HRYNEV  ILLE 

3748 

06 

1  n  u  iki  n  c  c 
LUHNUt 0 

1 

32 

1  1 

86 

36 

180 

HERDLRND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31 

21 

85 

20 

370 

HEFL  IN 

3775 

05 

P  I    C  O  1  ID  kl  C 

LLtoUKNc 

1  1 

33 

39 

85 

36 

850 

HIGHLRND  HOME 

3816 

07 

P  D  C  kl  C  t-in  1  1 

LRtNoHHW 

6 

31 

57 

86 

19 

594 

H I GHTOWER 

3842 

05 

LLtBUKNt 

1  1 

33 

32 

85 

24 

1  175 

HODGES 

3899 

01 

FRRNKL IN 

13 

34 

20 

87 

56 

840 

HUNTSVILLE  WSO  RP 

4064 

01 

MROISON 

12 

34 

39 

86 

46 

624 

JACKSON 

4193 

07 

PI  nou  c 

1  3 

31 

30 

87 

52 

220 

JACKSONVILLE 

4209 

04 

p  n  I  LJ  n  1 1  kl 

LHLnUUN 

7 

33 

49 

85 

47 

690 

JASPER  4  N 

4226 

03 

IJ  Q 1  U  C  O 

WHLn t K 

2 

33 

54 

87 

16 

525 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

ELMORE 

7 

32 

37 

86 

15 

290 

KINSTON 

4431 

07 

COFFEE 

1 0 

31 

14 

86 

1  1 

270 

LAFAYETTE 

4502 

05 

LnHnDC Kb 

4 

32 

54 

85 

24 

830 

LAY  DRM 

4603 

03 

LH 1 L I  UN 

7 

32 

58 

86 

31 

420 

LEEDS 

4619 

02 

Jtr  r  tRbON 

3 

33 

33 

86 

33 

636 

LEESBURG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1  1 

85 

46 

589 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

12 

160 

LOUISVILLE 

4884 

07 

dHKdUUK 

5 

31 

47 

85 

33 

480 

MRGELLR 

4996 

02 

Jt r  r  t KbUN 

3 

33 

30 

86 

51 

654 

MRRION  6  NE 

5112 

06 

PERRY 

3 

32 

42 

87 

1  5 

1  73 

MRRION  JUNCTION  2 

NE 

5121 

06 

drllhs 

3 

32 

28 

87 

1  3 

200 

MRRTIN  DRM 

5140 

05 

ELMORE 

1  1 

32 

40 

85 

55 

340 

MRTHEWS  2  N 

5172 

06 

nUN 1 UUnt K T 

1  1 

32 

18 

86 

01 

180 

MELVIN 

5354 

07 

p  u  n  p  T  n  1 1 
LHUL 1 HW 

1  3 

31 

56 

88 

27 

350 

MIOWRY 

5397 

06 

o  1 1 1  1      p  w 

dULLULK 

4 

32 

04 

85 

31 

490 

MILSTERD 

5439 

06 

MRCON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

MINTER  3  NH 

5449 

06 

DRLLRS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

MITCHELL  DRM 

5465 

03 

Ln 1 L  i  UN 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

MOBILE  WSO  AP 

5478 

08 

MOB  I LE 

9 

30 

4  1 

88 

15 

21  1 

MONTEVRLLO 

5537 

04 

SHELBY  ■ 

3 

33 

06 

86 

52 

462 

MONTGOMERY  WSO  RP 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86 

24 

221 

MOULTON 

5625 

01 

1    D  1  1  D  C  kl  P  C 

LHWKh  NL t 

1  2 

34 

29 

87 

17 

660 

MOULTON  2 

5635 

01 

I  n  1 1 D  c  ki  p  c 
LnWKt  NL t 

1  2 

34 

29 

87 

18 

645 

MUSCLE  SHORLS  ERA 

RP 

5749 

01 

p  m   □  C  D  T 

L  ULbt  K 1 

1  2 

34 

45 

87 

37 

536 

NEW  MARKET  2 

5867 

01 

M  n  n  T  c  n  ki 
nHU  i  bUN 

1  2 

34 

55 

86 

27 

725 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

37 

260 

ONEONTR 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

OPELIKR  ■ 

6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

OZRRK  6  NNW 

6218 

07 

DALE 

5 

31 

31 

85 

4  1 

470 

PRINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

1  n  p  w  c  ki 

JHLKbUN 

1  2 

34 

42 

86 

20 

635 

PRLMERDRLE  2  W 

6246 

02 

ICCCCDCnkl 

Jt  r  r  t  KbUN 

2 

33 

46 

86 

40 

798 

PELL  CITY   1  NNE 

6329 

04 

C  T      PI    P  T  D 

b 1    LLH  t  K 

7 

33 

36 

86 

16 

955 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

PETERMAN 

6370 

07 

M    ki  o  c 

MUNKUt 

1 

31 

35 

87 

15 

195 

PICKENSVILLE 

64  14 

03 

D  T  P  1^  C  kl  C 

r  1  LKtNS 

1  3 

33 

14 

88 

17 

165 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

PITTSVIEW 

6501 

07 

D  1  1  C  P  C  1  J 

KUbbtLL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

PLRNTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

RUT AUGR 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

PRRTTVILLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

29 

86 

29 

295 

RED  BRY 

6805 

01 

C  D  P  kl  1/  1     I  kl 

r  KHNnL 1 N 

1 2 

34 

26 

88 

08 

680 

REFORM  2  E 

6847 

03 

D  I  P  ^  C  kl  C 

r  1  Lr t Nb 

1  3 

33 

23 

87 

59 

271 

RIVER  FRLLS 

6937 

07 

prti/  I  ktPTrtki 

LUV 1 NU 1  UN 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

pr*\/  I  kiPTrtki 

LUV 1 Nu 1  UN 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

ROBERTSDALE 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

34 

87 

44 

155 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

COOSfl 

7 

32 

54 

86 

14 

670 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

n HNUUL  r n 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKL IN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

SRINT  BERNRRD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34 

10 

86 

49 

802 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


a  ^ 

a. 

- 

Q. 

—  o 

f 

UJ 

ui  ^ 

CL  Uj 

0. 

tn  M 

7R 

6P 

6P 

H 

6R 

6P 

6P 

H 

7R 

7R 

C  H 

4P 

4P 

H 

C 

5P 

5P 

C  H 

7R 

7R 

C  H 

C 

7R 

7fi 

H 

7R 

7R 

CH 

8R 

8H 

H 

7R 

7R 

H 

7fi 

7R 

MID 

MID 

M  I  D 

C  HJ 

8R 

c 

7fl 

c 

7R 

7R 

H 

6R 

7R 

5P 

5P 

H 

6R 

7R 

7fl 

7R 

7R 

H 

8R 

7R 

7fl 

C 

7R 

7R 

GH 

6P 

6P 

6P 

H 

7fl 

7fi 

c 

8R 

7R 

7R 

H 

6fl 

MID 

MID 

C  HJ 

7R 

MID 

MID 

C  HJ 

C 

6P 

6P 

H 

MID 

MID 

H 

5P 

5P 

H 

7R 

7R 

7R 

H 

BR 

BR 

H 

5P 

5P 

H 

C 

7R 

7R 

7R 

H 

5R 

C 

7R 

7R 

7R 

7R 

7R 

GH 

7R 

BR 

BR 

5P 

5P 

H 

7fl 

7R 

C 

6R 

6R 

H 

7fl 

7R 

H 

6R 

6R 

H 

7R 

7fi 

H 

7R 

MID 

H 

OBSERVER 


T .   E  .  MflSON 

RLTON  G.  LAND 

RLRBRMR  POWER  CO. 

MRS  WILLIE  J.  RRRINGTON 

WILLIE  P  CRUTCHFIELO 

RROlO  STRTION  WGSV 

TVR-765 

JIM  WRLKER 

EDDIE  L.  PERRCE 

JAMES  E  MC  CRRVY 

DRISY  D  MITCHELL 
RUBURN  UNIVERSITY 
CITY  OF  HEFLIN 
CHARLES  R.  PORTER 
RRLON  L .  OTTS 
MRRY  N.  RVERY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
ALLIED  PAPER  INC 
MRRY  LOU  WILKERSON 
JRMES  R.  BRITAIN 

RLRBRMR  POWER  CD. 

FRED  W.  WOOD 

MISS  MRYMIE  LRNDRUM 

RLRBRMR  POWER  CO. 

MRS.   MRRY  K.  LEE 

RUFUS  M.  SEWELL 

B.  B.  WILLIRMSON.  JR. 

JOHN  B.  RRO 

RLRBRMR  POWER  CO. 

MRRION  FISH  HATCHERY 

RUBURN  UNIVERSITY 
RLRBRMR  POWER  CO. 
NORR  M  FLOYD 
ERNEST  H.  LAND 
RLFRED  S.  RDRMS 
JRMES  R  MC  INNIS 
HENRY  J.  YRTES 
RLRBRMR  POWER  CO. 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
MURICC  P  JETER  JR 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

TVR-381 

JOHN  N  KELLEY 

FED.  RVIRTION  AGENCY 

H.   WRYNE  MC  FRRLEN 

CHRRLES  R  BRflCKINS 

LONNIE  R.  NORRIS 

RRDID  STRTION  WJHO 

CHRRLES  H.  CARROLL 

TVR-69 

GEORGE  T.  POSEY 

CLOSED  8/1 1/76 
MRS  EVELYN  M.  FULLER 
MRS.  MINTfl  EDDINS 
MRS  GRRCE  ONERL 
MRS.  EVR  R.  RRY 
MRS.  ENR  C.  PRUL 
FRRNK  TURNER 
JRMES  E  FISCHER 
RRDIO  STRTION  WPXC 

WRMG  RflOIO 
RRIFORD  C .  MC  COOL 

INRCTIVE  6/30/76 
RLRBRMR  ELECTRIC  COOP 
JOHN  K  LRSSITTER 
CHRRLES  W.  MCEWEN 
JOHN  T.  BRILEY 
RRDIO  STRTION  WWWR 
ST .  BERNRRD  COLLEGE 
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STRTION 


COUNTY 


08SERVRTI0N 
TIME  AND 
TABLES 


—  o 


OBSERVER 


SRND  MT  SUBSTR  RU 
SRYRE 

SCOTTSBORO 

SELMfl 

SUTTLE 

SYLRCflUGfl  4  NE 

TRLLRDEGR 

THOMRSVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DRM 

TONEY 
TROY 

TUSCRLOOSfl  FRR  RP 

TUSCRLOOSfl  OLIVER  DRM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VRLLEY  HERD 

VERNON  2  N 

WflOLEY 

WRLLflCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WARRIOR  6  W 

WRRRIOR  LOCK  AND  DRM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHRTLEY 

WINFIELD  2  SW 

CLOSED  STATIONS 

PELL  CITY   1  NNE 
SYLRCriUGA  4  NE 


7207 
7282 
7304 
7366 
7963 
7999 
8024 
8178 
8209 
8215 

8259 
8323 
8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 
8637 

8648 
8670 
8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


6329 
7999 


DE  KRLB 

JEFFERSON 

JACKSON 

DRLLRS 

PERRY 

TRLLRDEGR 

TRLLRDEGR 

CLRRK 

CHILTON 

ELMORE 

MROISON 
PIKE 

TUSCRLOOSfl 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

OE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWRH 

JEFFERSON 

GREENE 

LflUDERDRLE 

BIBB 

ELMORE 

CLRRKE 

FRYETTE 


ST  CLfllR 
TRLLRDEGR 


34  17 

33  43 

34  4  1 
32  25 

32  32 

33  12 

33  26 

31  58 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  26 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


33  36 
33  12 


85  58 

86  56 

86  03 

87  00 
87  11 
86  12 

86  05 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 

85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  1  1 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


86  16 
86  12 


1  195 
304 
615 
147 
145 
490 
555 
405 
680 
288 

750 
580 
169 
152 
460 
265 
1040 
265 
640 
205 

850 
630 
110 
457 
500 
190 
170 
468 


955 
490 


6P 
MID 
7R 
7R 

7fl 
7R 


IP 


6R 
MID 
7R 
7R 
7fl 
7fl 
7fl 
6R 
7A 

7A 
7A 
6A 
IP 
7R 
7fl 
7fl 
7R 


H 
H 

H 
H 

C  H 
CG 


7fl 


SRND  MTN  SUBSTRTION 
MIRRM  W  PRIOMORE 
RROIO  STRTION  WCRI 
ROBERT  J.  CHRNOLER 
J.  F.   SUTTLE.  JR. 

CLOSED  8/26/76 
JOE  WOOORRD 
LEROY  GATES 
RUBURN  UNIVERSITY 
RLRBRMR  POWER  CO. 

TVfl-506 

THOMRS  J.  DILLRRD 
FED.   RVIRTION  RGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JERRY  COPE 

INACTIVE  5/31/76 
C  4  H  LUMBER  COMPANY 
JOEL  CRMP 
ALRBRMR  POWER  CO- 
MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 

WRLTER  PARKER 
GILBERT  C  YARBROUGH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KAY  MANN 

MRS  ELIZA  J.  BEAROEN 

INACTIVE  4/25/76 
MRS  VRLMR  G  COLEMAN 
ROBERT  R.  MOORE.  JR. 


CLOSED  8/1 1/76 
CLOSED  8/26/76 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  reKarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
288M    or  to  anrwea^heriervice  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in     F.   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
Sovemfnrin  mi  es!     Monlhly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-    The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time     "now  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and  FAA  stations. 
?or  ?hese  liations  snow  on  sround  values  arc  at  6:00  a.m.,   c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Precipitation"  table,   "Daily  Temperature"  table, 
"?iaporatio„  aid  WinS"  taSle     and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Uax  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1'5''0. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 

Chesterfield  sandy  loam 
Dothan  sandy  loam 
Sumter  Clay 

Izagara  fine  sandy  loam 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


Auburn  A[;ronomy  Farm 
Headland 
Marion  Junction 
Pittsview 
Thornsby  Exp.  Station 
Winfield  2  SW 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 


0-2% 
Unknown 
3-5% 
Unknown 
0-2% 
2  to  6% 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 


•I  a 


Snowfall  and  Snow 
try . 


nd"  table,  "Daily 


No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield- 

\  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 


R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  fr 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the    'Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


s?a?Ion'H?sto?v"^orfh'll%^f """^  °*  '^^^"Bes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
of  w2l  rii»iLli  ?  n  ^tate,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issu 
Ol  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;   40f  single  copy;  30f  annual 
summary        Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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m        m  m 

PRAIRIE  06 

OnrTON  I  N 

73. S 

46.0 

59 

8 

88 

5» 

30 

30* 

194 

0 

0 

3 

0 

1 

21 

-   1  .08 

.55 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

OEflOPOLIS  LOCK  BND  OflM 

72.4 

44  .2 

S8 

3 

88 

5 

31 

23 

222 

0 

0 

2 

0 

1 

32 

-  1.18 

.34 

25 

.0 

0 

6 

0 

0 

GRINESVILLE 

71  .3 

46.2 

58 

8 

88 

5 

33 

21 

217 

0 

0 

0 

0 

1 

86 

-  .33 

.78 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STnllON  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ^ubbp^b 


TEMPERRTURE 

PRECIPITPTION 

STsnoN 

11 

a  c 

il 

uj  X 
a  c 

1 
a 

2  f 
1  1 

» 

i 

X 

o 

X 

-* 

a 

NO. 

or 

OHYS 

a 

hi  C 

s  s 

1  E 

O  u. 

3 

a 

oc 
3 

SNON. 

SLEET 

OF 

OBYS 

in 
1 

HBX. 

MIN. 

5 

S 
o 

X 

ft.  2 

n  1 

.  5 

i  s 

1 

6 
c 

s 

o 

1 

% 

s 

1 
i 

s 

o 

o 

g. 
i\ 

.  j 

■  i 

li 

GREENSBOHO 

74  .0 

44  .6 

59.3 

-  7.2 

89 

5 

33 

22' 

193 

0 

0 

0 

0 

2.18 

-  .30 

.70 

25 

.0 

0 

6 

2 

0 

HfiYNEVlLLE 

L IVINGSTON  2  SW 

74.5 

42.3 

58.4 

89 

5> 

29 

22 

210 

0 

0 

4 

0 

1  .97 

-  .48 

•  82 

6 

.0 

0 

4 

2 

0 

(IfiRION  JUNCTION  2  NE 

72 . 3 

43  .7 

58  .0 

87 

30 

22 

231 

0 

0 

3 

0 

.85 

,43 

26 

.0 

0 

6 

0 

0 

niNTER  3  NW 

72. S 

46.6 

59.6 

86 

4 

34 

22 

198 

0 

0 

0 

0 

2.18 

.63 

30 

.0 

0 

5 

1 

0 

MONTGOMERY  HSO  HP  R 

71  .3 

48.0 

59.7 

-  6.1 

85 

4 

32 

29 

180 

0 

0 

1 

0 

1  .78 

-  .46 

.62 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

SELMR 

74  .0 

47  .8 

60.9 

-  5.9 

68 

4* 

34 

29* 

158 

0 

0 

0 

0 

1  . 39 

-  1-17 

.0 

0 

5 

0 

0 

UNION  SPRINGS  4  S 

70  .8 

46  . 4 

58  .6 

-  7.4 

84 

5* 

33 

30* 

2 1  2 

0 

0 

0 

0 

5.18 

2.84 

1.20 

g 

.0 

0 

8 

4 

3 

DIVISION 

59 . 1 

-  6.8 

2.07 

•  0 

COflSTBL  PLBIN  07 

PNOflLUSIB  1  NH 

71  .7 

43.4 

57  .6 

-  9.3 

87 

6 

30 

23* 

240 

0 

0 

2 

0 

2  .09 

1  66 

■J 

.0 

0 

9 

2 

2 

R  T  MORE 

75  . 3 

49  .5 

62.4 

90 

4 

37 

30 

1  27 

1 

0 

0 

0 

4  00 

1.72 

30 

.0 

0 

4 

3 

2 

npQTR 1 rF   1  P 

72  .4M 

47  .4M 

59  .9M 

87 

3 

38 

29 

186 

0 

0 

0 

0 

2.67 

.56 

.0 

0 

BRRN  TLE  Y 

73.7 

44.1 

58.9 

89 

4 

30 

22 

209 

0 

0 

2 

0 

4.18 

2.12 

1  .48 

7 

.0 

0 

9 

3 

1 

BREHTON  3  SSE 

74  .9 

47  .3 

61.1 

-  4.8 

90 

3 

30 

22 

160 

1 

0 

1 

0 

3  .54 

.74 

1  .25 

^' 

.0 

0 

g 

4 

1 

rQHnrht  ^  mu 

73. 3M 

44  .  IM 

58  .7M 

87 

5* 

32 

29* 

213 

0 

0 

3 

0 

2  .57 

83 

g 

.0 

0 

g 

3 

0 

I,  nri  1  un   ^  n 

74  .6 

47  .  7M 

6 1  .  3M 

90 

3 

3 1 

29 

1 

0 

1 

0 

3.09 

1.18 

6 

.0 

0 

4 

3 

2 

C  L  M I  1  UN 

70  .6 

48  .7 

59.7 

84 

2« 

32 

29 

200 

0 

0 

1 

0 

7.70 

5.57 

2  .30 

7 

.0 

0 

9 

6 

2 

ENTERPR I 5E 

72.5 

48.4 

60.5 

86 

4« 

36 

28 

181 

0 

0 

0 

0 

6.53 

2.13 

6 

.0 

0 

6 

5 

2 

EUFRULfl  WILDL IFE  REF 

72  .6 

46  .2 

59.4 

-  6.7 

87 

5 

27 

29 

208 

0 

0 

3 

0 

5.72 

1  . 80 

[  "7 

•  0 

0 

7 

5 

2 

t  V  t nuw 1 1  N 

M 

45  .6 

M 

88 

4 

34 

22 

0 

0 

0 

0 

3.14 

.73 

.0 

0 

7 

4 

0 

pptcrn  rriY 

73.1 

46.6 

59.9 

68 

5* 

34 

22* 

1 89 

0 

0 

0 

0 

2  .84 

08 

g 

.0 

0 

g 

2 

1 

rp MP  UQ  9 

73.4 

47  .8 

60.6 

86 

4 

35 

30- 

177 

D 

0 

0 

0 

9.72 

3.62 

7 

.0 

0 

7 

4 

4 

U 1 L  Dt r 1 UMN 

74.2 

45.5 

59.9 

89 

3 

30 

22' 

180 

0 

0 

2 

0 

3. 35 

1  .75 

25 

.0 

0 

4 

2 

2 

GREENVILLE 

HEPDLflNO 

72.2 

46.9 

60.6 

86 

5 

34 

29 

172 

0 

0 

0 

0 

8.04 

2.58 

8 

.0 

0 

6 

6 

4 

MIOHLflNO  HOME 

73.0 

47.2 

60.1 

-  6.3 

86 

5» 

30 

29 

182 

0 

0 

2 

0 

3.06 

.82 

.78 

7 

.0 

0 

7 

2 

0 

OZRRK  6  NNH 

-  5.5 

86 

3 

34 

29 

1  37 

7  .25 

5.35 

2.13 

6 

■  0 

0 

7 

5 

5 

PITTSVIEW 

71  .8 

44  .0 

57.9 

84 

5- 

24 

29 

233 

0 

0 

2 

0 

4  .70 

1  .30 

8 

.0 

0 

7 

3 

1 

THOMflSV I LLE 

74.9 

44.5 

59.7 

-  6.3 

92 

4 

32 

21 

197 

1 

0 

1 

0 

2.08 

-  .88 

.86 

6 

.0 

0 

4 

2 

0 

TROY 

85 

34 

29 

1 62 

0 

0 

0 

0 

4  .60 

2.34 

1  .30 

8 

30 

.0 

0 

9 

4 

1 

HHBTLEY 

78. SM 

46.5 

62. 7M 

92 

3 

31 

22 

125 

1 

0 

1 

0 

3.80 

1  .27 

1  .75 

.0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

60-2 

-  6.3 

4 

2.27 

■  0 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

74.3 

52.0 

63.2 

-  5.7 

89 

3 

37 

21 

1  1  1 

0 

0 

0 

0 

4  .21 

1  .37 

1  .89 

6 

.0 

0 

4 

3 

2 

CODEN 

OBUPHIN   ISLAND  2 

73.6 

60.4 

67.0 

87 

6 

47 

21 

63 

0 

0 

0 

0 

6.51 

3.77 

2.80 

6 

.0 

0 

4 

3 

3 

FfllRHOPE  2  NE 

73.5 

52. 4 

63.0 

-  6.0 

86 

4 

39 

21 

1  19 

0 

0 

0 

0 

6.81 

3.54 

30 

.0 

0 

5 

3 

2 

MOBILE  HSO  BP 

72.2 

50.6 

61  .4 

-  7.5 

87 

3 

37 

21 

149 

0 

0 

0 

0 

5.67 

3.12 

2.56 

30 

.0 

0 

3 

3 

3 

ROBERTSDBLE 

76.1 

50.1 

83.1 

-  5.1 

89 

4 

38 

22* 

119 

0 

0 

0 

0 

5.58 

2.62 

1  .62 

31 

.0 

0 

6 

5 

3 

DIVISION 

63.5 

-  5.6 

5.76 

2.94 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STBTIOM  INDEI 
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DRILY  PRECIPITflTION 


STBT ION 


HORTHERM  VfiLLEV 


ATHENS  2 
BELLE  niNA  2  N 
FftLUVILLE  1  E 
rLQRENCE 
HODGES 

HUMTSVILLE  USQ  ftP 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAfl  flP 
NEW  MARKET  2 
RED  BAY 


ALBERTVILLE  2  SE 
arOMIMGHAri  wso  ftp 
60AZ 

BRIDGEPORT 
COLLIflSVILtE 

FORT  PAYNE 
GAHOEM  CITY 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 
MAGELLA 

ONESNTA 

PRL^CROALE  2  W 
SAINT  BEONAHD 
SAND  MT  SUBSTA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBOHO 
VALLEY  HEAD 
UARRIOR  6  U 


UPPER  PLAINS  03 

AL ICEVILLE 
ABLEY  3  S 
AUTAUGRVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  OftM 
BILLINGSLEY  1  SE 

BROOKUOOO 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE  USTO 
CLAN TON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
ELROO 
FAYETTE 
GORGAS 

HALEYVILLE  3  N£ 

HAMILTON  3  S 
JASPER  A  N 
LAY  0AM 
MITCHELL  0AM 
PICKENSVILLE 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 

REFORM  2  E 

TH3RSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON  2  n 
WEST  BLOCTON 
WINFIELO  2  SU 


EASTERN  VALLEY 


01 


ANNISTON  FflA  AP 
CALERA  2  SW 
CENTRE  4  SU 
CHILDERSBURG  WTR  PLANT 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LEESBUHG 
MONTEVALLO 
TALLADEGA 
UALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU  Oi 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
AUBURN  AGRONOMY  FARM 
CAMP  HILL  2  NW 
DADEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HXGHTOUER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPEL IKfl 

ROCKFORD  2  NNU 
ROCK  MILLS 
THURLOW  OAM 


06 


WADLEY 


PRAIRIE 
CUBA 

OArTON  I  M 

DEMGPOLIS  LOCK  AND  DOM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 


4.46 

2.66 
6.69 


1  .92 
1 .59 
2.94 


DRY  OF  MONTH 


4    5    6     7    8    9     10  1112    13  14  15    16  17 


.04  .74 
1  .00 


19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


I  .  73 
.81 
2.54 


J.  03 

:.27 

1  .  16 
1  .  34 
1  .50 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STPTION  INDEX 
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DAILY  PRECIPITHTION 


STBT !0N 


HBYHEVILLE 
LIVINGSTON  2  SW 
mtllON  6  HZ 
mRION  JUHCTIOM  3  NE 
MATMEUS  a  N 

MItSTERD 
MINTEO  3  NU 
MOHTCOfCSr  wso  ftp 
PEBBWILLE 
PINE  LEVEL 

SELf* 
SL'TTLE 

UNION  SPRINGS  -*  S 
UNI0NT0C4 

unQRIOR  LOCK  AND  0AM 


CCftSTftL  PLAIN  0' 

A6BEVILLE  1  NNU 
AL BERTH 

ANDALUSIA   1  NW 
ATTtJRE 

BEATRICE   1  E 

ftRANTLEr 
BREUTQN  3  SSE 
BRUNOIOGE 
CArCEN  3  NW 
CMATOM  ^  N 

CtPIBDRNE 
CLAYTON 

COrFEE  SPRINGS  2  NW 

COTTON TON 

ELBA 

ENTCRPHISE 

EUFAULA  WILOL IFE  REF 
EVERGREEN 
FRISCO  CITY 
GENEVA  3 

GEORGIAMNA 
GlLBERTQiM 
GREENVILLE 
MEADL AND 
HIGHLAND  HOf*: 

JACKSON 

KINSTOM 

LOUISVILLE 

hCLVIN 

NEUTON 

0£ARK  6  NNU 
PINE  APPLE 
PITTSVIEW 
THOMfiSVILLE 
TROY 


GULF 

BAY  MINETTE 
COOEN 

DAUPHIN  ISLAND  2 
FAIRHQPE  2  NE 
IVBILE  WSO  AP 


ROBERTSOALE 


3.54 

s.eg 

2.S7 
3.00 


3.60 
S.6S 
6.91 
3.38 
6.75 

7.25 


6.5 
6.B 
5.67 


DAY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5    6     7    8    9    10  11  12    13  14  15    16  17  18  19 


2.80 
2.08 
2. OA 


l.ee  .20 
1.30 

1 . 48  .22 
.  12  T 

I .43  1 . 10 
.09 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOMING  SIBIION  1NDE« 


DniLY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

a 
a 

ac 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<r 

■        ■  ■ 

NORTHERN  VBLLEY  01 

BTHENS  2 

MAX 

71 
48 

74 
4S 

80 
46 

81 
50 

83 

59 

80 
48 

61 
52 

60 
50 

63 
37 

72 
37 

73 
41 

77 
44 

79 
41 

61 
43 

79 
SO 

60 
41 

60 
34 

63 
38 

63 
44 

50 
30 

59 
30 

70 
39 

60 
52 

59 
42 

50 
36 

55 
31 

56 
26 

55 
32 

50 
34 

66.3 
41.4 

BELLE  MINS  2  N 

MAX 

70 
46 

78 
46 

60 
48 

81 
48 

83 
53 

80 
60 

65 
52 

61 
50 

56 
49 

62 
33 

71 
40 

74 

39 

76 
44 

80 
44 

77 
44 

79 
47 

61 
42 

68 
34 

63 
35 

63 
45 

51 
34 

59 
32 

68 
33 

70 
46 

61 
53 

64 
45 

52 
36 

55 
30 

57 
28 

57 
27 

61 
42 

67.2 
42.3 

FBLKVILLE   1  E 

MAX 

71 
49 

77 
48 

7B 
47 

Bl 
52 

84 

57 

79 
62 

65 
52 

60 
51 

55 
48 

63 
39 

72 
39 

75 
40 

76 
46 

80 
43 

77 
43 

80 
48 

63 
43 

62 
32 

64 
33 

63 
44 

50 
33 

60 
31 

70 
33 

70 
4B 

71 
53 

66 
44 

52 
34 

SS 
29 

58 
26 

56 
27 

61 
43 

67.5 
42.5 

FLORENCE 

MAX 
M 1 N 

82 
SI 

84 

50 

84 

52 

85 
56 

82 
63 

77 
54 

60 
52 

58 
51 

66 
47 

75 
41 

76 
42 

81 
48 

82 

50 

80 
47 

60 
51 

75 
S3 

64 

39 

65 
32 

66 
45 

62 
43 

61 
33 

72 
36 

68 
46 

62 
55 

62 
53 

54 

45 

55 
33 

58 
30 

56 
32 

60 
45 

52 
43 

69.2 
45.7 

MUNT5VILLE  HSO  flP 

MAX 

76 
47 

78 
46 

80 
47 

81 
54 

79 
60 

69 
52 

61 
51 

56 
50 

61 
42 

68 
38 

71 
39 

75 
43 

80 
46 

77 
48 

60 
48 

63 
48 

60 
42 

62 
37 

62 
45 

58 
41 

60 
32 

67 
34 

71 
42 

63 

52 

62 
50 

52 
43 

54 
38 

57 
33 

59 
30 

62 
46 

52 
38 

66.3 
43.9 

MOULION  2 

MAX 

80 
49 

82 
48 

82 
48 

B4 

52 

80 
60 

71 
55 

60 
52 

57 
51 

65 
48 

73 
40 

75 
39 

BO 
45 

81 
47 

79 
48 

BO 
48 

73 
53 

63 
41 

65 
32 

64 
42 

58 
45 

60 
32 

70 
33 

70 
43 

63 
54 

64 

52 

52 
44 

53 
32 

57 
31 

58 
28 

60 
46 

51 
44 

68 . 1 
44  .6 

MUSCLE  SHOBLS  FBS  BP 

MAX 
MIN 

80 
SO 

81 
49 

81 
49 

84 

62 

81 
60 

65 
52 

57 
52 

54 

50 

63 
43 

71 
39 

73 
37 

76 
43 

81 
47 

76 
45 

79 
47 

63 
49 

61 
41 

64 
36 

66 
44 

54 
38 

58 
34 

58 
33 

68 
42 

61 
55 

61 
49 

49 
42 

53 
38 

54 
33 

54 

30 

58 
44 

60 
39 

65  .9 
43.9 

NEW  MBRKET  2 

MAX 
MIN 

RED  BBT 

MAX 

81 
49 

86 
41 

85 
54 

87 
51 

52 

62 
51 

67 
42 

67 
42 

74 
48 

79 
44 

80 

82 
46 

81 
47 

80 
52 

72 

38 

70 
35 

68 
46 

59 
30 

74 
32 

70 
46 

64 

55 

64 

51 

54 
44 

60 
36 

60 
30 

59 
34 

59 
40 

70.9 
43.6 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

69 
45 

76 
45 

79 
45 

81 
46 

82 
43 

82 
57 

SB 
52 

59 
50 

54 
45 

65 
36 

73 
36 

77 
36 

79 
41 

81 
42 

70 
41 

80 
48 

60 
40 

60 
34 

67 
34 

66 
46 

51 
28 

60 
29 

71 
30 

60 
44 

62 
56 

62 
43 

50 
36 

55 
31 

57 
27 

58 
28 

60 
43 

66.6 
40. B 

HBTERLOO 

•          •  • 

MAX 
M I N 

flPPBLBCHlBN 
MOUNTBINS  02 

BLBERTVILLE  2  SE 

MBX 
MIN 

81 
52 

82 
56 

81 
58 

76 
57 

60 
54 

58 
53 

62 
49 

70 
40 

74 
41 

75 

78 
46 

76 
47 

78 
49 

74 
54 

63 
45 

65 
35 

62 
36 

56 
47 

58 
34 

69 
33 

72 
44 

68 
52 

65 
44 

65 

55 
35 

57 
30 

56 
27 

60 
43 

53 
43 

67.3 
44  .6 

BlRnlNGHflfl  HSO  BP 

MBX 

78 
50 

80 
51 

82 
51 

83 
58 

82 
59 

71 
56 

63 
55 

56 
52 

65 
44 

71 
40 

74 
44 

75 
46 

79 
46 

79 
4B 

81 
47 

75 
51 

65 
42 

67 
37 

67 
43 

56 
41 

62 
35 

70 
34 

75 
44 

67 
60 

71 
52 

55 
41 

56 
36 

55 
34 

57 
30 

67 
49 

55 
43 

69  .0 
45.8 

BRIDOEPORT 

MBX 

GUNTERSVILLE 

MBX 

60 

62 

59 

58 

SO 

42 

45 

50 

47 

45 

SO 

48 

63 
43 

62 
40 

60 
35 

69 
38 

65 
40 

66 
37 

66 
35 

70 
34 

60 
48 

54 
40 

58 
36 

56 
35 

SS 
34 

54 

32 

44  .0 

ONEONTfl 

MBX 
MIN 

70 
48 

76 
46 

80 
45 

82 
48 

84 
54 

81 

60 

70 
53 

62 
54 

57 
48 

63 
35 

70 
35 

74 
40 

74 
41 

79 
44 

78 
42 

79 
45 

70 
46 

63 
36 

66 
40 

64 
44 

61 
36 

60 
30 

70 
32 

73 
43 

64 

55 

6B 
46 

62 
35 

61 
32 

57 
25 

59 
28 

63 
42 

69  .0 
42.2 

SBINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

SBNO  MT  SUBSTfl  flu 

MAX 
MIN 

64 
43 

72 
40 

75 
41 

79 
44 

80 
53 

78 
57 

65 
49 

60 
46 

58 
44 

60 
33 

68 
34 

70 
38 

71 
39 

76 
39 

72 
41 

77 
42 

70 
40 

61 
34 

64 
34 

60 
,4  1 

51 
35 

56 
32 

67 
32 

70 
46 

59 
52 

65 
44 

52 
35 

53 
29 

56 
26 

56 
27 

59 
42 

65.3 
39.8 

SCOTTSBORO 

MAX 

68 
46 

76 
46 

81 
47 

82 
47 

83 
50 

BO 
62 

68 

53 

63 
53 

61 
50 

65 
36 

70 
40 

74 

39 

75 
42 

80 
43 

78 
39 

79 
41 

70 
44 

65 
40 

63 
41 

61 
45 

54 

32 

60 
28 

69 
29 

72 
34 

60 

65 
45 

54 

36 

58 
30 

58 
25 

62 
26 

61 
42 

68.2 
41  .0 

VBLLEY  HEAD 

MBX 

63 
47 

72 
43 

74 
44 

78 
46 

81 
47 

78 
62 

67 
56 

63 
52 

62 
SO 

61 
33 

67 
34 

78 
38 

74 

39 

7B 
38 

75 
38 

78 
4  1 

73 
46 

64 
34 

66 
37 

60 
42 

53 
32 

58 
27 

66 
28 

78 
3« 

60 
55 

52 
45 

54 

33 

53 
28 

52 
21 

59 
22 

59 
43 

66.6 
39. B 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MBX 

71 

SO 

83 

50 

66 

50 

82 

52 

Bl 
51 

Bl 

60 

63 
53 

63 
53 

66 
47 

69 
3B 

75 
40 

79 
44 

79 
45 

83 
43 

79 
48 

83 
47 

71 
45 

63 
37 

69 
39 

70 
4  1 

55 
33 

65 
30 

72 
32 

68 
4B 

69 
55 

46 

65 

65 
35 

57 
35 

69 
39 

63 
45 

71.5 
44  .4 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

MBX 
MIN 

75 
S4 

82 
54 

66 
54 

86 
59 

87 
59 

66 

67 

69 
52 

72 
54 

61 
50 

65 
42 

74 
44 

78 
45 

78 
49 

80 
50 

83 
50 

81 
SO 

76 
52 

65 
43 

69 
41 

69 
45 

S3 
38 

63 
40 

72 
40 

76 
47 

69 
59 

70 
SO 

60 
39 

57 
39 

58 
38 

57 
36 

65 
47 

46.0 

CENTREVILLE  HSHO 

MBX 
M I  N 

75 
53 

79 
52 

63 
53 

84 

57 

85 
57 

83 
58 

70 
55 

69 
54 

58 
47 

66 
39 

74 
41 

76 
45 

76 
46 

80 
48 

81 
47 

82 
47 

75 
47 

66 
39 

67 
39 

71 
42 

57 
35 

62 
34 

71 
36 

76 
44 

66 
54 

72 
48 

62 
37 

58 

36 

55 
33 

58 
33 

69 
45 

45.2 

CLBNTON 

MBX 
MIN 

76 
49 

80 
46 

B4 
46 

86 
50 

85 
52 

82 
57 

68 
60 

69 
57 

61 
51 

66 
35 

73 
37 

77 
40 

76 
41 

79 
43 

83 
41 

82 
44 

76 
49 

70 
36 

67 
37 

69 
39 

62 
33 

64 

30 

74 

33 

76 
39 

69 
50 

70 
48 

65 
34 

62 
34 

56 
29 

61 
31 

70 
45 

42.5 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
M I N 

68 
48 

75 
49 

79 
52 

79 
52 

81 
54 

79 
60 

65 
50 

69 
50 

61 
45 

61 
38 

69 
43 

71 
43 

74 
46 

77 
46 

74 
47 

76 
47 

62 
41 

59 
35 

63 
37 

61 
44 

48 

30 

58 
30 

68 
32 

68 

S3 

65 
54 

63 
44 

51 
34 

54 

30 

54 

30 

60 
31 

53 
42 

43.1 

FBTETTE 

MAX 
M  I  N 

79 
49 

84 

SO 

87 
46 

87 
46 

69 

50 

86 
58 

84 

S3 

64 
52 

57 
45 

69 
3B 

75 
42 

79 
42 

80 
45 

72 
46 

82 
45 

83 
53 

66 
46 

66 
33 

69 
34 

64 
45 

53 
30 

64 

31 

73 

77 
47 

62 

69 
45 

55 
33 

57 
35 

59 
31 

32 

64 

32 

43.2 

HBLETVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

77 
46 

BO 
45 

79 
51 

Bl 
55 

79 
58 

74 

51 

56 
49 

57 
46 

62 
44 

70 
39 

73 
40 

74 
47 

78 
48 

75 
49 

77 
51 

73 
50 

59 
38 

63 
34 

64 
41 

60 
41 

58 
29 

67 
34 

69 
45 

68 
47 

62 
53 

65 
41 

53 
34 

55 
29 

54 

29 

59 
42 

51 
41 

43.5 

HBHILTON  3  S 

MAX 
MIN 

73 
46 

60 
45 

84 
45 

85 
47 

66 
48 

83 
56 

61 
53 

62 
52 

54 
43 

65 
35 

73 
35 

77 
38 

79 
40 

Bl 
41 

BO 
41 

80 
43 

63 
41 

63 
30 

69 

68 
42 

52 
28 

62 
28 

71 
29 

70 
40 

63 
58 

63 
45 

53 
32 

SB 
32 

59 
29 

56 
29 

60 
42 

40.4 

JASPER  4  N 

MAX 
MIN 

69 
48 

77 
46 

78 
46 

77 
50 

82 
51 

80 
59 

66 
52 

65 
52 

54 

47 

63 
37 

69 
38 

72 
40 

73 
44 

76 
45 

74 
43 

76 
43 

65 
45 

63 
36 

63 
38 

65 
42 

53 
32 

60 
29 

69 
30 

70 
39 

65 
54 

63 
45 

53 
37 

54 

33 

55 
29 

56 
29 

56 
43 

42.0 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

74 

80 
50 

8! 
51 

87 
62 

B3 
61 

75 
60 

66 
SB 

65 
56 

64 
52 

74 

47 

49 

79 
47 

82 
43 

78 
42 

66 

67 
45 

63 
47 

64 

35 

65 
35 

74 

30 

71 
37 

70 
52 

62 
43 

64 

40 

54 

30 

60 
34 

46. f 

THORSBT  EXP  SIflllON 

MBX 
MIN 

79 
S2 

83 

51 

B4 

53 

85 
55 

B3 
58 

79 
64 

67 
57 

65 
54 

64 
47 

72 
40 

75 
45 

75 
44 

78 
45 

81 
52 

80 
47 

75 
49 

68 
49 

65 
39 

68 
40 

61 
51 

62 
35 

72 
35 

74 
40 

70 
SI 

75 
60 

69 
49 

60 
36 

55 
35 

58 
31 

69 

37 

57 
44 

71  .2 
46.6 

TUSCALOOSA  FAB  BP 

MAX 
MIN 

81 
S3 

83 
S3 

65 
54 

84 
54 

83 
62 

69 

57 

6B 
54 

58 
52 

66 
47 

73 
45 

75 
43 

75 
44 

79 
44 

80 
48 

81 
46 

71 
51 

65 
43 

66 
43 

67 
46 

55 
35 

62 
30 

75 
3B 

80 
48 

72 
62 

75 
56 

64 

51 

61 
40 

60 
40 

61 
3B 

68 
53 

62 
48 

71  .1 
47.7 

TUSCBLOOSB  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

75 
48 

79 
4B 

83 
52 

BS 
54 

86 
57 

64 
64 

69 
56 

69 
56 

59 
46 

67 
43 

73 
43 

79 
49 

77 
48 

80 
49 

Bl 
51 

81 
52 

72 
49 

64 
41 

69 
42 

70 
47 

54 

36 

62 
34 

71 
36 

76 
46 

70 
58 

72 
49 

59 
38 

SB 
37 

58 
38 

61 
40 

66 
46 

71  .3 
46.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DniLY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

o 

STRT  ION 

X 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

<x 

VERNON  2  N 

HflX 

It 

81 

85 

84 

86 

85 

62 

64 

55 

67 

74 

77 

79 

82 

81 

81 

64 

63 

62 

65 

53 

63 

72 

73 

64 

66 

54 

69 

68 

87 

61 

69.4 

MIN 

45 

49 

50 

57 

56 

53 

52 

43 

36 

40 

42 

43 

44 

44 

48 

31 

31 

41 

46 

27 

29 

29 

52 

58 

43 

32 

32 

31 

32 

42 

41  .9 

HINFIELD  2  5H 

fIBX 

7S 

81 

85 

84 

86 

82 

59 

63 

55 

66 

73 

77 

77 

60 

80 

81 

64 

63 

61 

65 

53 

62 

70 

73 

64 

65 

66 

58 

58 

57 

61 

68-8 

m            m  m 

NIN 

45 

45 

46 

50 

53 

58 

52 

51 

44 

35 

40 

39 

42 

42 

*^ 

34 

44 

43 

27 

28 

28 

43 

67 

43 

34 

31 

31 

31 

42 

.41.4 

EBSTERN  VRLLEt  04 

BNNISTDN  FUR  OP 

MBX 

77 

79 

83 

84 

63 

79 

69 

63 

64 

72 

74 

78 

80 

78 

84 

78 

67 

66 

66 

58 

6 1 

7  ] 

76 

70 

67 

6 1 

59 

59 

62 

67 

51 

70  .5 

MIN 

49 

49 

48 

56 

63 

65 

61 

54 

43 

38 

43 

43 

41 

50 

49 

*^ 

40 

42 

36 

32 

38 

55 

54 

41 

37 

34 

30 

49 

47 

45.6 

CHLERfl  2  SW 

MBX 

B6 

83 

60 

86 

82 

79 

64 

64 

67 

74 

77 

79 

64 

82 

62 

77 

69 

70 

73 

59 

62 

61 

63 

66 

71 

62 

60 

58 

59 

69 

56 

71.1 

MIN 

40 

44 

45 

48 

58 

63 

57 

54 

47 

35 

40 

41 

40 

45 

*^ 

49 

58 

35 

39 

49 

30 

28 

48 

47 

30 

49 

33 

34 

27 

SO 

46 

43.6 

CENTRE  4  SH 

MBX 

69 

75 

80 

81 

83 

62 

82 

69 

65 

64 

69 

73 

73 

79 

77 

79 

74 

67 

68 

64 

57 

59 

70 

74 

61 

68 

59 

55 

66 

61 

62 

69  .5 

MIN 

47 

46 

48 

52 

57 

63 

59 

57 

52 

36 

39 

39 

40 

45 

39 

43 

47 

41 

37 

44 

40 

29 

34 

44 

S6 

49 

38 

35 

25 

36 

43 

43.9 

CHILOERSBURO  HTR  PLfiNT 

MBX 

77 

82 

83 

85 

84 

62 

72 

66 

65 

75 

75 

75 

79 

80 

62 

80 

74 

67 

68 

67 

61 

71 

77 

75 

71 

71 

57 

S7 

60 

67 

64 

72.2 

MIN 

48 

47 

48 

SO 

56 

66 

59 

56 

SO 

37 

40 

40 

42 

46 

42 

SO 

51 

37 

41 

51 

37 

30 

30 

53 

49 

35 

33 

26 

49 

46 

44.8 

GflDSOEN  STEHM  PLANT 

MBX 

76 

78 

80 

84 

81 

68 

65 

61 

64 

70 

74 

75 

79 

77 

79 

75 

64 

66 

63 

55 

60 

70 

75 

72 

69 

56 

S3 

SS 

58 

62 

SI 

68.2 

MIN 

SI 

51 

51 

56 

S9 

56 

55 

50 

42 

44 

43 

45 

45 

44 

44 

49 

42 

38 

39 

38 

34 

3S 

40 

56 

49 

36 

33 

28 

28 

44 

39 

44.0 

TBLLfiOEGB 

MAX 

63 

84 

87 

84 

76 

73 

74 

75 

71 

71 

76 

79 

75 

69 

78 

79 

80 

76 

73 

55 

57 

71 

69 

70 

72 

59 

64 

58 

63 

62 

65 

71  .8 

■          ■  ■ 

MIN 

46 

47 

50 

42 

44 

46 

47 

39 

40 

*' 

46 

40 

35 

34 

29 

38 

38 

39 

36 

34 

26 

40.1 

PIEDMONT  PLBTEBU  OS 

BLEXBNOER  CITr 

MAX 

75 

76 

82 

85 

65 

82 

72 

70 

62 

65 

70 

74 

75 

76 

80 

82 

74 

69 

65 

66 

62 

63 

72 

76 

70 

69 

66 

60 

57 

61 

65 

71  .2 

MIN 

SO 

50 

49 

50 

55 

60 

60 

58 

48 

36 

40 

42 

43 

45 

46 

45 

52 

^' 

37 

43 

35 

32 

35 

40 

51 

48 

34 

34 

26 

31 

45 

44.0 

HSHLBND  2  SSE 

MAX 

74 

77 

81 

81 

79 

74 

75 

64 

62 

66 

7  1 

72 

75 

76 

80 

77 

65 

62 

64 

56 

58 

66 

73 

66 

65 

59 

59 

52 

57 

61 

SO 

67  .8 

MIN 

48 

SO 

52 

S3 

60 

60 

58 

48 

37 

41 

42 

42 

43 

45 

50 

40 

36 

37 

36 

32 

33 

42 

51 

48 

36 

33 

27 

28 

44 

35 

42.9 

AUBURN  BGRONOnr  FRRn 

MAX 

73 

76 

81 

83 

83 

80 

74 

75 

66 

64 

7  I 

73 

73 

77 

80 

80 

77 

71 

63 

56 

60 

60 

71 

73 

66 

65 

65 

60 

S3 

60 

63 

70 . 1 

MIN 

52 

54 

54 

SO 

62 

64 

66 

62 

50 

42 

41 

47 

45 

SO 

48 

49 

S4 

42 

45 

37 

38 

41 

42 

56 

50 

37 

39 

34 

37 

46 

47.8 

CflflP  HILL  2  NH 

MAX 

73 

77 

81 

83 

64 

82 

77 

75 

66 

64 

70 

73 

73 

77 

80 

81 

78 

75 

64 

59 

60 

60 

70 

74 

68 

67 

63 

60 

54 

63 

63 

70 .8 

MIN 

47 

46 

47 

47 

S3 

60 

63 

60 

46 

36 

37 

40 

40 

40 

42 

42 

49 

40 

35 

37 

33 

30 

31 

36 

52 

50 

33 

33 

28 

29 

34 

41  .9 

MEFLIN 

MAX 

70 

74 

7? 

60 

62 

80 

74 

73 

66 

66 

70 

73 

75 

77 

75 

80 

74 

70 

64 

65 

55 

55 

70 

70 

72 

63 

SB 

56 

57 

58 

56 

69 .0 

MIN 

46 

43 

43 

48 

58 

60 

S9 

60 

47 

34 

35 

36 

37 

46 

38 

29 

40 

35 

26 

38 

42 

49 

44 

32 

29 

22 

39 

41 

41.1 

LBFBTETTE 

MBX 

77 

82 

84 

84 

82 

77 

79 

74 

66 

72 

73 

75 

79 

80 

83 

78 

71 

65 

56 

62 

61 

73 

76 

70 

65 

64 

59 

56 

59 

64 

62 

71  .2 

MIN 

49 

49 

SO 

55 

60 

65 

66 

60 

48 

39 

45 

45 

43 

SO 

48 

52 

32 

45 

38 

50 

35 

33 

42 

62 

59 

49 

35 

35 

29 

42 

45 

47.3 

HBRTIN  OBtl 

MBX 

76 

79 

80 

66 

82 

75 

75 

66 

66 

70 

72 

72 

77 

79 

82 

75 

68 

6S 

62 

60 

60 

70 

75 

69 

67 

62 

61 

S3 

63 

6S 

SS 

69  .9 

MIN 

SO 

50 

52 

58 

65 

64 

61 

51 

44 

44 

44 

45 

48 

46 

51 

5S 

48 

40 

48 

40 

36 

39 

51 

56 

53 

42 

41 

32 

48 

41 

48.1 

OPEL  I  KB 

MBX 

74 

77 

82 

83 

84 

80 

74 

74 

69 

64 

69 

72 

73 

77 

80 

82 

78 

76 

62 

56 

62 

61 

72 

74 

65 

65 

65 

60 

51 

62 

64 

70.6 

MIN 

52 

49 

49 

49 

52 

61 

66 

61 

51 

40 

40 

42 

42 

42 

45 

46 

52 

41 

41 

43 

35 

33 

33 

40 

54 

SI 

39 

39 

30 

32 

46 

45.0 

ROCKFORO  2  NNH 

MAX 

72 

77 

81 

84 

84 

81 

75 

70 

63 

63 

72 

76 

75 

78 

81 

80 

76 

69 

66 

65 

60 

61 

72 

75 

67 

68 

63 

60 

56 

60 

64 

70.8 

MIN 

48 

50 

51 

51 

54 

60 

59 

56 

47 

39 

39 

43 

44 

45 

46 

47 

SO 

39 

37 

38 

32 

33 

30 

39 

51 

46 

32 

32 

27 

30 

44 

43.2 

ROCK  HILLS 

MAX 

72 

78 

62 

84 

84 

83 

75 

83 

67 

65 

72 

74 

75 

80 

80 

61 

80 

70 

65 

S7 

60 

61 

71 

74 

74 

65 

65 

60 

S3 

61 

60 

71  .3 

MIN 

46 

44 

46 

48 

52 

64 

64 

61 

50 

36 

40 

39 

39 

*' 

SO 

40 

34 

44 

34 

29 

35 

44 

55 

48 

34 

34 

25 

32 

46 

43.4 

PRB[R[E  06 

DBYTON   1  N 

MAX 

77 

81 

65 

68 

88 

85 

70 

69 

64 

69 

73 

78 

78 

62 

84 

84 

83 

67 

70 

74 

60 

65 

73 

72 

72 

73 

62 

60 

57 

62 

74 

73  .5 

MIN 

50 

49 

55 

56 

60 

65 

55 

53 

44 

38 

42 

46 

43 

43 

48 

30 

32 

42 

SO 

60 

4B 

35 

34 

36 

30 

47 

46.0 

OEMOPOLIS  LOCK  BND  OBM 

MBX 

75 

81 

86 

86 

88 

85 

69 

69 

59 

67 

74 

77 

77 

81 

83 

84 

73 

66 

69 

74 

57 

64 

73 

79 

72 

74 

61 

59 

56 

56 

68 

72  .4 

MIN 

SO 

49 

48 

55 

55 

62 

54 

52 

46 

37 

37 

42 

42 

42 

48 

46 

48 

38 

38 

45 

34 

32 

31 

44 

55 

47 

38 

35 

37 

37 

46 

44  .2 

tia  I  MP  ^  V  r  1  1  F 

MAX 

74 

62 

85 

85 

68 

85 

62 

68 

SB 

68 

75 

76 

77 

82 

82 

81 

71 

66 

68 

70 

56 

64 

72 

78 

69 

73 

SB 

59 

55 

60 

65 

71.3 

MIN 

53 

53 

54 

57 

58 

61 

55 

55 

45 

41 

43 

46 

47 

48 

50 

SO 

38 

47 

33 

34 

35 

48 

58 

48 

36 

36 

37 

37 

46 

46.2 

GREENSBORO 

MAX 

82 

84 

86 

87 

69 

8 1 

74 

72 

69 

76 

77 

79 

82 

85 

84 

75 

67 

74 

72 

69 

65 

74 

79 

7 1 

75 

65 

57 

57 

57 

70 

61 

74  .0 

MIN 

52 

48 

49 

50 

52 

54 

50 

45 

41 

38 

41 

43 

45 

49 

50 

54 

40 

38 

35 

33 

33 

45 

57 

46 

40 

37 

37 

36 

51 

47 

44.6 

HBTNEV [ LLE 

MAX 

MIN 

MAX 

6 1 

89 

88 

87 

89 

60 

64 

69 

7 1 

75 

77 

79 

83 

83 

84 

83 

67 

67 

70 

72 

65 

74 

75 

60 

76 

75 

62 

SB 

55 

67 

64 

74  .5 

MIN 

48 

48 

52 

45 

48 

52 

53 

S3 

52 

37 

41 

43 

43 

46 

46 

46 

30 

35 

47 

30 

29 

30 

35 

45 

46 

34 

36 

34 

39 

42 

42.3 

HBRION  JUNCTION  2  NE 

MBX 

74 

80 

85 

87 

85 

63 

72 

68 

60 

67 

73 

77 

75 

80 

84 

84 

73 

68 

67 

70 

61 

63 

73 

77 

72 

73 

63 

6 1 

56 

59 

72 

72  .3 

MIN 

52 

SO 

49 

53 

57 

60 

55 

55 

46 

38 

39 

42 

43 

48 

48 

39 

36 

42 

31 

30 

31 

41 

53 

46 

35 

34 

34 

33 

45 

43.7 

HINTER  3  NN 

MBX 

75 

80 

84 

68 

87 

85 

75 

68 

60 

67 

72 

77 

75 

78 

82 

83 

75 

67 

67 

70 

62 

62 

71 

76 

75 

72 

64 

6 1 

55 

59 

74 

72  .5 

MIN 

54 

51 

55 

58 

59 

59 

68 

57 

46 

41 

42 

44 

47 

48 

51 

51 

52 

44 

42 

42 

35 

34 

37 

44 

S2 

50 

36 

36 

35 

37 

47 

46.6 

HONTGOHERT  HSO  BP 

MAX 

78 

82 

83 

85 

83 

71 

70 

65 

66 

71 

74 

73 

77 

80 

82 

74 

71 

67 

67 

63 

63 

71 

75 

72 

69 

65 

64 

SS 

61 

71 

61 

71  .3 

MIN 

52 

SI 

53 

56 

SB 

64 

63 

54 

46 

42 

44 

46 

45 

51 

48 

55 

SO 

47 

42 

44 

37 

33 

38 

50 

58 

46 

39 

41 

32 

S3 

SO 

48.0 

SELUB 

MAX 

81 

85 

88 

88 

86 

82 

69 

67 

69 

75 

78 

78 

77 

77 

81 

79 

72 

70 

72 

68 

68 

74 

74 

72 

72 

72 

64 

59 

59 

74 

65 

74.0 

MIN 

53 

S3 

55 

54 

55 

65 

58 

52 

49 

40 

44 

46 

46 

52 

48 

S9 

SI 

42 

40 

40 

36 

34 

43 

50 

52 

52 

37 

40 

34 

64 

47 

47.8 

UNION  SPRINGS  4  S 

MAX 

75 

77 

80 

84 

84 

83 

76 

73 

63 

63 

70 

73 

73 

75 

81 

82 

78 

69 

65 

S3 

62 

60 

69 

75 

71 

6S 

64 

62 

52 

62 

67 

70.8 

MIN 

53 

55 

52 

52 

55 

55 

63 

60 

SO 

42 

43 

43 

45 

45 

49 

49 

53 

48 

42 

45 

38 

35 

36 

40 

51 

52 

37 

37 

33 

33 

47 

46.4 

COBSTBL  PLBIN  01 

BNOBLUSIB   I  NH 

MBX 

75 

77 

82 

84 

86 

87 

77 

72 

64 

65 

70 

72 

72 

75 

80 

79 

74 

67 

66 

73 

62 

60 

69 

73 

75 

68 

63 

60 

SB 

63 

74 

71  .7 

MIN 

49 

47 

47 

51 

49 

55 

58 

59 

48 

38 

40 

40 

40 

41 

42 

48 

48 

42 

42 

43 

37 

30 

30 

35 

48 

52 

37 

41 

33 

33 

43 

43.4 

BTHORE 

MBX 

80 

81 

86 

90 

SB 

85 

77 

73 

67 

70 

76 

78 

78 

80 

86 

82 

73 

70 

72 

77 

66 

65 

75 

77 

74 

73 

67 

60 

63 

67 

78 

75.3 

MIN 

52 

54 

60 

59 

60 

64 

58 

59 

46 

43 

46 

47 

47 

52 

52 

55 

S3 

43 

47 

SO 

38 

38 

42 

52 

57 

S3 

40 

42 

40 

37 

48 

49.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

OflY  OF  MONTH 

RACE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

15 

1  6 

1  7 

18 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

3  1 

a 

BEBTRICE  1  E 

rlRX 

80 

87 

86 

63 

69 

63 

59 

77 

78 

81 

81 

75 

74 

71 

76 

70 

67 

71 

72 

66 

68 

67 

62 

66 

63 

69 

69 

72 

.4 

niN 

54 

56 

56 

SS 

44 

49 

47 

49 

64 

51 

52 

42 

44 

40 

39 

41 

45 

54 

63 

49 

40 

42 

38 

40 

41 

47 

.4 

BRflNTLET 

hbx 

77 

80 

85 

89 

88 

85 

78 

71 

64 

66 

74 

76 

76 

78 

84 

84 

77 

70 

70 

75 

65 

64 

68 

70 

76 

69 

66 

63 

58 

67 

73 

73 

.7 

M  1  N 

48 

46 

49 

50 

55 

58 

62 

61 

49 

39 

40 

40 

40 

41 

47 

48 

53 

4  1 

41 

42 

33 

30 

33 

37 

48 

52 

3S 

36 

31 

33 

48 

44 

.  1 

BREHTON  3  SSE 

nBx 

82 

67 

90 

87 

85 

81 

76 

72 

70 

74 

76 

76 

78 

83 

82 

74 

69 

70 

75 

71 

65 

73 

76 

79 

74 

69 

61 

61 

64 

74 

68 

74 

.9 

MIN 

49 

49 

53 

57 

57 

64 

66 

60 

49 

38 

39 

40 

40 

45 

43 

50 

55 

38 

41 

55 

33 

30 

34 

44 

65 

S3 

36 

45 

35 

S6 

46 

47 

.3 

cnnoEN  3  NM 

MBX 

76 

61 

85 

87 

87 

85 

75 

67 

61 

69 

72 

76 

76 

79 

82 

83 

73 

68 

69 

74 

61 

63 

72 

78 

72 

63 

60 

55 

76 

73 

.3 

niN 

49 

49 

50 

55 

57 

57 

55 

54 

44 

39 

39 

43 

43 

43 

49 

49 

48 

39 

39 

38 

33 

32 

32 

41 

54 

47 

35 

35 

32 

44 

44 

.  1 

CHHrOM  4  N 

MfiX 

62 

86 

90 

86 

87 

83 

67 

67 

70 

74 

78 

78 

80 

84 

82 

81 

70 

71 

76 

72 

67 

72 

78 

77 

75 

69 

60 

58 

56 

75 

66 

74 

.8 

MIN 

52 

SO 

57 

59 

60 

61 

56 

56 

44 

40 

41 

46 

49 

53 

52 

54 

49 

40 

45 

51 

34 

36 

44 

48 

49 

37 

40 

31 

48 

47 

47 

.7 

CLSYTON 

tlBX 

84 

84 

80 

83 

83 

81 

73 

75 

67 

61 

68 

70 

72 

74 

78 

80 

77 

67 

63 

62 

62 

60 

69 

73 

71 

66 

65 

61 

52 

63 

66 

70 

■  6 

n  I N 

52 

52 

55 

SB 

60 

62 

64 

62 

48 

44 

48 

48 

48 

48 

54 

56 

56 

46 

43 

44 

37 

38 

44 

4B 

54 

51 

38 

39 

32 

34 

46 

48 

.7 

ENTERPRISE 

MBX 

76 

82 

66 

86 

63 

78 

77 

68 

64 

73 

75 

76 

78 

64 

84 

76 

61 

62 

68 

64 

64 

72 

71 

78 

70 

66 

64 

56 

65 

70 

66 

72 

■  S 

niN 

53 

54 

58 

59 

62 

65 

62 

48 

44 

47 

48 

45 

47 

49 

54 

58 

47 

46 

49 

37 

39 

44 

45 

50 

53 

40 

42 

36 

38 

41 

40 

48 

.4 

EUFflULS  WILDLIFE  REF 

npx 

76 

84 

64 

85 

87 

85 

75 

77 

69 

68 

70 

73 

73 

77 

82 

83 

81 

70 

65 

64 

65 

62 

72 

75 

71 

65 

68 

65 

53 

61 

62 

72 

■  6 

h  I N 

51 

47 

50 

52 

56 

64 

67 

66 

52 

40 

43 

42 

43 

46 

44 

50 

SS 

48 

40 

47 

36 

32 

36 

44 

59 

51 

36 

37 

27 

31 

39 

46 

.2 

EVERGREEN 

nflx 

80 

81 

62 

88 

65 

83 

78 

59 

M  I  N 

54 

S3 

55 

56 

59 

58 

60 

S3 

49 

42 

41 

42 

43 

44 

49 

46 

48 

39 

44 

43 

35 

34 

35 

44 

52 

SI 

35 

36 

36 

36 

4! 

45 

.6 

FRISCO  cirr 

(IflX 

77 

80 

85 

88 

66 

87 

75 

69 

62 

68 

73 

76 

76 

77 

63 

83 

75 

67 

70 

66 

63 

63 

72 

77 

78 

72 

62 

58 

59 

59 

77 

73 

.  1 

MIN 

53 

S2 

55 

57 

60 

61 

56 

56 

44 

41 

44 

45 

46 

46 

51 

52 

50 

42 

42 

45 

34 

34 

38 

4  1 

54 

51 

37 

37 

38 

38 

46 

46 

.6 

GENEVB  2 

HBX 

79 

79 

64 

86 

65 

83 

74 

79 

66 

66 

72 

75 

75 

77 

84 

82 

77 

65 

68 

70 

65 

63 

71 

75 

79 

59 

68 

65 

58 

65 

69 

73 

.4 

M  1  N 

53 

51 

52 

57 

56 

61 

66 

63 

50 

42 

43 

44 

43 

43 

50 

51 

57 

47 

45 

49 

36 

35 

35 

46 

59 

53 

39 

39 

35 

35 

45 

47 

.8 

GILBERTOMN 

MRX 

82 

87 

69 

86 

67 

60 

76 

68 

70 

75 

78 

78 

82 

83 

81 

78 

68 

70 

74 

71 

66 

74 

76 

76 

74 

70 

59 

56 

SS 

69 

63 

74 

.2 

n  1 N 

SO 

50 

53 

54 

56 

53 

55 

54 

44 

37 

40 

40 

41 

46 

46 

51 

49 

36 

40 

51 

30 

30 

40 

S3 

S8 

48 

34 

40 

36 

49 

47 

45 

.5 

GREENVILLE 

MBX 

F1 1 N 

HEfiDLBND 

MBX 

77 

78 

76 

84 

86 

84 

70 

75 

71 

68 

71 

73 

73 

75 

83 

82 

80 

69 

67 

70 

65 

61 

69 

73 

76 

67 

66 

65 

56 

61 

67 

72 

.2 

f1 1 N 

53 

55 

57 

57 

60 

62 

68 

65 

S2 

44 

46 

46 

47 

47 

53 

52 

SO 

48 

45 

SO 

38 

38 

38 

4  1 

50 

54 

40 

4  I 

34 

41 

44 

48 

.9 

HIOHLHND  HOME 

MAX 

76 

79 

84 

66 

86 

84 

74 

73 

63 

66 

73 

76 

76 

78 

83 

83 

77 

70 

SB 

70 

64 

63 

73 

77 

74 

70 

65 

63 

55 

62 

70 

73 

.0 

n  I N 

51 

51 

57 

57 

56 

56 

60 

56 

48 

45 

45 

48 

49 

51 

53 

55 

55 

44 

38 

38 

37 

37 

39 

48 

S3 

50 

36 

39 

30 

32 

46 

47 

.2 

OZBRK  6  NNH 

hbx 

78 

63 

86 

65 

78 

78 

78 

73 

62 

72 

74 

74 

77 

84 

77 

73 

73 

68 

68 

66 

63 

72 

72 

75 

73 

68 

65 

60 

65 

68 

68 

72 

.8 

MIN 

53 

56 

58 

60 

64 

63 

67 

62 

49 

47 

SO 

46 

52 

57 

59 

58 

47 

47 

44 

53 

37 

41 

48 

S3 

59 

S2 

39 

43 

34 

45 

47 

51 

.4 

PITTSVIEW 

MBX 

77 

79 

81 

84 

84 

83 

74 

76 

68 

65 

71 

73 

73 

77 

81 

82 

76 

71 

6S 

61 

65 

63 

72 

75 

69 

65 

68 

64 

53 

65 

65 

71 

.8 

MIN 

48 

46 

46 

49 

49 

56 

66 

65 

51 

38 

39 

36 

41 

41 

41 

51 

54 

44 

36 

42 

35 

29 

33 

42 

55 

50 

33 

39 

24 

35 

47 

44 

.0 

THOHHSVILLE 

Max 

60 

64 

88 

92 

89 

88 

70 

67 

60 

72 

77 

80 

80 

82 

86 

86 

73 

71 

73 

77 

SS 

66 

76 

79 

77 

65 

63 

62 

55 

61 

76 

74 

.9 

MIN 

52 

51 

50 

52 

59 

59 

54 

SS 

43 

39 

40 

42 

45 

45 

51 

50 

48 

37 

38 

43 

32 

34 

34 

42 

56 

48 

34 

33 

35 

3S 

45 

44 

.5 

TROr 

MBX 

.6 

MIN 

52 

53 

57 

62 

ef 

65 

62 

57 

49 

44 

48 

51 

48 

S3 

52 

55 

55 

45 

44 

52 

37 

35 

44 

52 

52 

51 

37 

40 

34 

54 

47 

49 

.9 

HHRTLEY 

MBX 

61 

86 

92 

88 

87 

39 

80 

79 

69 

79 

83 

85 

86 

84 

71 

70 

70 

69 

72 

78 

68 

75 

70 

78 

.8 

■           ■  ■ 

49 

49 

62 

54 

55 

S9 

57 

57 

4S 

42 

44 

43 

44 

44 

48 

49 

52 

50 

39 

39 

33 

31 

35 

48 

56 

54 

38 

41 

39 

45 

40 

46 

.5 

GULF  08 

Bflr  MINETTE 

MBX 

81 

66 

89 

65 

87 

76 

70 

66 

68 

75 

78 

79 

79 

85 

82 

72 

70 

73 

79 

70 

64 

75 

77 

78 

71 

66 

58 

63 

61 

75 

64 

74 

.  3 

M  1  N 

51 

57 

63 

64 

62 

64 

58 

56 

45 

46 

49 

SI 

SO 

SS 

56 

S8 

51 

44 

48 

51 

37 

43 

47 

58 

65 

52 

42 

47 

4  1 

S3 

47 

52 

.0 

COOEN 

MRX 

MIN 

OHUPMIN  ISLAND  2 

MAX 

61 

80 

62 

86 

84 

67 

79 

75 

66 

66 

72 

76 

76 

76 

80 

78 

73 

70 

71 

74 

66 

63 

70 

72 

77 

73 

66 

59 

62 

70 

70 

73 

,6 

MIN 

67 

67 

72 

72 

77 

71 

64 

64 

50 

55 

61 

64 

64 

65 

67 

65 

56 

66 

56 

58 

47 

50 

58 

63 

67 

58 

52 

S3 

SO 

51 

SO 

60 

.4 

FfllRHOPE  2  NE 

MRX 

76 

79 

63 

66 

82 

85 

78 

74 

64 

68 

73 

78 

79 

76 

61 

80 

71 

69 

73 

75 

64 

64 

73 

70 

80 

70 

65 

60 

62 

69 

69 

73 

.5 

MIN 

57 

57 

65 

63 

62 

63 

59 

59 

47 

4S 

46 

48 

50 

57 

59 

59 

54 

46 

51 

55 

39 

41 

45 

51 

58 

54 

42 

44 

43 

54 

49 

52 

.4 

MOBILE  HSO  BP 

MRX 

60 

63 

87 

64 

83 

75 

71 

61 

68 

73 

75 

75 

78 

82 

79 

70 

67 

70 

75 

64 

64 

71 

73 

78 

70 

65 

58 

61 

63 

73 

62 

72 

.2 

MIN 

55 

56 

64 

64 

63 

60 

58 

49 

45 

46 

47 

50 

49 

53 

56 

56 

50 

44 

SI 

42 

37 

40 

46 

58 

57 

46 

42 

48 

44 

48 

45 

50 

■  6 

ROBERTSDRLE 

MRX 

82 

62 

86 

69 

85 

66 

80 

79 

67 

71 

77 

79 

79 

80 

85 

63 

72 

72 

75 

77 

68 

68 

75 

75 

80 

71 

59 

63 

64 

68 

72 

76 

.  1 

MIN 

56 

55 

56 

62 

62 

64 

61 

61 

46 

45 

45 

47 

49 

48 

S3 

54 

58 

46 

46 

50 

38 

38 

40 

45 

56 

54 

43 

4  1 

43 

43 

47 

50 

.1 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


OCTOBEK  1976 


X 

OBT  Of  MONTH 

O 
a 

STBI ION 

0. 

a 
INI 

1 

2 

3 

4 

S 

S 

1 

e 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

16 

16 

n 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

20 

29 

30 

31 

at 

CL 

BUBURN  BGRONOliT  FARM 

2 

(IflX 

Bl 
61 

Bl 
60 

B7 

62 

B9 
66 

B6 
64 

85 

67 

76 

70 

78 
66 

70 
60 

66 
53 

74 

S3 

76 
55 

S3 

79 
54 

80 
58 

60 
67 

61 

53 

60 

SO 

46 

43 

70 
46 

72 
57 

64 

67 

63 
56 

70 
47 

62 
46 

67 
4  1 

60 
39 

67 
63 

72.6 
56.0 

4 

nflx 

MIN 

BO 
64 

79 

63 

B3 
65 

84 

69 

83 
66 

62 
70 

76 
72 

77 
70 

71 
63 

67 
56 

72 
56 

73 
59 

74 

57 

75 
56 

75 
6 1 

75 

71 

71 

^5 

58 

63 
5 1 

63 
SO 

68 
50 

68 

57 

64 

60 

64 

69 

67 
52 

61 
50 

66 
46 

59 
46 

se 

55 

70.4 
68.6 

B 

MAX 
MIN 

66 

76 
66 

67 

69 

69 

71 

72 

71 

65 

59 

59 

VI 

60 

61 

62 

63 

69 
63 

69 
59 

64 

57 

58 
55 

6 1 
53 

59 
62 

62 
52 

64 

55 

61 
58 

63 
60 

63 
64 

SB 
53 

55 
48 

66 
47 

57 
54 

67  .4 

60. 1 

HEBDLBNO 

4 

MRX 
MIN 

66 

67 

65 

66 

67 

70 

71 

71 

55 

60 

58 

57 

60 

56 

75 
60 

75 
60 

75 
59 

73 
68 

69 
56 

66 
S7 

66 
52 

61 
50 

65 
49 

65 
SO 

67 
50 

65 
60 

66 
54 

6 1 
51 

59 
49 

61 
46 

64 
49 

71  .6 
58.2 

P  I  TTSV 1  EH 

4 

MAX 
MIN 

81 
66 

79 
65 

82 
66 

84 

65 

85 
66 

63 
69 

76 
73 

77 
72 

73 
65 

69 
58 

73 
57 

74 

57 

74 

57 

74 

56 

76 
59 

76 
59 

73 
63 

73 
58 

70 
66 

65 
55 

69 

52 

66 
50 

68 

SO 

69 
54 

65 
59 

65 
60 

70 
S3 

63 
S3 

SB 
47 

62 
47 

61 
56 

72  .0 
58.8 

TMORSBT  EXP  STRTION 

4 

MAX 
MIN 

67 
66 

90 
68 

90 
68 

89 
67 

87 
70 

65 

71 

74 

65 

65 
65 

69 
60 

80 

56 

83 
60 

83 

60 

84 

60 

86 
63 

a5 

62 

60 
62 

79 
62 

78 
56 

80 
56 

72 
62 

74 

53 

78 

55 

78 
56 

80 

57 

68 
56 

70 
60 

64 

51 

66 
49 

63 
49 

65 
59 

61 
54 

76.9 
59.9 

HINFIELD  2  SU 

4 

MAX 
MIN 

81 
62 

85 
61 

66 
64 

B6 
65 

66 
66 

84 

66 

70 
63 

66 
61 

61 
56 

71 
54 

75 
53 

78 
55 

60 
57 

80 
59 

80 
60 

78 
59 

72 
55 

68 
51 

70 
50 

66 
64 

59 
48 

64 
46 

66 
46 

66 
52 

62 
59 

64 

55 

SB 
47 

61 
46 

59 
46 

54 
45 

57 
SI 

70.6 
55.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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EVRPORflTION  RND  WIND 


DRY  OF  MONTH 

_, 

STPT ION 

5  It  o 

2 

3 

4 

g 

g 

-J 

g 

1 0 

1 2 

1 3 

1  4 

1 5 

1 6 

J  7 

1 8 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

3 1 

NORTHERN  VOLLET  01 

HUNTSVILLE  USD  Rf 

evBP 

.  1  3 

.22 

.20 

.  1 1 

.09 

.04 

.  12 

.  1 1 

.10 

.  12 

- 16 

.19 

.13 

.11 

.16 

.12 

•  17 

.  1  3 

.09 

•  1 1 

.12 

.18 

•  10 

.  1 1 

.09 

•  08 

.17 

.07 

3.936 

UINO 

5 

35 

74 

108 

109 

108 

109 

22 

9 

10 

36 

21 

28 

63 

142 

76 

102 

140 

90 

39 

29 

53 

74 

134 

129 

87 

35 

122 

112 

22466 

tinx 

62 

64 

83 

79 

75 

62 

58 

67 

73 

77 

79 

76 

77 

60 

71 

65 

67 

58 

61 

61 

64 

63 

61 

56 

53 

60 

58 

56 

53 

67^7 

NIN 

- 

54 

56 

59 

60 

61 

52 

51 

49 

44 

48 

50 

53 

52 

50 

55 

44 

39 

43 

45 

39 

- 

40 

41 

58 

45 

36 

36 

36 

45 

43 

47.9 

■      ■  ■ 

UPPER  PLRINS  03 

HINFIELD  2  SH 

EVRP 

.17 

- 18 

.  17 

.17 

.  16 

.36 

.  1 1 

.07 

.04 

.16 

.  1  * 

.  1  3 

•  I  3 

.15 

.16 

.12 

.00 

.23 

.14 

.12 

•  09 

.06 

.  1  3 

.12 

.00 

.07 

.06 

.  10 

.  IS 

.  10 

3.938 

m       m  m 

PlEOnONT  PLBTERU  05 

RUBURN  noRONOnr  FRRn 

EVflP 

.25 

■  U 

.21 

.17 

.17 

.21 

.05 

.07 

.08 

.  1 1 

.17 

•  17 

.14 

.17 

.16 

.14 

.12 

.15 

.18 

.03 

•  17 

.10 

.16 

•  17 

.05 

•  06 

.16 

.  1  1 

.  1  1 

4.256 

UINO 

63 

36 

27 

17 

3E 

56 

50 

17 

51 

32 

29 

19 

21 

21 

20 

17 

40 

60 

68 

51 

86 

47 

20 

34 

31 

90 

69 

72 

43 

60 

107 

1414 

HBX 

77 

76 

93 

66 

64 

82 

74 

76 

67 

65 

73 

76 

76 

78 

81 

76 

72 

72 

66 

55 

63 

63 

70 

72 

63 

63 

69 

59 

59 

59 

71  .4 

niN 

53 

53 

57 

60 

60 

62 

65 

64 

52 

48 

48 

51 

49 

53 

55 

55 

56 

45 

42 

42 

39 

39 

41 

42 

S3 

51 

39 

39 

36 

46 

49  •S 

fIRRTIN  DHM 

EVHP 

•  17 

.10 

.  13 

.  1 1 

.13 

.10 

.  10 

.06 

.12 

.15 

•  09 

.  10 

■  16 

.02 

.12 

.  14 

•  00 

.OE 

•  1  3 

.09 

.12 

•  02 

.06 

.  1  7 

.12 

•  06 

.07 

.OS 

.OE 

3 . 156 

HI  NO 

5 

2 

1 

1 

7 

2 

1 1 

2 

3 

1 

2 

7 

3 

1 

42 

69 

2 

1 

40 

19 

2 

3 

■ 

29 

79 

39 

6 

3 

20 

79 

481 

■       ■  ■ 

PRHIRIE  06 

DEnOPOLIS  LOCK  RNO  OfiH 

EVRP 

.06 

.13 

.22 

.  1 1 

.17 

.21 

.06 

.15 

.04 

■  1  3 

.  10 

.  1  4 

.  1  1 

.  1 ; 

.  1 1 

.12 

.01 

.17 

.10 

.08 

.06 

.  17 

.  10 

•  15 

.01 

.  1  3 

.07 

•  09 

.07 

.02 

.07 

3.31 

NINO 

59 

32 

15 

21 

19 

57 

74 

77 

90 

47 

13 

13 

13 

20 

10 

14 

57 

101 

54 

71 

114 

40 

14 

49 

28 

107 

76 

79 

39 

64 

113 

1580 

MAX 

79 

84 

97 

67 

86 

84 

66 

66 

58 

73 

76 

79 

79 

76 

61 

79 

71 

66 

69 

71 

70 

65 

66 

71 

67 

71 

61 

57 

54 

51 

58 

71  .5 

MIN 

56 

55 

57 

61 

61 

64 

56 

56 

48 

47 

46 

50 

51 

SO 

54 

55 

51 

42 

44 

46 

38 

40 

46 

47 

60 

50 

42 

4  I 

40 

40 

42 

49.6 

GULF  08 

FRIRHOPE  2  NE 

EVflP 

■  22 

.16 

.17 

.17 

.12 

.12 

.10 

.08 

.14 

.14 

.14 

.15 

.11 

.14 

.13 

.05 

.13 

.09 

.11 

.18 

.14 

.  1  1 

.25 

•  05 

.07 

.15 

06 

.09 

.14 

3.998 

HINO 

29 

25 

18 

8 

9 

12 

27 

22 

56 

21 

1  1 

6 

14 

1  1 

12 

10 

43 

39 

24 

21 

63 

27 

10 

14 

4 

54 

35 

15 

16 

40 

71 

769 

nflx 

62 

82 

86 

88 

84 

87 

79 

74 

62 

70 

75 

82 

79 

76 

82 

61 

73 

69 

71 

75 

70 

74 

74 

76 

78 

66 

67 

60 

60 

62 

73 

74  .8 

MIN 

59 

60 

62 

58 

65 

65 

62 

62 

48 

46 

52 

52 

55 

55 

60 

59 

57 

47 

51 

51 

41 

43 

45 

47 

60 

52 

42 

46 

43 

55 

50 

53.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

ORRINRGE  t 

LATITUDE 

tu 
o 

Z) 
t— 

u 
z 
o 
_l 

ELEVRTION 

OBSERVRTION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

0. 
(Z 
> 

UJ 

SPECIAL 

(SEE  NOTES  1 

nuDCVlLLC     1  ININM 

0008 

07 

HENRY 

4 

31 

35 

85 

17 

465 

7A 

C 

JOHN  S  RICHBURG 

pnn  f  snw 

M  UU  I  O  U  I"! 

0063 

03 

II  T  kl  C  T  r>M 

W 1 Nb 1  UN 

2 

34 

13 

87 

1  1 

795 

c 

PROF.   PALMER  GOUbtY 

01  RF  R  TQ 
n  L  D  L  r\  1  r1 

0140 

07 

1 1  T  t  p  n  V 
W  1  LLUX 

1 

32 

14 

87 

25 

175 

7A 

C 

SIDNEY  J.  HARDY,  SR. 

Ql  RFRTWTl  1  F    O  QF 

0148 

02 

M  O  D  C  LJ  O  1  1 

nHKSnHL  L 

12 

34 

14 

86 

10 

1  140 

5P 

5P 

H 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

flLEXRNDER  CITY 

0160 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

7A 

H 

HENRY  D.  OENHAM 

RLICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

07 

88 

08 

1  40 

7A 

7A 

H 

ROBERT  FERGUSON 

DKinOI         I  Q     1  WLI 
MiNUnLUOlM    1  niW 

0252 

07 

L U V 1 NG I  UN 

6 

31 

19 

86 

30 

260 

8A 

8A 

H 

l^kJ^C^      D           (■'til     X  C 

JAMES  P  .  CI LL 1 S 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33 

35 

85 

51 

611 

MID 

MID 

H 

FED.   RVIRTION  RGENCY 

DPI  F  Y     ^  c: 

0338 

03 

1  1  T  k  1  C  T  It  kJ 

W 1 Nb 1  ON 

2 

34 

04 

87 

1  3 

500 

7A 

MRS.   DORR  R.  DHV15 

Q^m  DKin    9  QQF 

0369 

05 

CLAY 

1  1 

33 

15 

85 

50 

1091 

6P 

6P 

C 

H 

LOWELL  SMITH 

n  T  up  MC  9 

0395 

01 

L  1  MES  TONE 

12 

34 

48 

86 

59 

720 

9R 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

n  1  n  U  r\  C 

0407 

07 

tbLHnB  1  A 

8 

31 

01 

87 

30 

294 

9R 

9A 

c 

H 

RADIO  STATION  WRTM 

0430 

05 

LEE 

1  1 

32 

36 

85 

30 

652 

8R 

8R 

8fl 

GH 

kiriTtrtkiiti      iicriTLico     c  c  D  \  i 

NHTIONHL   WEHlHtK  bcKV 

HU  1  HUUH  V  I  L  L  t    J  y\ 

0440 

03 

r»  1  1  T  n  1  1  r*  r» 

HU 1 HUOH 

1 

32 

28 

86 

41 

200 

6R 

JAMES  B  NElGHBORb 

BflNKHEFlO  LOCK  AND  DflM 

0505 

03 

TUSCflLOOSfl 

2 

33 

27 

87 

21 

280 

7R 

7R 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

DFQTDTrC     1  C 
t3LH  1  K  1  L  t     1  t 

0616 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

178 

7R 

7R 

MARY  L  BAYLES 

RFtiF     MTMQ     O  M 
tjCLLt    niNH    ^  IN 

0655 

01 

L I Mto 1 UNE 

12 

34 

42 

86 

53 

600 

7R 

7R 

H 

l*^MDllDkl      llkl  T  \l  C  OC  T  TV 

AUBURN  UNIVERSITY 

Q  r  D  D  V 

D  t  K  n  I 

0748 

03 

FRYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

452 

c 

VONDLEE  STOUGH 

0757 

02 

iccccDcr^ki 

Jtr  r  ERSDN 

2 

33 

22 

87 

01 

540 

6P 

6fi 

H 

I  NHC  T 1 VE  7/31 //O 

DlLLlNLfOLtT    1  bt 

0823 

03 

HU 1  HUGH 

1 

32 

39 

86 

42 

420 

6A 

JOHN  R .  THOMRS 

DTDMIMPUOM     llCn     O  D  D 

DlKnliNUnHn   WoU   Hr  K 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

34 

86 

45 

620 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

D  no  7 

0957 

02 

kfl      D  C  1-1  f~l  1  1 

MHKbnHL  L 

2 

34 

13 

86 

10 

1070 

7A 

c 

Df^DCDT      1             IILjC"CI    r~  C 

ROBERT  L  •  WHEELE5 

Q  D  □  M  T  1    C  V 

1069 

07 

r"  D  cr  k  L  c  Lj  n  1  i 

CRENSHHW 

6 

31 

35 

86 

16 

274 

8A 

8A 

H 

R  .   E  ■  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

1084 

07 

ESCRMBIfl 

6 

31 

04 

87 

03 

85 

6P 

6A 

H 

MRS.  CLRRR  T.  PERVY 

BRIDGEPORT 

1 099 

02 

JRCKSON 

1 2 

34 

57 

85 

4  3 

6  1  5 

8A 

8R 

H 

JAMES  R  JOHNSON 

DKUUrv  Wuuij 

1143 

03 

1  U5CHL005H 

2 

33 

16 

87 

17 

606 

7fl 

JOE  K  STYRON 

DDiikin  T  noc 
□KUNU 1 Ubt 

1  178 

07 

PIKE 

5 

31 

43 

85 

49 

510 

7fl 

GEORGE  L  HICKS 

c  cti  con    o    c  1 1 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33 

05 

86 

47 

540 

5P 

5P 

H 

FRYE   G  FAUST 

f^fiMncM    o  kill 
LHnUtN   3  NW 

1301 

07 

WILCOX 

1 

32 

02 

87 

19 

235 

5P 

5P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

f~nMD      t-ITll         O  kill 

LHrlr    HILL    £:  NW 

1324 

05 

1 HLLRPOOSH 

1  1 

32 

50 

85 

39 

680 

7R 

7R 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

fnODrtkl      LITI  1 

lhkdun  hill 

1377 

03 

1  1     1        c  o 

WHLKEK 

2 

33 

54 

87 

32 

4  30 

7R 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

LfcN 1 Kt   4  bW 

1512 

04 

LntKUKtfc 

7 

34 

07 

85 

44 

620 

7R 

7R 

H 

DON  R  .  WRTSON 

LtNIKtVlLLE  W5n0 

1525 

03 

B  I  BB 

3 

32 

54 

87 

15 

456 

7R 

7fl 

H 

WER  StRV   MET  0B5 

CHRTOM  4  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

31 

32 

88 

15 

285 

5P 

5P 

RLRBRMR  FORESTRY  COMM 

CHILDERSBURC  WTR  PLRNT 

1 620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

1  7 

86 

20 

4  1  8 

5P 

5P 

CITY  WRTER  PLANT 

r"!  OTC>r»r!>kiC" 

LLR I BukNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7R 

TOLL  I E  L .  HASKEW 

CLRNTON 

1694 

03 

CHILTON 

7 

32 

51 

86 

38 

580 

7fl 

7R 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

31 

53 

85 

28 

596 

BR 

8R 

|-j 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

CODEN 

1803 

08 

MOB  I LE 

9 

30 

23 

88 

13 

12 

5P 

5P 

l-( 

ROYHL  EAVES 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

07 

GENEVA 

5 

31 

1  1 

85 

56 

250 

7R 

HENRY  F .  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

01 

COLBERT 

12 

34 

44 

87 

50 

470 

c 

TVA-462 

COLL  I  NSV  I LLE 

1849 

02 

UE  KHLB 

7 

34 

15 

85 

53 

750 

5P 

R  0  HEARD 

CORDOVA 

1940 

03 

WALKER 

2 

33 

46 

87 

1  1 

334 

7R 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 

COTTONTON 

1974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

217 

7R 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

u  u 

SUMTER 

1  3 

32 

26 

88 

2  3 

2 1  5 

7R 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADEV I LLE 

2119 

05 

THLLHPODSR 

1  1 

32 

49 

85 

45 

630 

7R 

iiiii    irikj     1  r»itriTir"TT 

WILLIRM  L.  BRRTLETT 

DAOEVILLE  2 

2124 

05 

TRLLAPOOSR 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

Diifiif*     o        r»i  r"f"f* 

RUFUS  P.  PLESS 

DflUPHIN   ISLAND  2 

2172 

08 

MOB  I LE 

9 

30 

15 

88 

05 

8 

8R 

BR 

c 

H 

DAUPHIN  ISLAND  SEA  LAB 

DAYTON   I  N 

2188 

06 

MARENGO 

13 

32 

22 

87 

39 

230 

7R 

7R 

H 

R  N  HEREFORD 

DELTR 

2235 

05 

CLAY 

1  1 

33 

26 

85 

42 

1030 

7R 

WILLIAM  H  EVRNS 

DEMOPOLIS  LOCK  RND  DRM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32 

31 

87 

50 

100 

6R 

6fl 

6fl 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOTHAN 

2377 

Oi) 

HOUSTON 

5 

31 

12 

85 

21 

300 

c 

M  H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

34 

10 

87 

24 

800 

7R 

7R 

H 

M  I  T  CHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7R 

RRTHUR  C-  BRUNSON 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33 

15 

87 

48 

252 

7R 

MRS  HELEN  E  FRIR 

ENTERPR  I SE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

31 

19 

85 

52 

409 

5P 

5P 

c 

H 

MRS  CLYDE  F  JRCKSON 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8R 

8fl 

EUFflULR  WILDLIFE  REFUGE 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

27 

86 

56 

220 

7fl 

7R 

H 

SRM  P  ROBISON 

FRIRHOPE  2  NE 

2813 

08 

BALOW I N 

9 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

RUBURN  UNIV  EXP  STR 

FALKVILLE   1  E 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34 

22 

86 

53 

625 

7fl 

7R 

H 

JOHN  M  DUNRWRY 

FRYETTE 

2883 

03 

FRYET  TE 

13 

33 

41 

87 

49 

365 

7R 

7R 

H 

GORMRN  J.  BLRCK 

FLORENCE 

2971 

01 

LRUDERDALE 

12 

34 

48 

87 

41 

578 

5P 

5P 

H 

HENRY  G.  RICHRRDS 

FORT  PAYNE 

3043 

02 

OE  KALB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

7R 

c 

CRRL  PRRKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7H 

7R 

H 

MERRILL  J  BERRO 

UHUbUtN    bltHn  rLHMI 

3154 

04 

C  1  u  w  M  n 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6fi 

6R 

H 

nfin^nFN  ^tfqm  pi  qwt 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

13 

32 

49 

88 

09 

130 

7R 

7R 

H 

MRCK  C.  FIELDS 

GRRDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

86 

45 

500 

8R 

MRS  GLRDYS  MCKENZIE 

GENEVR  2 

3251 

07 

GENEVA 

5 

31 

03 

85 

53 

145 

7R 

7fi 

ROBERT  C  REYNOLDS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


RLRBfiMP 
OCTOBER 


1976 


^  T  ^  T    T          k  1 

STRT  I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  i 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECtP. 

a. 
a 

£ 

SPECIRL 

(SEE  NOTES  1 

u  / 

BUTLER 

R 

O 

D  1 

J  0 

OD 

4  4 

9RC^ 

7R 

T  .   E  .  MASON 

nil  RFRTnUN 

0  J  u  o 

u  / 

CHOCTAW 

I  D 

1 

J  1 

J  J 

00 

9n 

c.  U 

1  9P 
i  c.  0 

Or 

R  P 

D  r 

ALTON  G-  LAND 

J  *+  J  u 

U  D 

WALKER 

9 

D  D 

J3 

0  / 

1  9 

J  u  u 

RQ 
D  n 

ALABAMA  POWER  CO ■ 

IIR 
UD 

HALE 

9 

9 
D  c. 

&  9 

0  / 

"^R 
DD 

99n 

c.c.\i 

RP 

Or 

R  P 

0  r 

H 

MRS  WILLIE  J.  ARRINGTON 

r.RFFKlV  T 1  1  F 

DO  I  J 

n  7 

BUTLER 

R 

D  1 

A  Q 

PR 
00 

ft 
J  0 

4  45 

7  A 

7  R 

r 

L 

l-j 

WILLIE  P  CRUTCHFIELD 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34 

20 

86 

19 

578 

4P 

4P 

H 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVILLE  TVfi 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34 

22 

86 

17 

60S 

c 

TVA-765 

HQI  F  Y  U  I  1  1  F    ^  WF 

J  o  ^  u 

U  D 

WINSTON 

9 
c. 

D  4 

1  R 
I  D 

ft  7 

0  / 

■^7 
D  1 

Q  Rn 
y  DU 

RP 
0  r 

R  P 

D  r 

p 

L 

l-j 

JIM  WALKER 

nnlllLlUl'l    -J  O 

^R  4  c: 

U  J 

MAR  I  ON 

1  D 

0  4 

DR 
Uo 

R  7 

0  / 

RQ 

oy 

/I  '^R 
4  oD 

90 

/  H 

7  fl 

p 

u 

n 

EDDIE  L-  PERRCE 

HQMPFVTI  1  F 

ODD  0 

n9 

CULLMAN 

9 

A 
D  4 

U  J 

ft  R 
oD 

A  R 
4  D 

D  DU 

p 

JAMES  E  MC  CRRVY 

riR 

Uo 

LOWNDES 

1 
1 

9 
D  6 

1  1 

ft  R 

00 

"^R 
Jo 

1  ftfl 
1  oU 

/  M 

7  Q 

u 

n 

DAISY  D  MITCHELL 

HF pni  own 

^  7R  1 

-J  /  D  I 

n  1 
u  / 

HENRY 

D 

1 

-J  1 

9  1 
c.  1 

RR 

OD 

9  n 

C  U 

J  /  U 

/  n 

7Q 
/  rl 

AUBURN  UNIVERSITY 

HF  F 1   I  M 
ncr  L  1  IN 

J  /  /  D 

DR 
UD 

CLEBURNE 

1  1 
1  1 

J  D 

oy 

oD 

■^R 

R  c:  n 
oD  U 

RQ 
On 

ft  Q 
0  H 

u 
n 

CITY  OF  HEFL  I  N 

nioriLniNu  nunc 

■^R  1  R 
jO  1  D 

n  1 
u  / 

CRENSHAW 

c 
D 

J  1 

R7 

ft  R 

1  Q 

1  y 

RC  " 

Dy  -1 

/  n 

7  R 

1^ 

CHARLES  R.  PORTER 

u  T  P.HTnLIFR 

R  ,1  9 
DO'*  C 

DR 
UD 

CLEBURNE 

1  t 
1  1 

D  D 

□  L 

0  A 
L  4 

1  i  /D 

7  Q 
/  H 

HRLON  L.  OTTS 

HODGES 

3899 

01 

FRRNKL  IN 

13 

34 

20 

87 

56 

840 

7fl 

MARY  N.  AVERY 

HUNTSVILLE  WSO  fiP 

4064 

01 

MAD  I  SON 

12 

34 

39 

86 

46 

624 

MID 

MID 

M  I  n 
n  1  L 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

1  or  K  9nM 

J  n  L  n  O  U 1 N 

/I  t  Q 

n  1 
u  / 

CLARKE 

1 

J  1 

DU 

RT 
0  / 

04 

9  9  n 
ecu 

ft  Q 
on 

r 
L 

RLLIED  PAPER  INC 

iQPK'^riUUll  1  F 

/I  90  Q 

U  4 

CALHOUN 

1 

J  J 

4y 

DO 

con 

byu 

/  H 

L 

MARY  LOU  WILKERSON 

IQC  pc  D     A  M 

**    c  D 

U  J 

WALKER 

o 
L 

0  q 
J  0 

C  A 
D4 

R  ~1 
0  / 

1  C 

1  b 

c  9  c; 

O^b 

/  H 

/  H 

H 

JAMES  A  .  BRITAIN 

iriRnoM  noM 

JUixUnlN  Untl 

UD 

ELMORE 

1 

0^ 

Ob 

I  b 

9  Q  n 

c  0 
OH 

ALABAMA  POWER  CO. 

f\  1  IN  O  1  U  IN 

**  **  D  I 

u  / 

COFFEE 

1  n 
1  u 

q  1 

1  A 
1  4 

R  C 

Ob 

I  1 
1  1 

990 

L  /U 

1  Q 
/  H 

FRED  W.  WOOD 

1  QFDYFTTF 
L  n  r  n  1  C  1  1  L 

/  Rn9 

*t  DU^ 

n  R 

U  D 

CHAMBERS 

4 

3^ 

C  A 

d4 

00 

L  4 

Q  Q  n 
0  jU 

Dr 

or 

H 

MISS  MAYMIE  LANDRUM 

1  Q  Y  DQM 
L  rl  1     U  r1 1  1 

/I  RD 
*t  DU  J 

U  D 

CHILTON 

1 

c:  Q 
ot3 

R  C 

Ob 

"3  1 
J  1 

/I  9  n 

RQ 
on 

ALABAMA  POWER  CO. 

L  C  L.  Uo 

/  R  1  Q 

09 

u^ 

JEFFERSON 

n 

3 

J  3 

J  J 

Ob 

33 

636 

/  H 

MRS.   MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

4527 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1 1 

85 

46 

589 

7R 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32 

35 

88 

12 

160 

7fl 

7R 

H 

B  .   B  .   WILLI AMSON .   JR . 

1  m  1  r  Q  \/ 1 1  1  P 

4  884 

u  / 

BARBOUR 

5 

3  1 

4  7 

85 

3  3 

480 

8R 

JOHN  B .  ARD 

M  QP  P 1  1  D 
riHbt.  L  L  H 

4  996 

02 

JEFFERSON 

3 

3  3 

30 

86 

5  1 

654 

7R 

ALA8RMR  POWER  CO. 

MQRinW    P  KIP 
nHr\lUiN     D  INC. 

o  I  1  Z 

U  D 

PERRY 

3 

32 

4  2 

87 

1 6 

1  7  3 

7R 

c 

MRRION  FISH  HATCHERY 

MQDrnM       IIIMPTTnM  o 

riHKlUlN    JUInL  1  lUN  d 

Nl 

5121 

06 

DALLAS 

3 

32 

28 

87 

1  3 

200 

7H 

7R 

jH 

AUBURN  UNIVERSITY 

nrlK  1  1  IN  UHn 

D  1  4U 

Ud 

ELMORE 

1  1 

32 

4  0 

85 

55 

34  0 

6P 

6P 

6P 

H 

ALABRMR  POWER  CO. 

M  Q  T  l-l  r  t.l  C     O  M 

nHlntWo   ^  In 

5  1  72 

06 

MONTGOMERY 

1  I 

32 

I  8 

86 

0  1 

1  80 

7R 

NORR  M  FLOYD 

M  P  1   \/  T  M 

n  c  L  V  1  IN 

C  U  c:  /I 
D  3  D  4 

U  / 

CHOCTAW 

1  3 

3  1 

56 

88 

27 

350 

7  A 

ERNEST  H.  LRND 

M  T  n  I.I  Q  V 
n  i  UWH  T 

5397 

06 

BULLOCK 

4 

32 

04 

85 

3  1 

490 

c 

RLFRED  S.  ADAMS 

MILSTEflD 

5439 

06 

MRCON 

1  1 

32 

27 

85 

54 

201 

8A 

JAMES  A  MC  INNIS 

MINTER  3  NW 

5449 

06 

DALLAS 

I 

32 

06 

87 

03 

370 

7fl 

7A 

H 

HENRY  J.  YRTES 

n I  1 LntLL  UHn 

54  65 

03 

CHILTON 

7 

32 

48 

86 

27 

350 

6A 

RLRBAMA  POWER  CO. 

nut3  ILL    WoU  Hr 

c  A  no 

08 

MOB  I LE 

9 

30 

4  1 

88 

1  5 

2 1  1 

f1 1  0 

M  I  0 

c 

H  J 

NATI     WFATHFR  SFRVICF 

nuIN  t  LVHLLU 

5537 

04 

SHELBY 

3 

3  3 

06 

86 

52 

462 

7  A 

MIIR  I  TF   P    IF  TFR  IR 

MnMTpnMCDv   1.1  cn  op 
nUINILjUntKT    WoU  Hr 

5550 

n  c 
Ub 

MONTGOMERY 

I 

32 

1  8 

86 

24 

22  1 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

NRTI     WFRTHFR  SFRVIFF 

M  n  I  1 1  TOM 

nuUL 1  UN 

5625 

0  1 

LAWRENCE 

1  2 

34 

28 

87 

I  P 

628 

c 

p  r  MriNiTPrnMrRY 

nuUL 1  UN  ^ 

5635 

0  I 

LAWRENCE 

1  2 

34 

29 

87 

1  8 

645 

6P 

6P 

H 

iriHNI    N  KFIIFY 

MUSCLE  SHOflLS  FRfi 

flP 

574  9 

0  1 

COLBERT 

1  2 

34 

45 

87 

37 

540 

M  I  D 

M  I  D 

H 

FFD      PVlQTinW  QPrFNPY 

'LU»     nViniiUIN     "  OC  IN  L.  ' 

NEW  MRRKET  2 

5867 

0  1 

MADISON 

1  2 

34 

55 

86 

27 

725 

5P 

5P 

H 

H.   WRYNE  MC  FRRLEN 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

37 

260 

7R 

CHARLES  R  BRACKINS 

ONEONTfl 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

7fi 

7R 

H 

IdMNTF    R  KinRRTR 

OPELIKfl 

6129 

05 

LEE 

1  I 

32 

38 

85 

23 

750 

8fl 

8R 

H 

RRflin   STRTinN   W  IHn 

OZFIRK  6  NNW 

6218 

07 

DALE 

5 

3  1 

3 1 

85 

4  1 

4  70 

5P 

5P 

H 

THfiRI  FR    H      PQRRni  I 

PRINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

1  2 

34 

42 

86 

20 

635 

c 

T  VR -  69 

PRLMERDRLE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

46 

86 

40 

798 

7A 

PrFriRP.F    T  PnRFY 

PERRYVILLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

Sfl 

MRR    FVFI  YW    M      Fill  1  FR 
iir\o    lVlL'in    ii>  ruLLCn 

PETERMRN 

6370 

07 

MONROE 

1 

3  1 

35 

87 

1 6 

I  95 

c 

MRR       MIMTQ  FPriTKJR 
iir\o.     Ill  IN  In  L.UU1INO 

PICKENSVILLE 

64  14 

03 

P I CKENS 

1  3 

33 

1  4 

88 

I  7 

1 65 

7fl 

MRR    r^RQPF  riMFDi 
llrxO     Ljr\rH„L  UlNQnL 

PINE  fiPPLE 

6436 

07 

WILCOX 

I 

31 

53 

87 

00 

230 

7R 

MRS.   EVfl  R.  RRY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7R 

MRS.   ENR  C .  PRUL 

PITTSVIEW 

650  1 

07 

RUSSELL 

4 

32 

J  J 

85 

I D 

380 

7fl 

7R 

FRDNIK    T  IIRMF  R 

PLfiNTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

I 

32 

37 

86 

54 

230 

7R 

iQMpc    p  FIRPHFR 

PRRTTVILLE 

6640 

03 

AUTRUGfl 

1 

32 

29 

86 

29 

295 

an 

8R 

Rpnin  RTDTinw  lupvp 

r\nuiu     OInl  lUIN  nrAL 

RED  BRY 

6805 

01 

FRANKL I N 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

5P 

5P 

H 

UlRMfl    RQD  I  n 

REFORM  2  E 

6847 

03 

P I CKENS 

1  3 

33 

23 

87 

59 

271 

7R 

RQlFnRR    P       MP  PPini 

RIVER  FRLLS 

6937 

07 

COV I  NOT  ON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

7fi 

TMDPTIV/P  R/'5n/7R 
IINnLiiVt.    D/jU/  /o 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COV I NGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

Ql  QRDMQ    Fl  FPTRTP  PfinP 

ROBERTSDRLE 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

34 

87 

44 

155 

6fl 

6A 

H 

JOHN  K  LRSSITTER 

ROCKFORO  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

I  4 

670 

7R 

7A 

H 

CHRRLES  W.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6fl 

6A 

H 

JOHN  T.  BRILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKL IN 

I 

34 

31 

87 

44 

880 

7fl 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SflINT  BERNRRD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34 

10 

86 

49 

802 

7fl 

MID 

H 

ST  .  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUBSTR  RU 

7207 

02 

DE  KALB 

12 

34 

17 

85 

58 

1  195 

6P 

6P 

H 

SAND  MTN  SUBSTATION 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRT ION  INDEX 
12 


STflTION  INDEX 


RLRBRMO 
OCTOBER 


1976 


STRTION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  flNO 
TABLES 


OBSERVER 


SPYRE 

SCOTTSBORO 

SELMO 

SUTTLE 

TflLLflOEGA 

THOMflSVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TROY 

TUSCALOOSA  ERA  flP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD 

VERNON  2  N 

WADLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  6  W 

WARRIOR  LOCK  AND  DAN 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKR 

WHATLEY 

WINFIELD  2  SW 


7282 
7304 
7366 
7963 
8024 
8178 
B209 
8215 
8259 
8323 

8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 
8637 
8648 
8670 

8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8998 


JEFFERSON 

JACKSON 

DALLAS 

PERRY 

TALLADEGA 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MflOISON 

PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

OE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


33  43 

34  4  1 

32  25 

32  32 

33  26 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  27 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


86  58 

86  03 

87  00 
87  1  1 

86  05 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  1  1 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


304 
615 
147 
145 
555 
405 
680 
288 
750 
580 

169 
152 
460 
265 
1040 
265 
640 
205 
850 
630 

110 
457 
500 
190 
170 
468 


6P 

MID 
7A 
7R 

7A 
7fl 


IP 


7A 
7A 
7R 
7A 
7A 
7A 
6P 
6A 

6A 

MID 
7A 
7A 
7fi 
7A 
7fi 
6R 
7A 
7A 
7fl 

6A 
IP 
7R 
7fl 
7A 
7A 


CG 


C  H 

H 
C  H 
H 

H 
C  H 


7fl 


MIRAM  W  PRIDMORE 
RADIO  STRTION  WCRI 
ROBERT  J.  CHANDLER 
J.  F.  SUTTLE.  JR. 
JOE  WOODRRO 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALABAMA  POWER  CO. 
TVA-506 

THOMAS  J.  DILLRRD 

FED.   RVIRTION  AGENCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JERRY  COPE 

MRS  J  C  JACKSON 

C  4  H  LUMBER  COMPANY 

JOEL  CAMP 

RLOBRMA  POWER  CO. 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

WALTER  PARKER 

GILBERT  C  YRRBROUGH 

CORPS  OF  ENGINEERS 
KRY  MANN 

MRS  ELIZA  J.  BEAROEN 

INACTIVE  4/25/76 
MRS  VRLMR  G  COLEMAN 
ROBERT  A.  MOORE.  JR. 
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U  S  DtPARIMfNT  Of  COMMERCE 
NATIONAL  CUMAIIC  CENIER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVItlE.N.C  288C1 


COM  210 


US.  MAIL 


THIRD  CLAS5 


NOVEMBER   1976       VOLUME  82 


NUMBER  11 


Climatological  Data 


flLRBHMn 


WHfiTLEY 

81 

OOTE 

1  1 

2  STATIONS 

9 

DATE 

30 

HBBEVILLE   1  NNW 

10.59 

BIRMINGHRM  WSO  RP 

2.23 

ABBEVILLE   1  NNW 

4  .57 

DATE 

28 

HUNTSVILLE  WSO  flP 

.  1 

6  STATIONS 

T 

DATE 

30  + 

TEMPERRTURE   AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

*  HIGHEST   TEMPERATURE  : 
LOWEST  TEMPERRTURE: 
GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST   1   DRY  PREC I P I TRT I  ON  : 
GREATEST  TOTAL  SNOWFALL: 
GREATEST  DEPTH  OF  SNOW  OR  ICE: 


SUPPLEMENTAL  DATA 


HIND 

RELATIVE  MUNIDITT 
nvERRCES- 

NUMBER  OF  OBTS  WITH 

( SPEED 

- 

n.P.H.  1 

PERCENT 

PREC IPI TBI  ION 

z 

SinNDDRO 

Of  11  ME 

z 

r' 

o  ^ 

X 

a 

a. 

z  c 
o 

CENTRAL 

O 

o 

o 

at 

o 

c 

ac  v> 

a 

o 

o 

o 

z 

a 
o 

o 

z 

oe 

o 

a: 

a  — 

—  CT 

O  U. 

a  a 

00 

06 

12 
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47 
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75 
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30 
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0 

16 

0 

.0 

0 
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76 
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16 

30 

521 

0 

0 

14 

0 
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46 
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2B 

.0 
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7 

6 

2 
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59  .9 
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49 

4 
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73 
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20 

30 
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0 

g 
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6 
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0 
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DAILY  PRECIPITnilON 


STRT ION 


NOQTMEHN  VflLLEV 


ATHENS  2 
BELLE  MINR  3  H 
FftLKVILLE   I  E 
FLBRENCE 
HODGES 

HUNTSVILLE  USO  flP 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOftLS  Fflft  I 
NEW  MftBHET  2 
RED  BAY 


VILLE  2 


AL6EBTVILLE  2  SE 
BIQMINGHAti  MSO  flP 
BOAZ 

BRIDGEPORT 
COLL INSVILLE 

FORT  PftYME 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
LEEDS 
nOGELLA 

OMEONTft 

PAL^CROALE  2  U 
SAINT  BERNARD 
SAND  «T  SUB5TA  AU 
SAYHE 


SCOTTSBORO 
VALLEY  MEAD 
kJARRIOR  6  W 


UPPER  PLAINS  I 

AL  ICEVILLE 
AHLEY  3  5 
AUTftUGAVILLE  3  N 
BANKHEAO  LOCK  AND  ORI 
BILLINGSLEY  1  SE 

BROOKWOOO 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE  USMO 
CLANTON 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
EL  ROD 

FAYETTE 

GORGAS 

HALEYVILLE  3  NE 
HAMILTON  3  S 


PLANTERSVILLE  2  SSE 

PHATTVILLE 

REFORM  2  E 

THOHSBV  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON  2  N 
tCST  BLOC  TON 
WINFIELD  2  SW 


EASTERN  VALLEY 


Of 


ANNIS-^ON  FAA  AP 
CALERA  2  SH 
CENTRE  A  SU 
CHILOERSeURG  UTR  PLANT 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSONVILLE 
LEESBUQG 
MONTEvftLLO 
TALLADEGA 
UAL  NUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU  0! 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
AUBURN  AGRONOfTY  FARM 
CAr*>  HILL   2  MW 
OADE VILLE 

DELTA 
HEFL IN 
HIGH TOWER 
JOHOAN  DAM 
LAFAYETTE 

MORTIN  DAM 
0PEL1KA 
ROCKFOHD  2  NNW 
BOCK  MILLS 
THURLOU  DAM 


PRAIRIE 
CUBA 

DAYTON  r  N 
DEMOPOL IS  LOCK 
GAINESVILLE 
GREENSBORO 


2.94 
2. +4 
2.2Q 
2.69 


DAY   OF  MONTH 


1    2  3 
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.06  l.OS 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
4 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


HAYTtEVIlLt 
t.  IVINGSTON  2  %U 

MftBXOM  JUMCTIOM  i  nt 
minEUS  2  N 

MILSTEftD 
MINTtB  3  NU 

PEfiOYVJLlE 
PINE  LEVEL 

SELMft 

SL'TUE 

UNION  SPRINGS  4  S 
UNIONTOun 

MAOaiOB  LOCK  AND  DAM 


COASTAL  PLAIN  I 

ABBEVILLE  1  NNU 
ALfiEBTA 

ANOAiUSXA  1  NU 
AThOBE 

BCATfllCE  1  C 

6BANTLEY 
6BEHT0N  3  SSE 
6BUN0IDGE 
CftrOEN  3  nu 
CHATOM  *  N 

CLAieOBNE 
CLAYTON 

COfFEE  5PBING5  3  NU 

COTTON TON 

ELBA 

ENTEBPBISE 

EUFAULA  HIIOL IFE  QEF 
EVCBQBEEN 
FBISCO  CITY 
GENEVA  2 

GEQBGIANNA 
GILSCBTObM 
GBEENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOtC 

JACKSON 
KINS TON 
LOUISVILLE 


OZARK  6  NNU 
PINE  APPLE 
PITT5VIEU 
TMOnASVILLE 


GULF 

BAY  MIHETTE 
COOCN 

DAUPHIN    ISLAND  2 
FAIRHQPE  2  NE 
MOBILE  USD  AP 

R06EBT5DALE 


1    2  3 


DfiY  OF  MONTH 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT [ON 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

(£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

. 

NORTHERN  VfiLLEV  01 

RTHENS  2 

nflx 
niN 

50 
33 

50 
27 

64 
28 

64 

27 

64 

23 

62 
23 

62 
33 

58 
22 

48 

25 

68 
29 

68 
28 

43 
26 

42 

26 

44 

29 

40 
37 

45 

25 

56 
33 

59 
29 

68 

42 

60 
27 

51 
23 

44 

1  7 

47 
3D 

57 
30 

65 
43 

70 
52 

73 
35 

35 
1  7 

29 
12 

54.7 
28-7 

BELLE  niNfi  2  N 

MRX 

niN 

SO 
3  ] 

60 
29 

65 
29 

64 
28 

54 
24 

49 
24 

62 
27 

60 
22 

49 

22 

65 
37 

69 
32 

45 

27 

44 

25 

45 

29 

40 
34 

47 

27 

51 
27 

58 
28 

68 

29 

62 
44 

62 
3D 

50 
27 

43 

1 9 

47 

20 

58 
32 

65 
35 

61 
5 1 

71 
39 

39 
1  9 

28 
12 

54  .4 

26  .6 

FflLKVILLE   I  E 

MRX 
MIN 

SO 
32 

60 
27 

65 
32 

65 
27 

57 
20 

49 

23 

62 
27 

60 
25 

48 

25 

62 
4  1 

70 
29 

45 

28 

42 

22 

44 

26 

40 

36 

45 
24 

54 
26 

57 
29 

70 
33 

65 
46 

SI 
34 

51 
2 1 

44 

1 8 

49 

20 

50 
33 

65 
38 

63 
50 

72 
4  I 

4  1 
1 6 

29 
1  1 

54  .5 
28.7 

FLORENCE 

riRx 
niN 

62 
33 

67 
30 

66 
39 

58 
32 

51 
25 

65 
29 

60 
43 

51 
24 

66 
30 

70 
47 

62 
35 

51 
25 

45 

25 

42 

33 

49 

37 

58 
26 

62 
33 

71 
36 

60 
46 

56 
46 

53 
32 

46 

27 

48 
2 1 

60 
37 

65 
39 

59 
52 

71 
S3 

56 
28 

42 

19 

39 
IS 

57.0 
33.2 

HUNTSVILLE  WSO  nP 

MRX 
(1IN 

61 
33 

63 
3  [ 

64 

37 

55 
29 

49 
25 

61 
27 

60 
32 

47 
24 

65 
27 

69 
40 

46 
34 

44 

28 

46 

27 

42 
34 

48 
34 

56 
28 

56 
35 

67 
30 

63 
43 

53 
35 

51 
3D 

44 

24 

48 

1 5 

60 
37 

65 
34 

63 
52 

73 
48 

49 

26 

29 
1 9 

38 

IS 

54  .6 

31.1 

HOULTON  2 

MAX 

niN 

61 
32 

65 
28 

65 
34 

57 
29 

50 
22 

65 
25 

60 
43 

50 
23 

66 
27 

70 
51 

54 

32 

43 

23 

43 
24 

40 
34 

45 

38 

55 
26 

60 
33 

71 
34 

65 
46 

57 
47 

SI 
3D 

49 
16 

59 
32 

57 
33 

65 
35 

58 
52 

73 
55 

55 
29 

29 
1  7 

39 
14 

55.9 
32. 2 

MUSCLE  SHOBLS  Fflfl  HP 

MRX 
MIN 

57 
35 

62 
3 1 

62 
34 

53 
3  ] 

47 

29 

61 
26 

55 
32 

48 

25 

66 
26 

68 
38 

41 

32 

43 

28 

43 

28 

40 
34 

47 

32 

51 
27 

59 
28 

69 
28 

59 
44 

51 
33 

50 
30 

42 
24 

48 

2 1 

57 
36 

65 
36 

63 

53 

73 
44 

44 

23 

28 
1 9 

38 
IS 

53.0 
30.7 

NEH  HRRKET  2 

MAX 

RED  BBT 

MAX 
MIN 

64 

33 

66 
32 

66 
37 

64 
35 

68 

60 

25 

72 

24 

45 
24 

43 
34 

30 

33 

36 

72 
3D 

64 
45 

57 

52 
31 

43 
25 

46 

21 

50 
28 

60 
33 

66 

68 

26 

40 

12 

41 

I  3 

57.5 
28.9 

RUSSELLVILLE  2 

MRX 
MIN 

51 
32 

59 
25 

62 

65 
25 

56 
2 1 

52 
2 1 

63 
23 

58 
23 

51 
23 

66 
40 

71 
30 

41 
27 

43 
26 

43 

26 

40 
34 

46 

23 

56 
24 

62 
29 

72 
30 

63 
46 

52 
27 

53 
20 

45 
1 6 

48 

60 
3D 

66 
33 

65 
52 

72 
35 

37 
I  6 

29 
1  1 

54  .9 
27.4 

HfilERLOO 

MAX 
MIN 

fiPPRLflCHlBN 
MOUNTBINS  02 

OLBERTVILLE  2  SE 

MRX 
MIN 

BlRnlNGHfln  HSO  BP 

MRX 
MIN 

64 

32 

64 

3  3 

67 
34 

60 
30 

49 

26 

61 
24 

66 
36 

52 
27 

66 

25 

72 
45 

62 
39 

47 

29 

50 
26 

42 

37 

45 
39 

57 
40 

56 
36 

70 
3 1 

61 
44 

52 
49 

55 
32 

47 

25 

49 

22 

61 

37 

66 
34 

63 
5 1 

69 

62 

66 
32 

32 
2 1 

41 

15 

57.1 
33.8 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

GUNTERSVILLE 

MRX 
MIN 

62 
34 

63 
33 

65 
35 

64 
35 

65 
34 

67 
26 

66 
27 

64 
29 

61 
25 

62 
24 

71 
35 

47 
27 

50 
26 

49 

30 

49 

29 

48 

2  3 

54 

60 
3  ] 

69 
4  3 

66 
46 

S3 
32 

51 
3 1 

46 

22 

59 
35 

60 
32 

65 
34 

69 
5 1 

69 
39 

39 
I  9 

37 
16 

58.3 
31  .2 

ONEONTfl 

MAX 
MIN 

53 
3 1 

60 
27 

65 
30 

67 
30 

60 
24 

49 

2 1 

62 
24 

66 

27 

48 

20 

65 
23 

71 
3 1 

S3 
30 

47 

26 

40 

29 

39 
36 

40 
35 

55 
33 

56 
3D 

67 
33 

67 
45 

54 

30 

54 
26 

46 

1  9 

49 

2 1 

62 
30 

65 
32 

63 
5 1 

69 
47 

49 

1 9 

29 
12 

55.6 
29.1 

SBINT  BERNBRO 

MIN 

SBNO  NT  SUBSTB  RU 

MAX 

48 
31 

61 
30 

62 
34 

64 

32 

56 
25 

47 
24 

60 
25 

61 
25 

47 
26 

64 

39 

69 
34 

54 
31 

45 

27 

46 

32 

38 
34 

44 

29 

54 

31 

53 
33 

66 
35 

65 
45 

51 
41 

49 

25 

42 
19 

45 

21 

58 
36 

60 
47 

60 
48 

67 
45 

46 

19 

26 

53.7 
31  .2 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

51 
32 

62 

27 

64 

3D 

66 
26 

56 
20 

52 
20 

60 
24 

63 
25 

50 
28 

65 
29 

70 
29 

54 

30 

49 

26 

46 

26 

41 
34 

43 

25 

53 
27 

57 
27 

68 
29 

63 
43 

54 

27 

52 
21 

45 

16 

49 

19 

59 
26 

63 
26 

62 
J9 

72 
45 

47 

20 

30 
1  3 

55.6 
27.3 

VBLLET  HEBO 
. 

MAX 
MIN 

47 
28 

59 
24 

63 
27 

64 

23 

55 
1 6 

47 

1 8 

59 
20 

61 
1 9 

46 

20 

62 
28 

68 
25 

57 
27 

47 

46 
29 

37 
34 

46 
28 

52 
28 

54 

26 

68 
26 

64 

51 

50 

43 

46 

57 

62 
29 

60 

66 

49 

29 
ID 

53.8 
25.9 

UPPER  PLRINS  03 

BLICEVILLE 

MRX 
MIN 

63 
35 

65 
3  J 

63 
30 

62 
3  J 

63 
26 

55 
24 

67 
26 

61 
26 

57 
25 

71 
3 1 

74 

55 
30 

50 

48 

30 

43 

47 

54 

59 
29 

71 
37 

60 
46 

55 

56 

50 
2 1 

56 

65 

70 

65 

71 

43 

36 
16 

SB. 5 
31  .8 

BHNKHERD  LOCK  AND  Oflfl 

MRX 
MIN 

57 
40 

55 
38 

67 
38 

67 
36 

60 
3  [ 

55 
27 

62 
29 

65 
3 1 

54 

27 

65 
29 

72 
46 

56 
33 

50 
27 

49 
32 

44 

40 

48 

35 

48 

36 

57 

72 
36 

59 
47 

54 

39 

54 

48 

52 
26 

61 

62 

65 

70 

51 

35 
19 

57.1 
34.7 

CENTREVILLE  HSMO 

MRX 
MIN 

60 

63 

66 

69 

63 

52 

63 

68 

fl 

67 

72 

61 

49 

52 

42 

46 

55 

55 

70 

59 

54 

56 

48 

51 

63 

67 

65 

68 

49 

34 

17 

58.1 
33.8 

CLBNTON 

MAX 
MIN 

60 

64 

66 

69 
28 

62 

54 

63 

70 

58 

67 

71 

65 

53 

52 

41 

47 

57 

55 

74 

61 

56 

58 

50 

53 

62 

67 

63 

67 

64 

36 
15 

59.5 
31  .6 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

50 
34 

59 
32 

64 

33 

66 
30 

56 
24 

63 
25 

63 
27 

60 
25 

50 
25 

65 
28 

71 
38 

27 

43 
24 

44 

28 

43 

33 

44 

26 

55 

58 
32 

71 

62 

51 

51 

45 

48 

55 

66 

64 

70 

40 

29 
ID 

55.4 
29.2 

FBTETTE 

MAX 
MIN 

62 

64 

68 

69 

61 

53 

59 

65 

54 

59 

71 

53 

49 

46 

42 

49 

45 

59 

64 

60 

60 

55 

49 

49 

63 

69 

66 

74 

34 

15 

57.7 
30.2 

HHLETVILLE  3  NE 

MRX 
MIN 

57 
30 

62 
28 

63 
35 

55 
27 

47 

20 

60 
26 

58 
38 

50 

64 

27 

68 

66 
34 

43 

41 

39 

44 

53 
26 

57 

67 

64 

55 

50 

44 

47 

58 

64 

58 

71 

60 

30 

37 
I  1 

54  .4 

30.7 

MBMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

52 

62 

66 

67 

57 

52 

64 

60 

54 

68 

72 

48 

45 

44 

42 

47 

58 

61 

72 

61 

51 

53 

46 

47 

61 

68 

65 

74 

37 

29 
9 

56.1 
25.1 

JASPER  4  N 

MRX 
MIN 

55 
23 

56 
28 

62 

65 

58 

48 

60 

63 

50 

66 

71 

53 

45 

43 

41 

46 

53 

56 

68 

59 

53 

52 

48 

48 

62 

67 

65 

70 

43 

31 
12 

55.2 
28.4 

PRBTTVILLE 

MAX 
MIN 

THORSBT  EXP  STRT ION 

MAX 
MIN 

62 
36 

65 
3S 

68 
35 

62 
35 

84 

29 

62 
25 

70 
39 

60 
32 

6F 
27 

70 
45 

65 
4S 

50 
34 

50 
28 

50 
38 

46 
39 

57 
41 

53 
42 

72 
36 

60 
43 

54 

50 

55 
40 

49 

27 

SI 
24 

61 
30 

64 
34 

61 
48 

67 
56 

66 
39 

40 

26 

43 

17 

58.4 

TUSCALOOSA  FAR  flP 

MAX 
MIN 

68 
37 

67 
34 

70 
36 

63 
35 

53 
32 

61 
26 

67 
37 

53 
31 

68 
28 

72 
48 

60 
41 

49 
34 

49 

31 

44 

41 

48 

38 

55 
35 

60 
43 

68 
34 

61 
46 

53 
SO 

55 
31 

49 

25 

50 
22 

63 
35 

67 
35 

64 

52 

71 
57 

57 
30 

34 

21 

43 

18 

58  . 1 
35.4 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAH 

MRX 
MIN 

60 
38 

63 
34 

57 
35 

68 
35 

60 
28 

52 
28 

64 

28 

66 
33 

55 
27 

69 
29 

71 
47 

62 
33 

49 

29 

49 

30 

43 
40 

48 
34 

54 
34 

58 

35 

70 
36 

60 
46 

54 

41 

55 
30 

48 
24 

49 

27 

61 
36 

69 
39 

71 
51 

71 
46 

49 
24 

33 
19 

58.3 
33.9 
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DniLY  TEMPERATURES 


RLnBRnn 

NOVENBER  1976 


DAY  OF  MONTH 

u 
a 

STfiTION 

a: 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

!  1 

12 

13 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VERNON  2  N 

5S 

63 

66 

68 

61 

52 

65 

62 

55 

69 

73 

52 

46 

47 

42 

46 

57 

60 

72 

60 

52 

54 

48 

49 

63 

67 

65 

72 

62 

33 

57  .9 

1IN 

31 

27 

30 

26 

21 

21 

24 

20 

22 

34 

38 

28 

23 

27 

37 

26 

29 

25 

42 

44 

34 

21 

16 

30 

30 

40 

52 

37 

18 

9 

28.7 

HINF lELO  2  SH 

nflx 

SS 

62 

65 

69 

59 

53 

63 

63 

54 

67 

72 

49 

47 

46 

42 

48 

55 

59 

72 

58 

52 

54 

47 

48 

61 

67 

65 

72 

41 

31 

56.5 

1 1  N 

30 

26 

27 

25 

21 

20 

23 

22 

20 

27 

37 

27 

25 

26 

37 

25 

32 

26 

42 

44 

30 

22 

16 

16 

31 

35 

SO 

38 

16 

1  1 

27  .6 

cocrcDiki   uai  i  cv  m 
tHoltKN   VHLLt"  u< 

flNNISTON  FAR  RP 

63 

66 

68 

6 1 

51 

63 

66 

52 

66 

73 

65 

SO 

SI 

41 

47 

S3 

55 

71 

64 

54 

55 

46 

49 

61 

66 

58 

68 

65 

34 

41 

57  ,6 

11N 

34 

33 

31 

30 

27 

23 

31 

25 

22 

46 

39 

32 

30 

37 

39 

43 

35 

32 

41 

49 

32 

28 

20 

31 

32 

46 

57 

34 

23 

15 

33.2 

CRLERR  2  SH 

65 

68 

70 

59 

54 

64 

69 

60 

67 

72 

65 

43 

56 

59 

55 

S3 

SB 

73 

67 

55 

56 

50 

52 

63 

67 

60 

69 

67 

42 

45 

60. 1 

1IN 

33 

29 

29 

28 

29 

21 

34 

30 

19 

44 

41 

31 

40 

40 

34 

41 

24 

28 

37 

50 

31 

21 

17 

25 

29 

49 

SB 

41 

23 

12 

32.3 

CENTRE  4  SH 

5 1 

61 

64 

66 

59 

51 

S9 

65 

46 

65 

71 

54 

49 

48 

41 

48 

53 

53 

69 

64 

54 

52 

45 

48 

60 

63 

59 

66 

54 

31 

5S  .7 

1IN 

33 

28 

29 

31 

28 

21 

33 

24 

20 

30 

32 

33 

26 

34 

37 

30 

38 

33 

43 

40 

31 

32 

19 

29 

27 

43 

48 

53 

25 

16 

31  .6 

CHILDERS6URG  WTR  PtflNT 

IflX 

62 

65 

69 

66 

58 

63 

68 

62 

67 

72 

69 

SO 

51 

SO 

47 

56 

54 

75 

64 

56 

56 

54 

51 

62 

68 

62 

71 

68 

45 

43 

60  .2 

niN 

32 

29 

30 

29 

26 

21 

32 

3D 

20 

51 

43 

35 

26 

33 

39 

43 

42 

30 

39 

49 

34 

27 

19 

27 

30 

49 

57 

4S 

23 

14 

33.5 

GflOSDEN  STEfln  PLANT 

nflx 

51 

62 

65 

66 

59 

50 

62 

66 

49 

65 

71 

54 

47 

47 

40 

46 

SI 

54 

69 

62 

62 

52 

44 

48 

60 

63 

56 

69 

53 

30 

55  .6 

niN 

39 

33 

32 

35 

28 

25 

36 

27 

23 

43 

35 

33 

28 

33 

36 

33 

39 

33 

43 

49 

34 

31 

;3 

32 

32 

44 

SO 

51 

22 

16 

33.9 

THLLHDEGR 

nnx 

66 

65 

64 

67 

66 

65 

66 

48 

62 

72 

69 

64 

49 

57 

54 

55 

53 

71 

69 

59 

60 

55 

so 

64 

67 

69 

69 

63 

38 

42 

60.6 

MIN 

27 

32 

29 

30 

26 

31 

25 

32 

35 

22 

29 

35 

29 

28 

27 

37 

30 

29 

30 

31 

23 

IB 

16 

31 

28 

30 

46 

30 

16 

12 

28 . 1 

PIEOflONT  PLflTEflU  OS 

RLEXRNOER  CITY 

1RX 

S6 

66 

66 

68 

64 

54 

64 

70 

55 

67 

72 

69 

53 

52 

42 

49 

55 

54 

68 

60 

56 

58 

SO 

51 

63 

66 

61 

65 

63 

39 

59.2 

lilN 

33 

31 

32 

30 

29 

23 

29 

30 

21 

29 

45 

37 

29 

34 

38 

39 

43 

33 

36 

46 

36 

29 

20 

25 

31 

35 

47 

60 

29 

16 

33.2 

RSHLRNO  2  SSE 

iflx 

61 

62 

65 

59 

49 

61 

66 

50 

64 

69 

70 

48 

49 

39 

45 

56 

54 

68 

61 

54 

54 

45 

47 

59 

64 

61 

65 

63 

31 

39 

55 .9 

HIN 

33 

32 

34 

28 

23 

36 

29 

22 

32 

42 

34 

28 

34 

36 

37 

40 

34 

43 

47 

33 

29 

21 

25 

35 

37 

4S 

59 

2S 

IS 

16 

32.8 

RUBURN  RCRONOHT  FRRh 

MAX 

SS 

62 

65 

67 

64 

53 

62 

70 

55 

64 

71 

71 

54 

48 

44 

49 

54 

54 

71 

60 

59 

59 

48 

51 

59 

65 

63 

66 

64 

36 

58  .8 

niN 

37 

40 

38 

35 

30 

28 

28 

32 

27 

42 

46 

39 

32 

39 

38 

40 

45 

37 

43 

49 

41 

31 

26 

31 

34 

46 

47 

62 

30 

19 

37  . 1 

CRHP  HILL  2  NM 

MAX 

53 

63 

65 

66 

63 

S2 

62 

70 

54 

65 

70 

70 

53 

51 

42 

SO 

55 

53 

72 

62 

59 

58 

48 

SI 

60 

65 

62 

65 

63 

35 

58  .6 

niN 

30 

30 

30 

28 

2S 

21 

21 

30 

20 

43 

38 

28 

33 

37 

38 

45 

30 

31 

48 

39 

24 

IB 

19 

30 

30 

42 

60 

29 

1  4 

31  .4 

HEFLIN 

MAX 

58 

62 

63 

65 

58 

50 

60 

63 

50 

63 

68 

SO 

48 

39 

45 

49 

49 

69 

50 

51 

44 

49 

59 

65 

60 

63 

39 

55 . 1 

niN 

29 

25 

27 

25 

25 

18 

19 

24 

18 

38 

34 

34 

28 

30 

33 

33 

34 

27 

28 

40 

31 

24 

17 

18 

26 

28 

40 

23 

10 

27.1 

LflFflYETTE 

MAX 

64 

66 

70 

66 

S3 

65 

72 

S8 

67 

71 

72 

61 

S3 

43 

49 

52 

S3 

72 

65 

61 

60 

SO 

51 

62 

67 

66 

66 

58 

45 

60.6 

niN 

29 

3S 

33 

33 

26 

25 

38 

29 

25 

44 

47 

37 

29 

38 

38 

43 

44 

34 

45 

49 

38 

26 

19 

29 

36 

45 

54 

26 

IS 

34.9 

MRRTIN  Oflfl 

riAx 

61 

64 

66 

64 

52 

63 

70 

S3 

65 

73 

71 

S2 

SO 

46 

50 

57 

r:4 

70 

62 

52 

59 

48 

57 

66 

66 

63 

68 

64 

36 

43 

58  .9 

niN 

38 

36 

33 

36 

29 

33 

36 

25 

40 

45 

42 

36 

40 

40 

44 

47 

34 

43 

50 

42 

31 

25 

29 

32 

4S 

47 

62 

29 

23 

22 

37.1 

OPELIKR 

HAX 

54 

62 

64 

68 

65 

52 

63 

72 

52 

66 

72 

73 

53 

49 

43 

49 

49 

S4 

71 

61 

S9 

61 

49 

51 

60 

68 

60 

68 

64 

35 

SB  .9 

niN 

38 

32 

35 

33 

30 

25 

28 

30 

25 

27 

43 

41 

32 

34 

38 

4  1 

44 

34 

35 

49 

38 

27 

23 

25 

32 

32 

47 

58 

32 

19 

34.2 

RGCKFORO  2  NNH 

MAX 

54 

65 

65 

68 

62 

52 

63 

70 

SS 

65 

70 

68 

51 

51 

41 

46 

59 

54 

72 

60 

58 

57 

48 

SO 

61 

65 

63 

68 

64 

35 

SB  .7 

niN 

32 

32 

35 

31 

25 

25 

27 

28 

23 

34 

48 

39 

25 

30 

36 

39 

42 

34 

37 

48 

35 

24 

21 

22 

38 

46 

46 

63 

25 

12 

33.4 

ROCK  niLLS 

HAX 

54 

65 

65 

69 

6S 

54 

63 

70 

55 

65 

71 

71 

S3 

S2 

41 

51 

SO 

SS 

72 

65 

57 

59 

49 

52 

61 

65 

61 

66 

65 

36 

59.2 

■          ■  ■ 

niN 

31 

29 

26 

28 

25 

27 

29 

28 

19 

36 

37 

36 

28 

37 

35 

37 

40 

30 

35 

46 

34 

23 

18 

26 

27 

39 

46 

60 

29 

1  1 

31  .8 

PRBIRIE  06 

OnrTON  I  N 

HAX 

64 

64 

62 

70 

66 

S3 

67 

71 

56 

65 

78 

63 

51 

50 

43 

50 

51 

56 

69 

60 

55 

57 

SO 

SS 

66 

70 

67 

72 

47 

35 

59.4 

n  I N 

40 

32 

33 

31 

28 

24 

36 

28 

25 

49 

35 

26 

34 

40 

43 

43 

30 

39 

SI 

42 

29 

22 

30 

37 

32 

53 

46 

25 

17 

34.5 

OEHOPOLLS  LOCK  HND  OSM 

HAX 

61 

63 

67 

71 

65 

53 

65 

69 

55 

70 

76 

S9 

50 

51 

44 

47 

53 

57 

70 

59 

55 

57 

49 

S 1 

66 

69 

67 

71 

46 

34 

59 .0 

niN 

42 

33 

32 

31 

29 

25 

35 

33 

24 

24 

47 

37 

27 

26 

4  I 

39 

36 

3 1 

31 

SO 

46 

31 

24 

23 

39 

38 

52 

45 

25 

IB 

33.9 

GAINESVILLE 

MAX 

6 1 

64 

66 

71 

65 

53 

66 

67 

55 

7 1 

57 

SO 

SO 

43 

47 

53 

57 

34 

MIN 

39 

32 

35 

33 

29 

26 

28 

29 

25 

27 

48 

32 

27 

29 

40 

33 

33 

31 

33 

SO 

40 

29 

23 

24 

37 

40 

53 

42 

23 

17 

32.9 

GREENSBORO 

MAX 

66 

71 

70 

69 

68 

67 

70 

65 

70 

75 

60 

51 

53 

47 

47 

52 

57 

63 

70 

55 

SB 

57 

59 

65 

70 

69 

70 

68 

36 

35 

61.1 

MIN 

45 

4  1 

35 

29 

28 

26 

37 

28 

27 

41 

34 

27 

40 

40 

39 

40 

31 

41 

51 

37 

29 

21 

28 

37 

48 

S9 

35 

23 

IS 

34.9 

HRYNEVILLE 

MAX 

M  1  N 

LIVINGSTON  2  SH 

MAX 

63 

65 

67 

72 

67 

58 

72 

71 

66 

72 

78 

70 

61 

46 

47 

52 

56 

58 

69 

57 

SB 

52 

56 

69 

70 

67 

71 

60 

37 

62.3 

M I  N 

38 

34 

31 

30 

26 

22 

30 

28 

21 

25 

45 

32 

25 

30 

40 

33 

39 

29 

38 

SI 

41 

26 

19 

24 

36 

4S 

54 

37 

22 

13 

32.1 

nRRION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

62 

63 

65 

69 

64 

53 

64 

70 

57 

70 

75 

61 

S2 

52 

43 

47 

S2 

SS 

69 

61 

SO 

57 

49 

52 

64 

68 

65 

69 

S3 

35 

SB  .9 

M  I N 

36 

33 

32 

32 

28 

22 

24 

29 

23 

25 

44 

3S 

25 

25 

38 

39 

41 

29 

29 

48 

43 

27 

22 

22 

34 

35 

4B 

50 

24 

17 

32.0 

HINTER  3  NH 

MAX 

62 

61 

65 

62 

61 

52 

64 

70 

56 

68 

75 

68 

52 

SI 

45 

46 

SO 

54 

66 

SB 

55 

SB 

49 

SO 

63 

67 

65 

70 

57 

35 

SB.  5 

M I N 

39 

38 

36 

36 

31 

33 

31 

27 

28 

50 

38 

28 

28 

39 

42 

44 

35 

36 

SO 

47 

32 

25 

25 

37 

40 

51 

57 

27 

19 

36.2 

nONTOOtlERY  HSO  RP 

MAX 

63 

65 

68 

65 

53 

64 

70 

57 

68 

72 

6S 

53 

51 

46 

49 

52 

54 

68 

60 

56 

60 

SI 

51 

62 

66 

6 1 

67 

66 

39 

44 

56 .9 

MIN 

39 

34 

35 

34 

30 

25 

35 

29 

24 

43 

46 

37 

32 

43 

43 

4  7 

40 

34 

45 

S2 

38 

32 

26 

32 

36 

SI 

60 

39 

28 

23 

37.1 

SELHH 

MAX 

6S 

68 

70 

66 

60 

65 

7 1 

63 

70 

75 

7C 

63 

53 

52 

48 

56 

57 

72 

45 

MIN 

40 

34 

34 

36 

31 

25 

33 

34 

25 

47 

46 

38 

28 

42 

40 

42 

41 

34 

44 

4S 

45 

30 

24 

28 

35 

S2 

27 

IB 

35.6 

UNION  SPRINGS  4  S 

MAX 

58 

62 

64 

66 

65 

52 

70 

71 

55 

62 

70 

73 

52 

SO 

4S 

45 

56 

SO 

67 

60 

56 

62 

SC 

50 

S8 

66 

66 

67 

63 

36 

SB. 9 

■          ■  ■ 

niN 

38 

35 

37 

34 

33 

26 

29 

32 

25 

28 

46 

42 

3 1 

33 

40 

40 

45 

37 

56 

19 

35 .8 

COHSTRL  PLBIN  01 

RNDALUSIR  1  NH 

MAX 

59 

61 

67 

72 

69 

57 

66 

75 

60 

69 

75 

75 

56 

58 

46 

49 

53 

54 

70 

63 

59 

62.5 

MIN 

37 

30 

30 

30 

28 

21 

25 

25 

20 

29 

38 

42 

30 

31 

40 

44 

45 

32 

34 

49 

49 

25 

24 

29 

47 

62 

29 

18 

33.7 

BTnORE 

MAX 

63 

65 

68 

72 

69 

59 

68 

76 

61 

70 

75 

74 

56 

58 

48 

50 

52 

SS 

70 

70 

63 

66 

54 

SS 

67 

70 

70 

74 

66 

39 

63.4 

HIN 

42 

36 

39 

38 

36 

28 

39 

36 

28 

45 

SI 

41 

32 

37 

40 

43 

46 

38 

49 

52 

51 

34 

27 

29 

36 

50 

53 

64 

29 

22 

39.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
7 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

Dflr  OF  MONTH 

o 
a 
ac 

a 

1 

2 

3 

4 

S 

5 

7 

e 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BEATRICE   1  E 

MAX 

68 

68 

66 

65 

63 

64 

63 

62 

67 

72 

52 

56 

56 

49 

70 

54 

54 

55 

58 

56 

49 

59 

65 

64 

69 

56 

35 

59 

.8 

MIN 

40 

41 

38 

39 

35 

32 

31 

30 

31 

47 

49 

32 

36 

38 

44 

4  1 

43 

50 

48 

43 

33 

28 

29 

36 

42 

41 

43 

27 

2 1 

37 

•  5 

BRBNTLEY 

MAX 

61 

65 

68 

70 

68 

57 

63 

75 

59 

69 

75 

74 

55 

58 

46 

49 

56 

53 

71 

59 

63 

55 

S2 

54 

60 

69 

66 

69 

67 

36 

61 

.4 

M  1  N 

3S 

3D 

33 

30 

28 

23 

26 

26 

21 

24 

46 

42 

31 

40 

42 

43 

47 

33 

36 

50 

51 

26 

21 

26 

30 

35 

48 

63 

31 

I  9 

34 

■  6 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

64 

66 

70 

68 

57 

66 

74 

67 

68 

74 

75 

66 

56 

53 

SO 

53 

54 

67 

66 

61 

64 

56 

54 

62 

67 

64 

74 

71 

SI 

46 

62 

.9 

MIN 

3S 

31 

32 

31 

28 

23 

30 

27 

21 

35 

45 

43 

30 

42 

45 

45 

47 

37 

45 

52 

42 

26 

21 

25 

29 

48 

60 

SO 

31 

21 

35 

.9 

CBHDEN  3  NH 

MAX 

63 

62 

65 

69 

65 

65 

66 

72 

56 

69 

76 

65 

51 

52 

45 

47 

49 

54 

66 

57 

55 

58 

50 

50 

65 

67 

66 

70 

59 

35 

59 

.6 

MIN 

38 

36 

31 

30 

29 

25 

31 

30 

22 

24 

46 

35 

25 

27 

37 

38 

40 

30 

31 

46 

43 

25 

21 

22 

28 

32 

49 

52 

23 

I  7 

32 

•  1 

CHfllOn  4  N 

MAX 

63 

66 

71 

69 

63 

67 

75 

69 

70 

76 

73 

69 

48 

47 

47 

54 

57 

69 

61 

59 

69 

55 

58 

65 

70 

64 

71 

71 

53 

48 

63 

.2 

MIN 

39 

37 

39 

39 

31 

27 

29 

25 

28 

46 

38 

39 

30 

39 

41 

40 

43 

36 

50 

40 

37 

27 

22 

31 

31 

SI 

59 

45 

25 

1 9 

36 

•  1 

CLflTTON 

MAX 

57 

62 

65 

68 

65 

53 

63 

72 

56 

67 

73 

73 

55 

52 

42 

51 

50 

52 

69 

61 

57 

56 

50 

51 

62 

68 

65 

67 

60 

36 

59 

.3 

MIN 

38 

38 

42 

40 

33 

33 

40 

32 

30 

45 

50 

42 

34 

38 

38 

40 

45 

41 

43 

49 

45 

36 

26 

33 

40 

47 

47 

46 

31 

20 

38 

.  7 

ENTERPRISE 

MAX 

64 

67 

69 

67 

58 

63 

73 

58 

67 

72 

72 

43 

52 

52 

S3 

62 

63 

68 

59 

51 

51 

55 

62 

66 

69 

65 

38 

42 

60 

.0 

M  I  N 

40 

42 

42 

36 

31 

39 

32 

28 

30 

48 

46 

35 

42 

47 

35 

38 

51 

SO 

32 

26 

30 

32 

38 

48 

63 

22 

24 

38 

.0 

EUFHULH  WILDLIFE  REF 

MAX 

65 

64 

67 

70 

68 

55 

65 

74 

57 

68 

7S 

74 

56 

55 

52 

51 

52 

52 

70 

54 

52 

64 

68 

68 

68 

65 

40 

61 

.9 

MIN 

32 

31 

35 

32 

29 

23 

27 

34 

23 

32 

44 

44 

33 

41 

39 

4  1 

46 

34 

37 

49 

44 

28 

21 

25 

31 

45 

46 

46 

35 

23 

35 

■  0 

EVERGREEN 

MAX 

49 

52 

53 

68 

60 

61 

64 

52 

53 

62 

68 

66 

69 

66 

36 

MIN 

39 

35 

36 

34 

32 

26 

29 

29 

26 

27 

42 

41 

31 

32 

38 

41 

45 

36 

36 

50 

51 

28 

24 

25 

28 

33 

51 

62 

29 

I  8 

35 

.  I 

FRISCO  CITY 

MAX 

60 

62 

67 

70 

65 

55 

61 

74 

57 

69 

75 

70 

52 

51 

45 

46 

48 

52 

69 

58 

60 

62 

52 

S2 

64 

70 

67 

69 

64 

36 

60 

.  I 

MIN 

39 

37 

37 

34 

31 

28 

30 

31 

27 

31 

52 

38 

29 

31 

39 

41 

43 

36 

37 

50 

49 

27 

25 

26 

34 

42 

52 

62 

27 

I  9 

36 

■  I 

GENEVA  2 

MAX 

S9 

63 

66 

70 

68 

56 

64 

74 

59 

68 

69 

74 

56 

59 

46 

53 

52 

55 

69 

62 

60 

65 

53 

52 

62 

55 

74 

74 

73 

39 

61 

.6 

MIN 

38 

35 

40 

37 

33 

26 

32 

34 

24 

27 

41 

47 

36 

35 

42 

42 

46 

36 

38 

50 

SO 

32 

24 

27 

30 

SO 

SS 

64 

34 

22 

37 

■  6 

GILBERTOWN 

MAX 

64 

67 

70 

66 

54 

65 

74 

57 

70 

76 

76 

48 

45 

49 

54 

68 

70 

71 

60 

52 

65 

68 

63 

72 

69 

38 

46 

62 

.2 

MIN 

39 

31 

32 

29 

29 

23 

32 

29 

22 

45 

43 

36 

29 

41 

41 

36 

38 

30 

40 

42 

34 

26 

21 

29 

31 

39 

62 

36 

25 

17 

33 

■  6 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

HEflOLflND 

MAX 

58 

63 

65 

68 

66 

55 

66 

73 

57 

65 

72 

73 

se 

57 

44 

55 

SI 

55 

68 

63 

58 

64 

51 

51 

62 

67 

57 

70 

38 

60 

.7 

MIN 

38 

36 

42 

42 

34 

30 

34 

33 

27 

35 

48 

45 

35 

39 

40 

43 

46 

36 

43 

51 

50 

33 

26 

30 

35 

47 

51 

63 

35 

23 

39 

■  I 

HIGHLfINO  HQnE 

MAX 

61 

65 

68 

70 

66 

54 

65 

73 

58 

66 

75 

71 

54 

S2 

44 

46 

52 

52 

71 

59 

59 

60 

50 

53 

63 

69 

66 

68 

64 

37 

60 

.4 

MIN 

38 

39 

39 

37 

30 

33 

37 

34 

32 

32 

47 

40 

29 

39 

40 

40 

44 

38 

37 

48 

45 

31 

25 

25 

33 

49 

47 

63 

30 

19 

37 

.3 

02flRK  6  NNH 

MAX 

64 

67 

70 

69 

60 

64 

73 

70 

67 

72 

72 

68 

52 

SI 

54 

SO 

S3 

70 

63 

59 

64 

58 

54 

63 

69 

60 

68 

68 

60 

4  1 

62 

.4 

MIN 

38 

40 

45 

42 

35 

33 

40 

34 

36 

46 

S3 

44 

33 

39 

40 

45 

46 

41 

SO 

52 

48 

31 

30 

35 

40 

47 

56 

60 

32 

2  1 

4  1 

.  1 

PITTSVIEH 

MAX 

58 

64 

67 

69 

66 

54 

64 

73 

57 

65 

74 

75 

58 

54 

44 

52 

55 

70 

60 

58 

63 

SI 

52 

63 

69 

68 

66 

38 

60 

•  9 

MIN 

29 

28 

36 

28 

26 

21 

28 

26 

19 

30 

43 

43 

29 

38 

39 

44 

32 

45 

47 

42 

26 

18 

28 

28 

43 

58 

34 

17 

33 

•  0 

THOHHSVILLE 

MAX 

65 

67 

70 

72 

67 

58 

69 

75 

60 

72 

76 

65 

55 

51 

43 

47 

48 

56 

72 

54 

57 

62 

52 

55 

66 

70 

67 

71 

53 

39 

61 

.  1 

MIN 

37 

34 

36 

31 

29 

26 

26 

27 

26 

28 

48 

35 

26 

31 

38 

40 

41 

33 

34 

47 

47 

25 

23 

23 

34 

43 

51 

51 

24 

15 

33 

.7 

TROT 

MAX 

63 

65 

68 

65 

52 

63 

72 

60 

67 

73 

72 

63 

53 

47 

48 

54 

51 

69 

58 

56 

61 

SO 

51 

62 

67 

58 

68 

68 

49 

43 

59 

.9 

MIN 

37 

40 

40 

38 

33 

31 

40 

31 

31 

44 

50 

41 

31 

40 

40 

44 

46 

40 

45 

50 

46 

31 

27 

31 

39 

47 

57 

48 

30 

20 

38 

.9 

WHRTLET 

MAX 

70 

69 

65 

69 

67 

68 

80 

78 

70 

80 

81 

75 

57 

60 

62 

58 

58 

72 

62 

66 

65 

59 

63 

65 

64 

67 

70 

66 

S3 

49 

66 

.2 

MIN 

36 

37 

33 

32 

28 

23 

30 

30 

24 

36 

45 

39 

29 

38 

40 

40 

4  1 

35 

45 

49 

45 

28 

21 

25 

28 

30 

39 

39 

20 

21 

33 

.5 

GULF  08 

BflT  NINETTE 

MAX 

64 

68 

70 

67 

58 

67 

75 

62 

69 

74 

75 

64 

57 

49 

50 

50 

54 

70 

63 

62 

65 

S3 

56 

61 

70 

68 

72 

69 

45 

45 

62 

.4 

MIN 

42 

40 

40 

42 

35 

34 

42 

37 

33 

49 

S3 

41 

32 

43 

43 

44 

45 

40 

51 

SI 

SO 

33 

29 

32 

44 

53 

W 

44 

29 

21 

41 

.3 

CODEN 

MAX 

MIN 

OSUPHIN  ISLAND  2 

MAX 

60 

62 

65 

66 

66 

55 

70 

71 

58 

65 

68 

70 

55 

63 

62 

52 

53 

54 

62 

57 

59 

64 

55 

52 

59 

60 

66 

69 

42 

60 

.7 

MIN 

SO 

52 

52 

56 

48 

48 

52 

46 

47 

55 

59 

48 

42 

43 

47 

48 

50 

50 

54 

53 

54 

48 

43 

43 

49 

52 

60 

63 

35 

33 

49 

.3 

FfilRHOPE  2  NE 

MAX 

62 

64 

65 

69 

66 

59 

64 

72 

61 

68 

70 

74 

56 

58 

52 

51 

52 

54 

64 

60 

60 

64 

53 

55 

61 

65 

70 

74 

65 

38 

61 

.5 

MIN 

40 

40 

39 

39 

38 

31 

31 

39 

30 

34 

48 

44 

35 

42 

44 

44 

46 

41 

49 

51 

52 

37 

30 

31 

32 

46 

59 

64 

32 

24 

40 

.4 

nOBILE  WSO  flP 

MAX 

62 

66 

69 

65 

57 

66 

73 

59 

67 

73 

73 

61 

52 

47 

49 

49 

S3 

66 

60 

60 

64 

54 

55 

64 

69 

67 

72 

67 

38 

46 

60 

.8 

MIN 

41 

40 

38 

41 

36 

33 

39 

33 

31 

51 

SS 

39 

33 

43 

43 

44 

44 

38 

SI 

SI 

43 

33 

31 

33 

41 

55 

66 

37 

25 

24 

40 

.4 

R0BERT5DALE 

MAX 

65 

65 

70 

73 

70 

62 

68 

76 

53 

69 

73 

75 

59 

60 

52 

51 

53 

54 

71 

60 

63 

67 

56 

57 

70 

70 

74 

69 

42 

47 

63 

.5 

MIN 

4  1 

40 

40 

39 

37 

31 

33 

37 

30 

31 

48 

46 

36 

36 

46 

46 

47 

42 

42 

52 

54 

38 

28 

29 

32 

59 

66 

34 

26 

26 

39 

.7 
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DfilLY  SOIL  TEMPERATURES 

NOVErtBER  1976 


X 

Onr  OF  MONTH 

s 

SIflT  ION 

o 

H 

1 

2 

3 

S 

6 

7 

S 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

la 

19 

70 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

K 
CL 

nuBUKN  RCRONOnr  FRRM 

2 

MAX 
MIN 

ST 

62 
43 

63 
45 

66 
45 

64 
42 

59 
40 

62 
42 

66 
42 

S6 
39 

62 
40 

66 
48 

67 
49 

59 
4  3 

51 
45 

46 
45 

51 
45 

S3 
48 

54 

43 

63 
43 

56 
SO 

58 
51 

60 
38 

52 
37 

52 
35 

55 
40 

60 
48 

57 
49 

62 
57 

63 

46 

35 

58.3 
43.8 

4 

HBX 

niN 

48 

46 

6 1 
48 

63 
49 

60 
46 

5 1 
44 

56 
44 

61 
43 

43 
43 

58 
43 

62 
SO 

63 
53 

58 
46 

so 

47 

48 

47 

51 
47 

54 

50 

54 
47 

59 
46 

S7 
S3 

55 
52 

57 
43 

45 
41 

46 
40 

48 
43 

53 
48 

57 
51 

62 
57 

62 
40 

40 
40 

55.0 
46.5 

8 

nnx 
niN 

5S 
SO 

57 

S7 
48 

59 
50 

58 
48 

54 
46 

54 

57 
4  7 

53 
45 

S3 
4  I 

57 
48 

58 
53 

56 

47 

50 
46 

49 
47 

49 
47 

52 
48 

52 
47 

56 
46 

S3 
51 

54 

53 

55 
45 

SO 
42 

48 
40 

49 
43 

52 
46 

54 

SO 

60 

61 

51 

52 
42 

54.1 
47.1 

HEflDLBNO 

4 

nnx 

58 

59 

59 

60 
49 

59 

55 
45 

55 

58 

55 
45 

55 
42 

59 
SO 

63 
S4 

59 
49 

SS 
47 

S2 
49 

55 
47 

SS 
50 

SS 
50 

60 
47 

58 
S 1 

59 
55 

SO 
45 

53 
4  I 

51 
40 

53 
4  1 

57 
46 

S9 
SO 

64 

56 

64 

S3 

53 
40 

57.2 
47.4 

PirrsviEH 

4 

nnx 
niN 

61 
46 

63 
48 

64 

SO 

66 
49 

63 
46 

58 
43 

60 
43 

62 
45 

57 
42 

43 
43 

63 
43 

64 

S3 

61 
48 

55 
47 

51 
49 

54 
48 

55 
48 

67 
48 

55 
52 

59 

55 

61 
44 

54 
41 

S3 

41 

55 
42 

58 
44 

63 
SU 

63 
S3 

SS 
40 

58.7 
46.5 

THDRSBT  EXP  SlnilON 

4 

nfl< 
nlN 

66 
SO 

66 

50 

67 
SI 

63 
50 

63 
45 

66 
47 

70 
50 

64 

50 

65 
41 

67 
45 

65 
45 

60 
SO 

56 
44 

S7 
45 

SO 
4S 

58 
50 

56 
S3 

63 
49 

54 

SO 

54 

52 

58 
54 

55 
44 

56 
42 

58 
47 

58 
48 

60 
48 

62 
57 

62 
55 

55 
44 

56 
40 

60.3 
48.0 

HINFIELO  2  SH 

4 

MAX 

niN 

59 
46 

62 
45 

63 
44 

64 
45 

60 
42 

58 
41 

60 
40 

62 
42 

58 
41 

60 
41 

65 
50 

SO 
41 

54 
46 

46 

37 

45 
43 

49 
40 

55 
39 

55 
41 

60 
40 

S3 
49 

SS 
47 

56 
40 

52 
38 

48 

36 

54 
41 

56 
40 

58 
50 

65 
53 

S3 
39 

53 
36 

56.3 
42.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STfiTION  INDEX 


9 


EVflPORflTION  AND  WIND 


DRY  OF  MONTH 

STRTION 

5  It  o 

!o  c3  * 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN  VRLLET  01 

HUNTSVILLE  HSO  F4P 

EVBP 

16 

.02 

.03 

.02 

.06 

06 

02 

01 

2  218 

HIND 

el 

?6 

3C 

7C 

47 

28 

70 

52 

55 

e' 

64 

124 

47 

16 

83 

16 

6 

4 

15 

?3 

ec 

ei 

?; 

51 

i; 

97 

91 

85 

147 

16178 

NRX 

61 

63 

63 

58 

52 

56 

58 

56 

58 

57 

66 

41 

42 

41 

6^ 

54 

56 

62 

59 

54 

52 

44 

44 

55 

59 

56 

68 

55 

55  .8 

niN 

36 

36 

43 

38 

34 

36 

42 

34 

34 

45 

39 

40 

39 

39 

35 

39 

38 

45 

46 

38 

33 

32 

37 

38 

49 

53 

38 

39.1 

UPPER  PLUINS  03 

H INF  I ELO  2  SH 

• 

.  1  1 

.  1 5 

.  1 1 

.  1 . 

.08 

.05 

07 

03 

05 

05 

.01 

.04 

.06 

.06 

PIEDMONT  PLBTEnu  05 

PUBURN  RGRCN0F1Y  FRRK 

EVRP 

.  09 

.  1 2 

•  1 0 

.  1 2 

15 

08 

09 

10 

09 

05 

05 

07 

.09 

UIND 

61 

32 

27 

21 

4  1 

28 

27 

68 

33 

51 

33 

54 

83 

45 

61 

24 

4C 

; 

21 

36 

24 

55 

52 

21 

36 

16 

35 

44 

75 

84 

1234 

48 

42 

48 

55 

52 

riiN 

38 

39 

42 

43 

38 

- 

38 

37 

34 

37 

45 

44 

35 

38 

38 

40 

44 

40 

4C 

49 

46 

35 

- 

- 

37 

45 

45 

6C 

35 

40.8 

nnRTiN  onn 

EVRP 

.10 

.12 

.  1  1 

.09 

.13 

.09 

.14 

.07 

.12 

.06 

.01 

.17 

.05 

n? 

nn 

nfi 

.03 

.06 

.08 

-12 

.05 

.08 

.16 

.04 

- 

- 

2  .358 

HIND 

29 

68 

20 

50 

106 

6 

3 

C 

16 

12 

55 

2 

4 1 5 

PRBIRIE  06 

- 

.09 

.03 

.03 

.o; 

HIND 

94 

42 

1 1 

16 

65 

25 

23 

92 

29 

52 

34 

69 

98 

6 

19 

30 

103 

53 

15 

3'i 

46 

47 

38 

1  34 

101 

1482 

MAX 

61 

63 

54 

65 

60 

55 

58 

63 

57 

66 

58 

- 

^4 

47 

62 

59 

55 

59 

56 

67 

59 

58 

64 

- 

59.5 

MIN 

39 

^  ^ 

32 

35 

45 

40 

32 

4  1 

40 

52 

50 

35 

* ' 

4C 

^ ' 

50 

52 

40.5 

GULF  09 

FRIRHOPE  2  NE 

EVBP 

■  11 

.09 

.10 

.10 

.10 

.10 

.08 

.11 

.10 

.06 

.04 

.07 

■  1  1 

.05 

.01 

.04 

.03 

.01 

.04 

.01 

.01 

.14 

.07 

.05 

.04 

.02 

.06 

1  .946 

HINO 

33 

13 

12 

14 

13 

21 

1 1 

35 

18 

e 

13 

21 

57 

29 

37 

35 

16 

9 

10 

14 

30 

61 

26 

8 

12 

10 

13 

12 

59 

57 

707 

MAX 

63 

65 

65 

66 

63 

59 

60 

66 

58 

60 

66 

70 

56 

52 

48 

48 

49 

52 

56 

54 

58 

58 

48 

46 

49 

54 

64 

69 

62 

56.1 

MIN 

44 

40 

45 

44 

42 

39 

42 

40 

38 

49 

50 

50 

39 

44 

46 

46 

46 

44 

52 

53 

54 

38 

37 

36 

38 

42 

54 

62 

35 

44.4 

SEE 
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STRTION  INDEX 


SNOWFALL  mo  SNOW  ON  GROUND 


STRT ION 

NOVEMBER  1976 
OflY   OF  MONTH 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

Q  1 

1  1 

2  1 

3  1 

4  1 

5  1 

5  1 

7  1 

3  1 

9  2 

D  2 

1    22  2 

3   24   25   26  27 

28   29   30  31 

NORTHERN  VBLLET  01 
HUNTSVILLE  HSO  np 

MOULTON  2 

nUSCLE  SHOSLS  Fflfl  BP 

flPPBLRCHIBN 
NOUNTBINS  02 

eiRniNCHBM  MSO  BP 

VBLLET  MEBD 

UPPER  PLBINS  03 
HBMILION  3  S 

TUSCBLOOSfl  FRfl  BP 

PRBIRIE  06 
CBINESVILLE 

SNONFBLL 
SN  ON  ON 
WTR  EOUI 

SNOHf ALL 
SN  ON  ON 

SNOHFBLL 
SN  ON  CN 

SNOHFBLL 
SN  ON  CN 
HTR  EOUI 

SNOHFBLL 
SN  ON  ON 

SNOHFBLL 
SN  ON  GN 

SNOHFBLL 
SN  ON  GN[ 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNC 

0 
V 

0 

0 

D 
» 

3 
) 

t 

T 

.  1 

I 

I  I 

I  T 
I 

I  I 
I 

I  I 
I  T 

t 
I 

I 

I 
T 
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1  1 


STflTION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

0 
cr 
z 

cr 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

- 

a. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

D008 

07 

HENRY 

31 

35 

85 

1  7 

465 

7A 

C 

inHM    ^  RIPHRllRn 

nUU  1  OUIN 

0063 

03 

u  T  Kjc  T nvi 

n  i  IN  0  1  U  IN 

0 
c 

34 

1  3 

87 

1  1 

795 

c 

pRnF     ppimfr  nnnsFY 

rnUr   •     rnLIILT\  UUUOC' 

n  L  DC  i\  1  n 

0140 

07 

u  1 1  r  n  Y 

n  i  L  L  U  A 

1 
1 

32 

1  4 

87 

25 

1  75 

7A 

c 

^inMFY     1      HDRHY  "^R 

QIRFRTV/TMF  9 
nLuCf^lViLLC    c.  Ou 

0M8 

02 

M  □  P  Q  M  □  1  1 
1  1 M  n  0  n  H  L  L 

1  9 

34 

1  4 

86 

I  0 

1  140 

5P 

5P 

H 

Ql  Q      rnMMIIMTTY  MFTUinRK 
MLM*     LUIillUINl  1  1     INC  InUrsFA 

Ql  FVQMnFR  riTY 

0160 

05 

TQi 1  QpnnQQ 

1 HLLnrUUOH 

1  1 

32 

57 

85 

57 

660 

7A 

70 

H 

HFWRY    n  nFMHQM 
ntlNlAl      U»  UtlNnMIt 

flLlCEVlLLE 
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32 

1  8 

86 

24 

221 

MOUL  TON 

5625 

0  1 

LAWRENCE 

12 

34 

28 

87 

18 

628 

MOULTON  2 

5635 

0  1 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87 

18 

645 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5749 

01 

COLBERT 

12 

34 

45 

87 

37 

540 

NEW  MARKET  2 

5867 

01 

MADISON 

12 

34 

55 

86 

27 

725 

NEWTON 

5875 

07 

n Di  c 
UHL  t 

C 
O 

31 

20 

85 

37 

ONEONTA 

6121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

OPEL  I  KA 

6129 

05 

LEE 

1  1 

32 

38 

85 

23 

750 

OZARK  6  NNW 

6218 

07 

DALE 

5 

31 

31 

85 

4  I 

470 

PRINT  ROCK  2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34 

42 

86 

20 

635 

PRLMERDALE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33 

46 

86 

40 

798 

PERRYV I LLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

32 

36 

87 

09 

500 

PE  TERMAN 

6370 

07 

MONROE 

1 

3  1 

35 

87 

16 

195 

PICKENSVILLE 

64  1  4 

03 

PICKENS 

13 

33 

1  4 

88 

17 

165 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MnuTrnMrPY 
mjiN  1  LjunLr\  i 

C 
D 

32 

04 

86 

04 

506 

PI TTSVIEW 

650  1 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

10 

380 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

PRATTVILLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

29 

86 

29 

295 

RED  BAY 

6805 

01 

FRANKL  IN 

12 

34 

26 

88 

08 

680 

REFORM  2  E 

6847 

03 

PICKENS 

13 

33 

23 

87 

59 

271 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

ROBERTSDALE 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

34 

87 

44 

155 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

COOSA 

7 

32 

54 

86 

14 

670 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKL IN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34 

10 

86 

49 

802 

SAND  MT  SUBSTR  RU 

7207 

02 

OE  KRLB 

12 

34 

17 

85 

58 

1  195 

OBSERVRT ION 
TIME  RND 
TABLES 


- 

Q. 

O 

a 

a.  1^ 

UJ 

- 

7A 

6P 

6P 

H 

6A 

6P 

6P 

H 

7A 

7R 

C  H 

4P 

4P 

H 

C 

5P 

5P 

C  H 

7A 

7R 

C  H 

C 

7A 

7A 

H 

7A 

7A 

GH 

8A 

BR 

H 

7A 

7R 

H 

7fl 

7R 

MIO 

MID 

MID 

C  HJ 

BR 

C 

7fl 

C 

7R 

7R 

H 

6fl 

7fi 

5P 

5P 

H 

6R 

7R 

7R 

7R 

7R 

H 

BR 

7R 

7R 

C 

7A 

7R 

GH 

6P 

6P 

6P 

H 

7R 

7fl 

C 

8R 

7A 

7R 

H 

6R 

MID 

MIO 

C  HJ 

7A 

MID 

MID 

C  HJ 

c 

6P 

6P 

H 

MID 

M  I  0 

H 

5P 

5P 

M 

7A 

7A 

7A 

H 

BR 

8A 

H 

5P 

5P 

H 

c 

7A 

5R 

c 

7R 

7R 

7R 

7R 

7R 

GH 

7R 

8A 

8R 

5P 

5P 

H 

7fl 

7A 

C 

6A 

6A 

H 

7R 

7A 

H 

6R 

6R 

H 

7R 

7R 

H 

7R 

MID 

H 

6P 

6P 

H 

OBSERVER 


T .  E .  MRSON 

ALTON  G.  LAND 

ALABAMA  POWER  CO. 

MRS  WILLIE  J.  ARRINCTON 

WILLIE  P  CRUTCHFIELO 

RADIO  STATION  WGSV 

TVR-765 

JIM  WRLKER 

EDDIE  L.  PERRCE 

JAMES  E  MC  CRAVY 

DAISY  0  MITCHELL 
AUBURN  UNIVERSITY 
CITY   OF  HEFLIN 
CHARLES  R.  PORTER 
ARLON  L .  OTTS 
MARY   N.  AVERY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
ALLIED  PAPER  INC 
MARY  LOU  WILKER50N 
JAMES  A.  BRITAIN 

ALABAMA  POWER  CO. 

FRED  W.  WOOD 

MISS  MAYMIE  LANORUM 

ALRBRMR  POWER  CO. 

MRS.   MARY   K.  LEE 

RUFUS  M.  SEWELL 

8.  B.   WILLIAMSON.  JR. 

JOHN  B.  RRD 

ALABRMR  POWER  CO. 

MARION  FISH  HATCHERY 

AUBURN  UNIVERSITY 
RLRBRMA  POWER  CO. 
NORA  M  FLOYD 
ERNEST  H.  LAND 
ALFRED  S.  ADAMS 
JAMES  A  MC  INNIS 
HENRY   J.  YATES 
ALABAMA  POWER  CO. 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MURICE  P  JETER  JR 

NATL  WEATHER  SERVICE 
C  C  MONTGOMERY 
JOHN  N  KELLEY 
FED.  AVIATION  AGENCY 
H.   WAYNE   MC  FARLEN 
CHARLES  R  BRRCKIN5 
LONNIE  R.  NORRIS 
RADIO  STAT  ION  WJHO 
CHARLES  H.  CRRROLL 
TVR-69 

GEORGE  T.  POSEY 
MRS  EVELYN  M.  FULLER 
MRS.  MINTR  EDOINS 
MRS  GRRCE  ONEAL 
MRS.   EVR  R.  RAY 
MRS .  ENA  C .  PAUL 
FRANK  TURNER 
JRMES  E  FISCHER 
RROIO  STRTION  WPXC 
WRMG  RRDIO 

RRIFORD  C  MC  COOL 

INRCTIVE  6/30/76 
RLRBRMfl  ELECTRIC  COOP 
JOHN  K  LRSSITTER 
CHARLES  W.  MCEWEN 
JOHN  T.  BAILEY 
RADIO  STRTION  HWWR 
ST .  BERNRRO  COLLEGE 
SRND  MTN  SUBSTATION 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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STRTION  INDEX 


NOVEMBER  1976 


STni ION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  fiNO 
TABLES 


OBSERVER 


SRYRE 

SCOTTSBORO 

SELMfl 

SUTTLE 

TflLLfiOEGfl 

THOMflSVILLE 

THORSBY  EXP  STRTION 

THURLOW  DflM 

TONEY 

TROY 

TUSCfiLOOSR  FAR  flP 

TUSCRLOOSfl  OLIVER  DflM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEflO 

VERNON  2  N 

WADLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  6  W 

WARRIOR  LOCK  AND  CRM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHATLEY 

WINFIELD  2  SW 


7282 
7304 
7366 
7963 
8024 
8178 
8209 
8215 
8259 
8323 

8380 
8385 
8438 
8446 
8469 
8517 
8605 
8637 
8648 
8670 

8673 
8686 
8809 
8859 
8867 
8996 


JEFFERSON 

JACKSON 

DALLAS 

PERRY 

TALLADEGA 

CLARK 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 

PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KALB 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


33  43 

34  4  1 
32  25 

32  32 

33  26 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  13 

32  06 

32  27 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


86  58 

86  03 

87  GO 
87  1  1 

86  05 

87  44 
86  42 

85  54 

86  44 
85  59 

87  37 
87  35 
85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87  1  1 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


304 
615 
147 
145 
555 
405 
680 
288 
750 
580 

159 
152 
460 
265 
1040 
265 
640 
205 
850 
630 

1  10 
457 
500 
190 
170 
468 


6P 

MID 
7A 
7A 

7A 
7A 


IP 


7R 
7R 
7fl 
7R 
7R 
7R 
6P 
6fl 

6R 

MID 
7R 
7fl 
7fl 
7fl 
7fl 
6R 
7R 
7fl 
7fl 

6fl 
IP 
7fl 
7fl 
7fl 
7R 


H 
H 

H 

C  H 
CG 

C 

C  H 
H 

C  H 
H 

H 

C  H 


MIRAM  W  PRIDMORE 
RADIO  STATION  WCRI 
ROBERT  J.  CHANDLER 
J.   F.   SUTTLE.  JR. 
JOE  WOODARO 
LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSITY 
ALRBRMR  POWER  CO. 
TVfl-506 

THOMAS  J.  DILLflRD 

FED.   nVIflTION  AGENCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JERRY  COPE 

MRS  J  C  JRCKSON 

C  4  H  LUMBER  COMPRNY 

JOEL  CRMP 

RLRBRMR  POWER  CO. 

MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 

WALTER  PARKER 

GILBERT  C  YARBROUGH 

CORPS  OF  ENGINEERS 
INACTIVE  10/5/76 

MRS  ELIZA  J.  BERRDEN 
INACTIVE  4/25/76 

MRS  VALMA  G  COLEMAN 

ROBERT  fl.   MOORE.  JR. 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


Additional  information  regardlnK  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writins  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashoville,  N,C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  Stale. 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in     F.   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  arc  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemontal  Data"  table 
directions  entered  In  figures  arc  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  dayllKht 
savinu  time.     iinow  on  u-round  in  the  -Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Vie:ither  Service  Offices  and  FAA  stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table.   "Daily  Piecipl  tation  '  table ,    '^^^       ^^^P^''*;!"';^  .^^^^^  • 
"Evaporation  and  Wind'  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24  hours  endinR  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

 "  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemoncter  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the    'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations:  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  j^round  include  snow,  slt-ei,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1^70, 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Decree  of  Slope 

Auburn  Agronomy  Farm  Chesterfield  sandy  loam  Bare  0-2% 

Dolhan  sandy  loam  Bare  Unknown 

Sumter  Clay  Bare  3-5^ 

Izajiara  fine  sandy  loam  Bare  Unknown 


Headland 
Marion  Junctic 
Pi  t  tsview 


0-2'; 


Thornsby  Exo.   Station   :     Fine  Loamy  Bare  -  „„ 

Winfield  2  SW  Ora  fine  sandy  loam  Bare  '  ^" 

All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowlall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi 1  Tempe  ra  tures"  table,  and  the  Stat  ion  I ndex . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

-f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument   to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equi])ped  with  a  windshield. 

t      Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-rccordlng  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table.  ** 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

t    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

i   DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     -1-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-COSECUH     7-COOSA     8-KSCAMFlIA     9-ClLK  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
'  ■  neral  weather  .ondltions   in   the  U.S.    for  each  month  arc  dc^^criljod   in   the   CLI MATOLOC  K  AL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  rct-ular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  CllmatoloKical  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

^       Subscript  ion  Price :     S5.10  a  year  for  each  section  includinu  annual  summary:  $5.55  additional  for  foreign  mailing;   40C  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  cliecks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville.   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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TEMPERflTURE  AND  PREC I P I TRT  I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERflTURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST-fOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION: 
GREATEST  TOTAL  SNOWFALL: 
GREATEST  DEPTH  OF  SNOW  OR  ICE 
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IS 

23. 

626 

0 

0 

16 

0 

4  .43 

-  .60 

1  .73 

26 

.0 

0 

6 

3 

3 

OZflRK  6  NNH 

58  .5 

38  -2 

48 

4 

-  3.1 

7 1 

1  8 

0 

0 

7 

0 

-   1  -00 

.93 

26 

.0 

0 

10 

3 

0 

PITTSVIEH 

56.4 

28.9 

42 

7 

72 

19 

12 

22 

683 

0 

0 

22 

0 

4.15 

1  .24 

26 

.0 

0 

B 
8 

3 

1 

THOMfiS V I L  L  E 

57.8(1 

30.0 

43 

9M 

-  4.8 

72 

19 

16 

22 

64  1 

0 

0 

22 

0 

5.91 

.26 

1  .72 

7 

.0 

0 

3 

3 

TROT 

56  .8 

35  .9 

46 

4 

-  3.9 

71 

18 

1 9 

22 

569 

0 

0 

12 

0 

4  . 39 

1  '^Q 

1  ^ 

.  0 

Q 

g 

4 

1 

HHBTLET 

61.4 

30  .3 

45 

9 

74 

18 

16 

22 

589 

0 

0 

20 

0 

5.84 

.  22 

1  .25 

.0 

0 

g 

4 

2 

n  t  u  t  c  t  nu 
U 1 V 1 3  t  UN 

45 

5 

-4.6 

4  67 

62 

.  0 

GULF  08 

BBY  nINETTE 

60. S 

37.2 

48 

.9 

-  3.9 

73 

18 

24 

22 

494 

0 

0 

6 

0 

3.83 

-   1  .63 

1  .10 

25 

.0 

0 

7 

3 

1 

CODEN 

59.1 

38.7 

48 

.9 

71 

12 

26 

22. 

492 

0 

0 

9 

0 

6.12 

2.18 

25 

.0 

0 

g 

2 

2 

OniJPHlN  ISLdND  2 

57.1 

45.7 

SI 

.4 

68 

13 

32 

21 

411 

0 

0 

1 

0 

7.05 

2.08 

26 

.0 

0 

9 

3 

3 

FfllRHOPE  2  NE 

58. 3n 

37. 6H 

48 

.OH 

-  5.7 

71 

20 

24 

1 

522 

0 

0 

0 

4  .95 

-  .30 

1  .51 

26 

.0 

0 

B 

4 

2 

nOBlLE  MSO  RP 

59.1 

36.9 

48 

.0 

-  4.9 

71 

28. 

25 

24. 

520 

0 

0 

1  1 

0 

4  .21 

-   1  .71 

1  .14 

25 

I 

0 

8 

2 

1 

ROBERTSDRLE 

60. 7M 

38. OM 

49 

.4f1 

-  3.7 

72 

20 

2S 

22 

477 

0 

0 

0 

4  .81 

-  .21 

1  .50 

26 

.0 

0 

8 

4 

1 

DIVISION 

49 

.  1 

-  4.3 

5.16 

-  .16 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLONINO  STBTION  INDEX 


DRILY  PRECIPITnilON 


Q  T  Q  T  T  n  M 
O  1  H  1  1  U  In 

_J 

CL 

DflY 

OF 

MONTH 

1 — 

O 
1— 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

n 

/ 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

9  I 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<    «  < 

NOOTMERN  VALLEY  01 

RTHENS  2 

3.32 

.24 

.30 

n 

.05  .16 

1  .32 

.16  ,60 

BELLE  MINfi  3  N 
FfiL"lVILLE   I  E 
rLORENCE 

3.80 
3 , 33 

.25 
.23 

.03 

,  0  1 

Vi 

.25  .21 

.61 

.01 
.  15 

,11  ,95 

.  45 
.54 
.33 

HOOGES 

4.36 

.  18 

.  12 
.22 

,01  ,16 

.05  1 

66 
07 

,01  .10 
.03  .07 

.96 

■  01 

.02 

.41  1.02 

.06 

.51 

HUNTSVILLE  WSO  ftP 
TiOULTQN  3 

3.47 

.  18 

.62 

13 

.06  .10 

.05  .67 

1.14 

.36 

.01 

nuSCLE  SHSftLS  Tflfi  flP 

3.60 
3.50 

.08 
.  18 

-DE 
.06 

.  60 
T  ,63 

20 
14 

.04  T 

.67 
T       1  .32 

.82 

.09 
.39 

.31 

NEW  MABKET  2 
BED  BAY 

3.53 

.21 

.05 

-  10 

50 
10 

.  15 

I  .62 
1  .00 

.89  .02 

T 

.20 

T 

RUSSELLVILLE  3 
URTEdLBQ 

3  .27 

-24 

77 

,  15 

.96 

.20  .95 

<       X  X 
fiPPflLfiCH IBM 
MOUNTftlNS  02 

fiLBEBTVILLE  2  SE 
BIRMrNGHOfI  MSB  RP  R 

4.53 

.25 

.35 

.  18  1 

72 

.40 

.  70 

.93 

B0A2 

BOrOGEPBRT 

4.35 
4.85 

.47 

.  12 
.53 

.01 

.54 

1 

55 
35 

.18  .07 
.53  .36 

T  .67 

.60 

.  16 

I  .35 
T  .96 

.  16 

COLLINSVILLE 

4.20 

.32 

.30 

.10  1 

50 

.45 

.63 

.90 

FORT  PAYNE 

6  .24 

.  97 

85 

.4]  .45 

.  7^ 

.20 

1.01 

GASDEN  CITY 
GUNTEBSvILLE 

5.  IS 

.43 

T  1 

.06  1 

48 

03 

.71  .37 
1.03  .43 

.93 
.61 

.92 
1  .03 

.31 

LEEDS 
flAGELLA 

5.20 
4.67 

.95 
.69 

.  03 

.  15 
.  05 

61 

.57  .21 

.  10 

.  70 
.67 

I  .  4a 

QMEOMTfl 

PALMERDALE  2  U 

5.61 
4.72 

.60 

.  10 

93 
70 

.60  .41 
.55  .45 

1  .05 
1  .05 

.56 

1  .03 
1  .27 

.30 

SAIMT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  AU 
SAYRE 

4.58 

4.71 

3.47 

.35 
.  48 

.55 

.01  1 
.11  ' 

25 
21 
80 

.60  .23 
.49  .51 
-  42  .40 

.02 

.  78 

.67 

.03  .94 
I  .05 
.19  1 .00 

.37 
.30 

SCOTTSBORO 

3.47 

-65 

T 

T 

65 

.26  .22 

1  .20 

.  13 

.05  .31 

VALLEY  HEAD 
UARRIOR  6  U 

4.  SO 
5.01 

,52 

,02  T 

.01 
.06 

46 

80 

.50  -57 
.60  .36 

-02  T 

.76 

1  .38 

.05 

1.11 

1  ,02 

,20 

UPPER  PLAINS  03 

AL  ICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGflVILLE   3  N 

6.04 
4.70 
4.61 

1.51 
.  IB 
,84 

.18  1 

□  3 
96 

,70  .21 
.74 

,65 
.26 

.07 
.  19 

1.00  .76 
1  .62 

BANKMEAD  LOCK  AND  DAM 
BILLINGSLEY    1  SE 

5.57 
4.B3 

.53 

.  34 

.  17 
.21 

76 

.75  .34 

1  .  04 
.24 

.41 
.04 

1  .39 
1  .  76 

.02 

.  IB 
.03 

BROO<tWOOD 

5.  18 

.  75 

.30 

46 

.55  -40 

.95 

1  ,55 

.  10 

CARBON  HILL 
CENTREVILLE  WSMO 

5.40 
4.57 

.26 
,55 

1 

.36 

65 
86 

.71                    -  34 

.53  .29 

1  .  16 

.20 

.25 

.10  .91 
1  .43 

.27 
.  10 

CLAM TON 
CORDOVA 

4.90 

.60 

.20 

95 

.78  .22 

.20 

.  15 

1  .80 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROO 

FAYETTE 

3.60 
5.32 

.55 

.20 

.  10 
.  16 

80 
60 

.35  .15 

.63 

.05 

2.00 
1  .  79 

.  14 

GORGAS 

HALEYVILLE  3  NE 
HAMILTON  3  S 

4.50 
3.07 

4.06 

.05 

.56 
.05 

.  13 

.03 

.06 
.34 

.03 

72 
59 

82 

.70  .37 
.  12 

.32  .15 

.49 
.68 

.75 

.  19 
.01 

1  .20 

1  .36 
T        1  .46 

.  16 

JASPER  «  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE 

5.  19 

4.55 
4.90 

.31 
.  50 
.43 
.50 

I 

.03 

.  12  1 
.20 
,  10 
.37  1 

12 
98 
72 
03 

.83  .29 
.75  .25 
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.30     ,05  .15 

1  ,02 
.  16 
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.  70 

.03 

.  17 

.03    1 . 02 
1  .  75 
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n 
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.  16 
.  10 
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5.73 

.55 

1  .00 

75 

1.15  .20 
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1  .  73 

PROTTVILLE 
REFORM  2  E 

4.92 

.05 

,  OS 

.  15 

81 

1.52  1.05 
.56  .30 

.16 

,67 

.05 

2  .00 
.10  1.53 

THQHSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  flP 

4.79 
5.  10 

.  10 
.52 

-  3e 

,01 

.96  1 
.61 

04 

72 

.11  .22 
.33  .02 

.37 
,16  ,60 

1  -44 

1  .  76 

.03 

.  16 

TUSCALOOSA  BLIVEH  DAM 
VERNBN  2  N 

5.  10 

5  .07 

.57 
.20 

-  16 
.09  1 

70 
45 

.74  .35 
.65  .27 

.45 

1  .05 

,  26 

1  .91 
.23  .90 

.23 

UEST  BLBCTON 
UINFIELD  2  SW 

4.00 
4.76 

.60 
.22 

.  40 
.02  1 

40 

.50  .25 
.57  .16 

.01 

.94 

.25 
.04 

I  .  75 
.  :.      1  .  03 
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1 
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,  71 

69 
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.  16 
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.64  1 

06 

.56 
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06 
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.  72 

1.23  .49 
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JACKSONVILLE 
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.  75 
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6t 

,41  .33 
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DRILY  PRECIPITATION 


STRT  ION 


L IVINOSTON  2  SU 

MRftlON  JUhCTIOh  2  HE 
mTHCUS  3  N 
HIlSTCnO 

MINTEQ  3  NU 
OINE  LEVEL 


SUTTLE 

UNIOM  SPRINGS  ^  S 
UfltQNTQUn 

UAQRIDR  LOCit  AND  DAM 


coasthl  plain  o 
abbeville  i  nnh 

ALBERTA 

ANDALUSIA    1  NW 
ATMORE 

BEATRICE  1  E 

BRANTLEY 
BREUTON  3  SSE 
BRUNOIOGC 
CAnOEN  3  NU 
CHATOn  4  N 

CLAIB3RNE 
CU  AYTON 

COFFEE  SPRINGS  3  NU 

COTTON TON 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA  UILDL IFE  REF 
EVERGREEN 
FRISCO  CITY 
GENEVA  2 

GEORGIANNA 
GILBERTOUN 
GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOPC 

JACHSON 
WINSTON 
LOUISVILLE 
fCL  VIN 
NEUTON 

OZARK  6  NNU 

OINE  APPLE 

piTTsvieu 

THOMRSVILLE 
THOV 


GULF 

BAY  MINETTE 
COOEN 

DAUPHIN  ISLAND  2 
FftlRMBPe  2  NE 
noeiLE  WSO  AP 

ROBERTSOALE 


DAY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


1  .02 
]  .46 


.06  l.OS 
1  .S5 
1 .24 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


DECEMBER  19-76 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

Ql 
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2 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NORTHERN  VflLLEr 

01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

37 
20 

53 
2B 

47 
20 

53 
23 

57 
26 

59 
34 

49 
42 

43 

23 

35 
17 

SO 
25 

54 
42 

54 
42 

55 
32 

42 
24 

50 
35 

57 
30 

54 
25 

60 
31 

66 
36 

66 
44 

45 
16 

28 
1  1 

35 
16 

48 
15 

48 

25 

49 
28 

47 
23 

62 
33 

57 
25 

39 
22 

52 
9 

50.0 

BELLE  niNfl  2  N 

MAX 
MIN 

37 
14 

S3 
23 

47 
22 

54 
22 

56 
27 

59 
27 

50 
42 

45 
24 

34 
19 

50 
20 

53 
40 

52 
48 

56 
33 

44 

26 

55 
31 

57 
33 

53 
26 

63 
28 

68 
33 

67 
39 

56 
18 

29 
13 

35 
1  3 

47 

IB 

SO 
19 

40 

2B 

46 

26 

62 
26 

56 
26 

40 

28 

53 
ID 

50.6 

FflLKVILLE    1  E 

MAX 
MIN 

40 

12 

53 
30 

49 

19 

54 
21 

SO 
24 

60 
24 

51 
43 

46 

22 

45 

17 

51 
20 

56 
4  1 

54 
49 

55 
33 

43 

23 

55 
33 

52 
28 

54 

25 

65 
30 

69 
34 

66 
40 

57 
17 

26 
1  1 

34 

12 

51 
12 

SO 
14 

40 

26 

46 
24 

61 

27 

SB 
24 

43 
23 

63 
12 

51  .9 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

55 
26 

48 

31 

65 
24 

59 
30 

60 
30 

52 
40 

47 

30 

36 
22 

52 
22 

53 
35 

51 
46 

54 
48 

SO 
32 

58 
26 

58 
36 

55 

64 

31 

67 
38 

68 
39 

60 
34 

34 
16 

36 
15 

50 
21 

51 
20 

44 

34 

49 

26 

62 
28 

58 
44 

47 
28 

52 
28 

47 

10 

53.0 

HUNTSVILLE  HSO  AP 

MAX 
MIN 

54 

23 

48 

32 

55 
25 

58 
29 

61 
30 

52 
44 

46 

31 

35 
22 

51 
20 

55 
35 

54 
45 

58 
43 

45 

30 

56 
29 

56 
35 

55 
34 

63 
28 

66 
35 

66 
36 

57 
25 

29 
18 

38 
IS 

50 
20 

50 
20 

43 

33 

47 

29 

63 
26 

57 
28 

4  1 
25 

56 
26 

32 
9 

51  .6 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

54 
24 

49 
34 

56 
21 

60 
26 

80 
25 

51 
36 

48 

31 

38 
21 

52 
19 

56 
35 

55 
46 

56 
45 

51 
34 

55 
22 

55 
37 

53 
29 

65 
28 

70 
36 

69 
35 

60 
32 

33 
17 

38 

12 

50 
16 

SI 
14 

42 
33 

47 
27 

63 
27 

57 
44 

44 

28 

54 
34 

49 
1  1 

52.9 

MUSCLE  SHOALS  FBA 

AP 

MAX 
MIN 

54 
24 

46 

30 

« 

56 
20 

57 
27 

57 
26 

50 
37 

48 

26 

34 

20 

49 
19 

51 
32 

49 
43 

52 
39 

43 

30 

56 
25 

57 
34 

53 
30 

64 

30 

6B 
35 

66 
35 

SS 
26 

28 
16 

36 
13 

48 

19 

49 

19 

40 

32 

46 

26 

61 
26 

55 
29 

40 

26 

55 
26 

28 
12 

50.0 

NEW  HARKET  2 

MAX 
MIN 

41 

32 

33 
26 

51 

n 

54 
37 

53 
41 

55 
43 

59 
45 

55 
24 

S3 
45 

52 
32 

61 
25 

69 

31 

64 

33 

56 
29 

31 
21 

34 

1  1 

48 

19 

50 
14 

42 
34 

45 

2S 

60 
23 

55 

45 
32 

48 

26 

32 
7 

49.8 

RED  BAT 

MAX 
MIN 

55 
24 

49 
30 

48 
28 

53 
30 

27 

40 

31 

43 

30 

48 

38 

53 
40 

50 
33 

51 
34 

S3 
30 

52 
30 

67 
27 

67 
40 

67 
36 

54 
24 

38 
IB 

4  1 
24 

39 
27 

20 

38 
27 

50 
30 

63 

51  .8 
29.5 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

40 

I  I 

55 
26 

49 

19 

55 
19 

61 
22 

61 
24 

SO 
44 

44 

20 

36 
16 

52 

67 
42 

52 
45 

56 
34 

42 

22 

57 
31 

59 
28 

55 
23 

66 

27 

71 
30 

67 
36 

58 
16 

29 
9 

37 
19 

51 
1  4 

46 
1  4 

4  1 

27 

48 
24 

62 
24 

59 
23 

43 

20 

54 

9 

52.0 
23.9 

WATERLOO 
• 

MAX 
MIN 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

52 
26 

50 
31 

S3 
25 

56 
30 

61 
29 

53 
40 

45 

30 

38 
24 

50 
16 

52 

52 
44 

SO 
48 

S3 
35 

54 

30 

52 
35 

S3 
36 

62 
30 

68 
41 

67 
40 

58 
4  1 

4  1 

17 

32 
13 

47 
22 

4B 

19 

39 
23 

38 
28 

58 
28 

57 
45 

48 

30 

40 
18 

1  3 

SO. 9 
29  . 7 

BIRMINGHAM  WSO  AP 

MAX 
MIN 

52 
21 

53 
23 

55 
24 

59 
26 

61 
26 

53 
45 

49 
32 

40 

23 

53 
23 

57 
42 

54 
4B 

56 
51 

51 
28 

54 

31 

51 
37 

57 
31 

65 
28 

68 
34 

67 
35 

60 
28 

32 
17 

34 

15 

45 

19 

52 
16 

45 

39 

46 

31 

63 
26 

57 
35 

49 

26 

58 
25 

52 
14 

53.2 

BRIDGEPORT 

MAX 

niN 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

51 
21 

S3 
29 

52 
26 

62 
27 

57 
28 

59 
34 

46 
41 

44 
24 

42 

23 

52 
27 

55 
43 

53 
48 

55 

36 

51 
29 

53 
42 

54 

35 

SB 
28 

65 
35 

60 
38 

67 
33 

40 

16 

43 

19 

43 

20 

42 

18 

45 

19 

52 
12 

55 
26 

60 
45 

59 
29 

53 
25 

54 
20 

52.4 

ONEONTB 

MAX 
MIN 

39 
16 

52 
18 

52 
20 

55 
20 

59 
21 

60 
25 

50 
40 

46 
23 

38 
17 

50 
19 

56 
39 

52 
46 

5S 
37 

43 

29 

54 

32 

SO 
35 

55 
27 

62 
28 

70 
31 

68 
34 

SB 
18 

29 
10 

34 
1  1 

48 

15 

57 
20 

40 
30 

47 

27 

61 
28 

53 
30 

46 

22 

55 
19 

51  .4 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

18 

50 
20 

49 

20 

S2 
20 

57 
25 

59 
26 

50 
40 

46 

21 

30 
17 

50 
19 

57 
38 

52 
45 

56 
33 

43 

25 

54 

25 

50 
31 

SS 
24 

62 
26 

66 
31 

65 
33 

58 
14 

29 
1  1 

32 
12 

50 
15 

49 

16 

41 
24 

46 
24 

60 
24 

58 
26 

45 

21 

54 
14 

50.8 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 
MIN 

36 

n 

49 

26 

49 

21 

5  1 
23 

56 
27 

58 
42 

4  4 
34 

38 
23 

3 1 
17 

4  7 
21 

52 

52 
46 

54 
35 

4  4 

29 

52 
34 

5 1 
35 

52 
27 

6 1 
30 

67 
35 

85 
38 

56 
17 

27 
12 

32 
17 

48 
19 

48 

31 

39 
28 

4  3 
25 

60 
29 

57 
27 

39 
25 

51 
13 

48  .7 
26.8 

SCOITSBORO 

MAX 
MIN 

39 
1 6 

52 
1 8 

51 
20 

55 
22 

58 
23 

62 
24 

4B 
40 

45 

25 

35 
1  7 

51 

1  7 

57 
40 

56 
4  1 

56 
34 

48 

23 

57 
23 

58 
33 

64 

30 

67 
27 

66 
28 

56 

I  0 

37 
1 0 

50 
I  6 

51 
1  6 

50 

47 
3  1 

46 

^3 

58 
23 

59 
25 

40 
17 

55 
12 

52.5 
23.6 

VALLEY  HEAD 
• 

MAX 
MIN 

36 
10 

50 
16 

50 
17 

52 
20 

58 
21 

58 
24 

45 
38 

45 
27 

31 
14 

48 
15 

51 
37 

S3 
44 

59 
34 

45 
23 

53 
28 

58 
31 

53 
21 

62 
23 

69 
27 

67 
32 

55 
IS 

27 
7 

35 
12 

45 
10 

51 
1  1 

39 
27 

43 

19 

SB 
20 

56 
21 

38 

17 

52 
15 

49.7 
21  .8 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 
MIN 

41 
18 

56 
24 

51 
23 

52 
24 

68 
24 

S3 
33 

51 
44 

50 
30 

51 

59 

55 
42 

53 
43 

53 
40 

47 

28 

54 

33 

53 
36 

60 
27 

69 
30 

70 
33 

65 
39 

60 
22 

31 
15 

36 
16 

50 
17 

SO 
20 

50 
30 

51 
29 

63 
33 

63 
30 

55 
29 

59 
19 

54  .5 
28-7 

BANKHEAO  LOCK  AND 

DAM 

MAX 
MIN 

46 

20 

54 

27 

S3 
26 

59 
29 

60 
31 

54 
34 

53 
47 

49 

27 

55 
25 
• 

59 
24 

56 
43 

57 
51 

53 
42 

54 

30 

49 
31 

57 
42 

30 

66 
30 

63 
33 

60 
38 

59 
23 

36 
15 

47 
15 

52 
21 

51 
17 

45 
33 

48 

30 

63 
31 

57 
37 

49 

26 

54 

27 

S3. 9 
30.2 

CENTREVILLE  HSMO 

MAX 
MIN 

45 
20 

54 

20 

54 

27 

55 
27 

61 

30 

62 
34 

51 
45 

49 
25 

43 

22 

53 
22 

58 
42 

57 
42 

58 
43 

46 

31 

53 
30 

49 
44 

59 
31 

67 
30 

69 
34 

65 
42 

60 
22 

35 
14 

34 

12 

48 

22 

55 
23 

46 

35 

49 

29 

65 
30 

62 
34 

53 
30 

58 
31 

54.0 
29  -8 

CLANTON 

MAX 
MIN 

45 

17 

54 

21 

56 
23 

57 
23 

61 
25 

64 

28 

50 
40 

50 
26 

47 

21 

52 
25 

58 

37 

57 
45 

60 
42 

46 

2B 

50 
31 

52 
40 

60 
27 

65 
30 

70 
35 

69 
40 

59 
21 

36 
12 

33 
15 

43 

13 

S3 
17 

46 

33 

46 

27 

63 
30 

60 
32 

53 
26 

58 
27 

54.1 

27  .6 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

4  1 
10 

53 
22 

SI 
22 

55 
25 

61 
28 

62 
35 

50 
44 

47 
18 

3B 
IB 

52 
19 

55 
39 

53 
49 

56 
32 

44 

26 

54 

28 

55 
30 

55 
25 

65 
26 

69 
32 

64 

35 
14 

16 

52 
20 

47 
26 

24 

60 
25 

25 

45 

26 

50 
10 

52.7 
25.5 

FATEITE 

MAX 
MIN 

hRLEYVILLE  3  NE 

MAX 
MIN 

50 
21 

47 
28 

SI 
24 

57 
29 

69 
30 

51 
41 

48 

29 

35 
16 

48 
16 

54 

33 

53 
45 

55 
46 

61 
31 

53 
26 

54 
34 

53 
29 

62 
29 

66 
38 

66 
38 

60 
30 

33 
14 

34 

1  1 

49 

19 

47 
19 

42 

31 

45 

25 

60 
26 

57 
43 

49 

25 

52 
26 

45 

8 

51  .2 
27  .9 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

42 

ID 

54 
16 

51 
18 

56 
IB 

61 
20 

64 

23 

51 
36 

37 
17 

39 
17 

54 

56 

54 
47 

55 
35 

48 

22 

57 
22 

60 
32 

56 
22 

66 
22 

69 
27 

66 
29 

SB 
16 

32 
7 

3S 
7 

52 
12 

52 
12 

42 

25 

49 
21 

63 
21 

60 
23 

46 
19 

50 
1  3 

52.7 
21.0 

JASPER  a  N 

MAX 
MIN 

39 
12 

62 
17 

52 
20 

53 
20 

58 
22 

60 
24 

51 
45 

48 

21 

48 

IB 

50 
19 

57 
37 

54 
48 

56 
36 

44 

23 

53 
23 

SO 
35 

50 
24 

62 
25 

66 
32 

65 

58 
17 

32 
9 

35 
ID 

50 
14 

49 

15 

40 

28 

47 
24 

60 

25 

59 
28 

48 

21 

52 
16 

51  .5 
23  .6 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

51 
22 

68 
24 

56 
23 

55 
23 

59 
25 

55 
33 

56 
44 

49 
31 

52 
16 

54 

20 

43 

63 
46 

55 
35 

52 
38 

54 

43 

61 
33 

67 
36 

58 
38 

51 
24 

31 
IS 

35 
17 

44 

19 

44 

'.2 

;8 

31 

61 
30 

56 
31 

54 
30 

53.2 
29.6 

THORSBr  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

53 
22 

55 
28 

55 
27 

60 
27 

63 
31 

55 
40 

50 
42 

42 
25 

52 
21 

57 
36 

55 
34 

59 
54 

57 
42 

46 
33 

54 
42 

59 
41 

59 
30 

63 
30 

66 
42 

60 
36 

36 
21 

32 
13 

41 

25 

52 
25 

44 
31 

47 
32 

65 
30 

60 
47 

52 
31 

58 
30 

58 
25 

53.7 
32-0 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

53 
21 

55 
25 

55 
24 

61 
26 

63 
29 

53 
44 

50 
32 

43 
25 

55 
23 

SB 
35 

56 
46 

58 
53 

53 
30 

55 
27 

49 
42 

SB 
33 

67 
29 

67 
32 

63 
36 

61 
29 

34 
19 

35 
14 

4S 

20 

53 
19 

46 

30 

48 

31 

55 
27 

59 
36 

52 
29 

SB 
27 

48 
19 

54.1 
29.4 

TUSCALOOSA  OLIVER 

DAM 

MAX 
MIN 

45 
19 

55 
23 

55 
26 

56 
26 

63 
27 

63 
31 

54 
48 

SO 
26 

42 

25 

55 
28 

59 
43 

56 
49 

57 
45 

46 
29 

56 
31 

49 
42 

59 
29 

66 
29 

69 
32 

65 
38 

61 
24 

34 

17 

35 
18 

45 

19 

54 

20 

47 

35 

49 

29 

66 
28 

60 
32 

51 
28 

60 
26 

54  .3 
29.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERfiTURES 


DECEMBER  1976 


STfiTION 

DRY   OF  MONTH 

UJ 

O 

a 
<x 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

a 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VERNON  2  N 

MAX 

42 

53 

SI 

54 

63 

62 

52 

44 

41 

54 

67 

64 

55 

49 

54 

60 

SB 

67 

68 

66 

58 

33 

39 

55 

S3 

49 

50 

K3 

62 

50 

54 

53.9 

MIN 

16 

17 

IB 

20 

21 

24 

40 

17 

17 

18 

42 

50 

36 

2S 

28 

34 

24 

27 

28 

37 

19 

9 

10 

12 

12 

27 

22 

22 

24 

28 

15 

23.8 

MINFIELO  2  5H 

MRX 

42 

52 

52 

S4 

62 

61 

50 

42 

40 

53 

56 

54 

56 

47 

54 

56 

57 

66 

67 

66 

56 

32 

35 

52 

62 

42 

46 

62 

60 

47 

51 

52.4 

MIN 

1 1 

22 

19 

20 

20 

26 

42 

16 

18 

33 

39 

45 

34 

26 

35 

32 

23 

27 

29 

36 

16 

g 

g 

1  3 

30 

25 

22 

22 

25 

23 

1  3 

24.5 

EBSIERN  VALLEY 

04 

RNNISTON  FAR  DP 

MRX 

S6 

53 

59 

61 

63 

53 

48 

3B 

54 

S4 

54 

57 

53 

54 

S3 

57 

66 

72 

70 

S9 

32 

35 

44 

56 

43 

46 

62 

56 

49 

58 

58 

54.0 

MIN 

20 

22 

23 

27 

26 

42 

35 

23 

20 

36 

47 

52 

32 

30 

4  1 

32 

28 

35 

33 

30 

1 8 

1  3 

1 9 

1 6 

24 

34 

26 

38 

26 

25 

16 

28 . 7 

CBLERU  2  SH 

MRX 

S5 

55 

57 

63 

64 

50 

43 

54 

57 

54 

53 

57 

53 

52 

60 

58 

66 

70 

40 

40 

46 

55 

55 

46 

64 

59 

56 

56 

59 

55.1 

MIN 

17 

19 

20 

23 

28 

33 

39 

24 

18 

28 

45 

46 

4  1 

28 

43 

34 

33 

48 

40 

36 

2  1 

8 

15 

12 

16 

32 

23 

46 

29 

22 

21 

28 . 7 

CENTRE  4  SH 

MRX 

38 

SI 

52 

51 

57 

58 

46 

42 

35 

47 

52 

51 

55 

46 

54 

55 

55 

64 

67 

66 

55 

30 

34 

44 

49 

40 

46 

69 

58 

42 

48 

49.9 

MIN 

18 

24 

2S 

26 

24 

36 

40 

25 

19 

26 

36 

46 

39 

27 

35 

34 

30 

34 

31 

36 

20 

13 

19 

20 

22 

31 

28 

34 

27 

21 

19 

27.9 

CHILOERSBURC  HtR  PLRNI 

MRX 

S3 

54 

56 

60 

64 

62 

49 

44 

54 

SB 

57 

57 

57 

S4 

S3 

59 

66 

70 

69 

64 

38 

33 

45 

53 

SI 

48 

64 

61 

55 

57 

59 

55.6 

MIN 

17 

20 

20 

22 

23 

35 

42 

25 

18 

43 

47 

52 

43 

23 

43 

35 

25 

30 

35 

37 

21 

ID 

18 

13 

40 

32 

26 

48 

30 

22 

22 

29.6 

GBOSDEN  STERM  PLfiNT 

MRX 

40 

51 

52 

55 

58 

67 

47 

46 

34 

48 

50 

52 

55 

45 

53 

53 

56 

64 

69 

66 

69 

31 

33 

46 

48 

41 

50 

60 

59 

45 

52 

50. B 

MIN 

19 

20 

24 

25 

26 

37 

39 

25 

19 

29 

35 

44 

39 

30 

32 

36 

28 

34 

32 

34 

19 

12 

13 

18 

25 

30 

27 

29 

30 

23 

20 

27.5 

rflLLBOEGH 

MRX 

S4 

SS 

54 

62 

69 

46 

SO 

43 

54 

56 

54 

59 

56 

66 

52 

58 

55 

70 

65 

60 

37 

34 

44 

54 

43 

47 

S3 

57 

52 

67 

S3 

53. S 

MIN 

IS 

20 

19 

21 

25 

40 

17 

18 

32 

27 

62 

25 

39 

33 

24 

33 

1 8 

I  1 

1 5 

12 

I  2 

22 

24 

35 

26 

22 

19 

24  .3 

PIEDMONT  PLRTERU 

OS 

RLEXRNDER  CITY 

MRX 

44 

53 

56 

56 

61 

62 

51 

46 

52 

SO 

56 

56 

56 

SI 

50 

52 

59 

64 

65 

65 

52 

35 

34 

44 

52 

46 

48 

62 

61 

52 

58 

53.2 

MIN 

20 

22 

24 

2S 

26 

30 

42 

27 

20 

26 

38 

45 

44 

30 

35 

38 

28 

30 

34 

40 

2  I 

I  2 

1 5 

1  B 

20 

33 

27 

30 

30 

25 

28 

28  .5 

HSHLRNO  2  SSE 

MRX 

S3 

52 

SS 

58 

61 

45 

48 

38 

SO 

54 

55 

58 

47 

SO 

51 

55 

62 

70 

68 

SB 

30 

30 

42 

54 

45 

43 

60 

SS 

47 

55 

30 

50.9 

MIN 

19 

24 

27 

28 

32 

39 

25 

18 

22 

39 

44 

42 

30 

32 

36 

32 

35 

38 

4  3 

1  g 

1  2 

1 2 

20 

23 

3 1 

26 

27 

29 

27 

28 

1 0 

28  .0 

flJBURN  flGRQNOMY 

FRRH 

MRX 

4S 

S3 

57 

58 

61 

62 

47 

51 

43 

SO 

58 

63 

63 

S3 

50 

52 

58 

S3 

72 

68 

59 

36 

36 

44 

55 

47 

47 

60 

60 

51 

SB 

54.2 

MIN 

24 

29 

30 

34 

34 

36 

44 

29 

25 

28 

44 

55 

46 

37 

36 

4  I 

34 

37 

40 

4  1 

22 

1 9 

20 

24 

28 

36 

30 

34 

33 

28 

35 

33  .4 

CRMP  HILL  2  NH 

MRX 

42 

53 

56 

58 

60 

61 

47 

50 

42 

52 

57 

58 

63 

S3 

49 

53 

S8 

64 

70 

68 

69 

35 

33 

42 

SS 

46 

46 

61 

68 

S2 

67 

53. S 

MIN 

IS 

n 

2  1 

24 

25 

26 

42 

27 

19 

20 

42 

46 

44 

31 

33 

36 

26 

26 

30 

40 

20 

1 1 

1  1 

17 

IB 

35 

28 

28 

32 

26 

30 

27 . 3 

MEFL  IN 

MRX 

39 

51 

50 

55 

59 

so 

45 

36 

S4 

50 

50 

50 

44 

53 

50 

56 

61 

68 

49 

31 

33 

42 

54 

42 

45 

58 

52 

46 

50 

49.1 

MIN 

1  3 

14 

18 

I  7 

20 

37 

40 

24 

I  4 

1 5 

34 

43 

39 

30 

40 

35 

24 

30 

29 

36 

1  9 

7 

1  2 

1 2 

25 

29 

24 

3 1 

27 

20 

27 

25 . 3 

LSFHYETTE 

MRX 

S4 

59 

S9 

62 

62 

52 

SI 

47 

54 

56 

55 

64 

59 

49 

S2 

58 

67 

72 

69 

59 

38 

33 

43 

SB 

51 

48 

63 

60 

S3 

57 

55.5 

MIN 

21 

23 

25 

29 

29 

42 

27 

19 

31 

46 

54 

42 

31 

40 

37 

29 

36 

4  1 

19 

1  3 

26 

22 

29 

3S 

27 

31 

3D 

30  -9 

tlHRTIN  OfiM 

MRX 

50 

56 

58 

56 

60 

48 

52 

42 

52 

59 

58 

62 

53 

SO 

54 

59 

66 

6B 

68 

60 

34 

36 

43 

54 

49 

48 

62 

59 

51 

58 

37 

53.6 

MIN 

26 

28 

29 

30 

44 

44 

28 

26 

34 

47 

52 

50 

36 

40 

40 

31 

32 

40 

49 

24 

16 

25 

22 

25 

36 

30 

30 

24 

32 

16 

32  .9 

OPEL IKfl 

MRX 

44 

52 

58 

58 

59 

61 

49 

51 

44 

SI 

57 

59 

64 

S3 

49 

52 

59 

65 

72 

69 

68 

36 

35 

43 

56 

39 

48 

61 

61 

53 

58 

54.0 

MIN 

20 

22 

25 

27 

27 

31 

43 

29 

24 

24 

41 

49 

46 

36 

41 

38 

30 

35 

35 

44 

22 

19 

IB 

19 

18 

34 

28 

28 

32 

26 

29 

30.3 

ROCKFORO  2  NNH 

MRX 

43 

S4 

56 

57 

60 

63 

47 

49 

43 

SI 

56 

57 

60 

SI 

SO 

54 

59 

65 

69 

67 

SB 

35 

34 

43 

54 

45 

48 

62 

59 

52 

57 

S3. 6 

MIN 

IS 

23 

25 

27 

29 

42 

41 

25 

19 

21 

39 

46 

41 

32 

33 

37 

29 

35 

40 

46 

19 

12 

13 

21 

20 

30 

28 

32 

30 

31 

29 

29.4 

ROCK  MILLS 

MRX 

44 

S3 

56 

56 

60 

62 

44 

56 

42 

52 

57 

55 

60 

52 

50 

54 

60 

65 

70 

69 

59 

35 

34 

42 

55 

46 

47 

61 

58 

50 

57 

53.5 

■ 

MIN 

1 7 

1 9 

20 

23 

24 

35 

38 

28 

1  7 

26 

42 

46 

42 

28 

36 

3 1 

26 

28 

30 

39 

2 1 

g 

2 1 

1 5 

20 

34 

24 

37 

31 

20 

27 

27.5 

PRAIRIE 

06 

ORYTON    1  N 

MRX 

46 

55 

55 

58 

61 

62 

53 

47 

52 

S3 

51 

60 

59 

59 

52 

49 

67 

69 

69 

66 

61 

36 

37 

48 

55 

56 

55 

63 

65 

56 

65 

56.1 

MIN 

22 

2 1 

25 

28 

28 

40 

45 

25 

25 

30 

43 

SO 

45 

32 

40 

44 

28 

32 

38 

45 

23 

I  4 

25 

1 9 

29 

30 

32 

40 

32 

29 

25 

31  .7 

DEMOPOLIS  LOCK 

RND 

ORH 

MRX 

47 

56 

SS 

67 

62 

62 

53 

49 

45 

53 

54 

66 

58 

49 

53 

49 

59 

69 

69 

67 

61 

36 

37 

48 

56 

47 

50 

56 

54 

57 

64 

54  .5 

MIN 

2 1 

26 

24 

26 

28 

46 

27 

26 

27 

40 

SO 

48 

3 1 

29 

42 

29 

29 

30 

45 

26 

16 

1 7 

21 

20 

35 

3 1 

29 

32 

28 

28 

29  .9 

6RINESVILLE 

MRX 

46 

57 

55 

57 

63 

64 

52 

47 

44 

54 

55 

57 

56 

45 

54 

SO 

SB 

6B 

69 

66 

61 

36 

37 

50 

55 

46 

51 

66 

62 

66 

60 

54.7 

MIN 

1  9 

23 

24 

25 

27 

28 

46 

25 

23 

24 

42 

5 1 

42 

26 

28 

39 

30 

31 

32 

43 

23 

15 

1 9 

1 9 

21 

31 

32 

33 

32 

29 

22 

29  .2 

GREENSBORO 

MRX 

56 

57 

SO 

65 

65 

59 

55 

53 

54 

59 

59 

SB 

57 

55 

49 

61 

65 

70 

6B 

60 

36 

35 

56 

54 

52 

49 

57 

66 

55 

59 

59 

56.5 

MIN 

2 1 

24 

25 

27 

33 

24 

23 

2 1 

22 

40 

39 

38 

40 

33 

45 

36 

29 

36 

43 

32 

22 

1  5 

1 9 

28 

37 

32 

28 

30 

3 1 

3] 

24 

29  .9 

L IVINGSTON  2  SH 

MRX 

54 

SO 

55 

60 

64 

63 

50 

55 

50 

S3 

67 

57 

68 

52 

53 

6B 

70 

70 

65 

33 

35 

54 

55 

60 

65 

67 

59 

i* 

57.0 

MIN 

1 6 

22 

28 

34 

26 

33 

25 

23 

27 

40 

SO 

42 

28 

30 

35 

27 

30 

33 

42 

22 

12 

18 

17 

25 

36 

3 1 

32 

30 

26 

1 9 

28  .7 

tIRRION  JUNCTION 

2  NE 

MRX 

43 

53 

SS 

57 

62 

64 

51 

50 

45 

51 

62 

57 

60 

48 

51 

50 

59 

65 

68 

67 

60 

35 

35 

46 

S3 

47 

47 

65 

63 

54 

52 

64  .0 

MIN 

22 

23 

24 

32 

45 

24 

20 

2  I 

43 

SO 

44 

31 

35 

43 

29 

30 

31 

43 

21 

1  3 

1  3 

1 B 

29 

35 

2B 

28 

3 1 

28 

3) 

29 . 1 

MINTER  3  NH 

MRX 

44 

53 

S6 

57 

60 

61 

62 

SO 

44 

53 

55 

60 

67 

SO 

SO 

SO 

60 

6S 

68 

65 

60 

36 

36 

43 

54 

SO 

47 

65 

66 

57 

62 

64  .7 

MIN 

19 

25 

26 

28 

29 

35 

48 

27 

25 

25 

37 

50 

49 

36 

36 

44 

32 

33 

41 

49 

18 

18 

20 

24 

24 

37 

33 

36 

33 

34 

35 

32. S 

MONTGOMERY  HSO 

flP 

MRX 

52 

57 

56 

58 

62 

64 

52 

44 

SO 

56 

57 

62 

56 

60 

60 

S9 

64 

66 

65 

60 

35 

35 

42 

S2 

48 

48 

62 

62 

54 

58 

SB 

54.3 

M  1 N 

24 

24 

27 

27 

30 

48 

37 

29 

23 

34 

52 

56 

39 

36 

46 

37 

31 

33 

42 

34 

24 

16 

24 

21 

27 

36 

30 

46 

32 

28 

23 

32.7 

5ELMR 

55 

57 

58 

63 

66 

59 

52 

46 

54 

67 

SB 

62 

60 

51 

52 

62 

68 

70 

67 

62 

42 

37 

45 

55 

50 

SO 

66 

61 

60 

63 

61 

57.1 

MIN 

18 

25 

26 

27 

28 

41 

40 

26 

22 

41 

49 

55 

48 

32 

43 

42 

32 

34 

41 

32 

24 

1 1 

30 

25 

35 

35 

27 

41 

33 

27 

32 

33.0 

UNION  SPRINGS  4 

S 

MRX 

43 

SI 

54 

64 

62 

63 

52 

SO 

43 

SO 

69 

66 

70 

51 

58 

66 

65 

65 

68 

58 

36 

36 

45 

48 

47 

52 

62 

62 

60 

SS.4 

MIN 

20 

32 

47 

29 

22 

26 

40 

S3 

50 

38 

42 

31 

34 

31 

36 

38 

24 

16 

20 

22 

23 

32 

30 

32 

32 

29 

32 

31  .2 

CORSTHL  PLftIN 

07 

RNDHluSIR  I  NH 

MRX 

63 

71 

56 

SO 

52 

64 

67 

71 

70 

40 

39 

43 

SB 

61 

SI 

53 

66 

60 

64 

niN 

16 

18 

21 

21 

48 

39 

51 

52 

43 

44 

40 

26 

40 

24 

20 

24 

n 

17 

32 

25 

29 

27 

24 

25 

30  .2 

RTMORE 

MRX 

46 

56 

59 

60 

65 

64 

59 

SS 

53 

56 

59 

65 

72 

S6 

SO 

52 

65 

70 

71 

73 

64 

42 

40 

45 

59 

SB 

54 

65 

71 

63 

62 

59.0 

MIN 

24 

29 

29 

32 

33 

38 

49 

30 

28 

33 

43 

SB 

54 

41 

46 

46 

33 

34 

47 

48 

26 

23 

30 

24 

27 

41 

33 

34 

36 

33 

39 

36.2 

BERTRICE  1  E 

MRX 

54 

53 

59 

SB 

59 

60 

S3 

S3 

S3 

59 

63 

70 

63 

54 

SO 

S3 

60 

6B 

72 

6B 

35 

55 

57 

59 

63 

60 

SB.I 

MIN 

22 

29 

29 

33 

39 

40 

46 

36 

24 

27 

37 

S3 

50 

37 

39 

43 

33 

35 

42 

43 

22 

19 

21 

30 

31 

39 

35 

34  .6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLIOMINC  STATION  INDEX 
7 


DRILY  TEMPERnTURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

AVERAGE 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRBNTLET 

MBX 

45 

56 

60 

50 

64 

55 

54 

54 

48 

57 

60 

65 

72 

57 

49 

52 

63 

66 

69 

72 

62 

37 

39 

44 

59 

59 

5  1 

F6 

67 

60 

63 

58 

.0 

MIN 

20 

22 

23 

24 

24 

36 

48 

26 

20 

25 

40 

S3 

52 

37 

42 

44 

28 

31 

33 

25 

16 

17 

18 

18 

40 

26 

28 

29 

25 

30 

30 

.  1 

BREHTON  3  5SE 

MAX 

53 

59 

57 

6 1 

63 

56 

58 

5 1 

54 

60 

65 

72 

66 

53 

53 

66 

70 

70 

65 

47 

40 

45 

57 

64 

58 

65 

69 

61 

66 

63 

59 

.6 

MIN 

20 

2S 

23 

24 

2S 

33 

47 

31 

21 

29 

52 

61 

51 

37 

45 

46 

28 

36 

41 

47 

26 

IB 

32 

18 

29 

40 

26 

39 

29 

26 

35 

33 

.6 

CBMDEN  3  NW 

MAX 

43 

52 

56 

56 

60 

6 1 

52 

52 

53 

55 

56 

60 

64 

50 

49 

50 

59 

57 

67 

65 

60 

35 

39 

45 

55 

54 

64 

64 

59 

64 

55 

.6 

MIN 

17 

23 

23 

24 

27 

27 

45 

24 

22 

23 

35 

47 

45 

29 

30 

41 

27 

28 

34 

45 

21 

15 

17 

16 

18 

34 

30 

31 

30 

30 

30 

28 

.7 

CHBIOn  4  N 

KBX 

56 

57 

58 

62 

64 

S8 

54 

50 

55 

59 

6 1 

66 

67 

50 

SO 

53 

69 

70 

68 

53 

56 

42 

45 

56 

60 

59 

66 

69 

62 

69 

65 

59 

.8 

MIN 

24 

28 

30 

28 

33 

42 

42 

26 

25 

35 

49 

SB 

47 

32 

44 

43 

31 

39 

38 

37 

23 

20 

32 

25 

40 

36 

34 

47 

3S 

35 

28 

35 

.0 

CLSrTON 

MBX 

4  1 

5 1 

58 

SB 

60 

6 1 

5  3 

52 

44 

54 

60 

65 

69 

55 

4  7 

5 1 

60 

67 

70 

70 

59 

37 

37 

44 

56 

55 

5  1 

62 

63 

56 

52 

56 

.  1 

MIN 

23 

29 

31 

33 

34 

40 

47 

29 

24 

27 

40 

50 

48 

37 

40 

4  1 

35 

41 

48 

53 

24 

18 

23 

24 

35 

39 

31 

35 

34 

36 

36 

35 

.0 

ENTERPRISE 

MAX 

5 1 

56 

62 

62 

54 

56 

46 

5  1 

59 

66 

66 

55 

46 

5  I 

6 1 

65 

70 

52 

52 

42 

45 

5 1 

SB 

49 

54 

64 

62 

49 

56 

.  I 

MIN 

29 

30 

33 

38 

48 

26 

29 

43 

59 

53 

44 

43 

43 

34 

39 

45 

20 

25 

25 

27 

4  1 

34 

39 

34 

37 

36 

.7 

EUFflULfi  WILDLIFE  REF 

MBX 

4  3 

S3 

59 

56 

60 

63 

55 

53 

46 

53 

62 

70 

69 

56 

46 

5  3 

62 

67 

69 

70 

60 

39 

37 

49 

5 1 

52 

5  1 

55 

65 

57 

60 

56 

.7 

MIN 

21 

21 

24 

25 

26 

34 

47 

32 

21 

35 

41 

SS 

50 

38 

42 

43 

32 

33 

40 

49 

24 

14 

23 

19 

24 

36 

27 

29 

36 

26 

28 

32 

.  1 

EVERGREEN 

MAX 

4  4 

53 

57 

58 

62 

53 

54 

55 

48 

52 

58 

52 

59 

54 

49 

5 1 

62 

65 

70 

55 

64 

40 

37 

44 

55 

62 

SO 

57 

55 

66 

64 

56 

.6 

MIN 

21 

22 

26 

27 

28 

31 

44 

29 

31 

27 

41 

56 

53 

39 

42 

45 

30 

31 

35 

45 

22 

IB 

23 

22 

22 

34 

28 

28 

28 

29 

32 

31 

.9 

FRISCO  CITY 

MAX 

45 

55 

55 

57 

62 

63 

53 

53 

49 

55 

58 

69 

69 

55 

5 1 

5 1 

62 

67 

7  ] 

66 

62 

37 

38 

43 

57 

61 

50 

63 

67 

59 

65 

57 

.1 

niN 

20 

24 

27 

30 

33 

37 

48 

27 

26 

28 

42 

SS 

53 

36 

41 

43 

31 

32 

39 

47 

24 

19 

24 

24 

29 

37 

35 

37 

33 

33 

36 

33 

.9 

GENEVA  2 

MAX 

4  4 

52 

59 

58 

62 

63 

55 

59 

49 

52 

62 

66 

70 

57 

49 

54 

63 

65 

70 

72 

64 

4  1 

39 

46 

56 

63 

64 

70 

60 

64 

58 

.3 

MIN 

24 

27 

28 

2B 

33 

40 

48 

32 

25 

25 

42 

SS 

55 

45 

44 

42 

31 

31 

4  1 

53 

26 

20 

26 

22 

23 

42 

30 

32 

32 

29 

31 

34 

•  3 

GILBERTOWN 

MAX 

S3 

58 

56 

6 1 

62 

58 

54 

56 

58 

58 

60 

6  1 

57 

48 

52 

5 1 

65 

59 

64 

62 

36 

46 

4  3 

56 

55 

63 

65 

60 

67 

55 

57 

.4 

MIN 

20 

23 

24 

25 

26 

34 

4  I 

26 

27 

25 

47 

56 

43 

31 

45 

38 

27 

29 

44 

33 

24 

16 

26 

18 

33 

35 

28 

40 

29 

25 

35 

31 

.5 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

HEHDLflNO 

MRX 

4  3 

50 

59 

58 

60 

63 

57 

58 

48 

5 1 

61 

65 

59 

55 

4  7 

5  3 

62 

55 

70 

7  1 

6 1 

36 

38 

45 

55 

58 

49 

52 

65 

56 

63 

56 

.7 

MIN 

24 

29 

30 

32 

33 

41 

49 

33 

24 

30 

44 

54 

54 

42 

44 

44 

35 

38 

44 

50 

26 

20 

25 

25 

31 

42 

33 

35 

35 

33 

35 

36 

.0 

MIGHLRNO  HOUE 

MAX 

45 

55 

57 

60 

63 

55 

52 

5 1 

45 

55 

58 

54 

70 

54 

4  3 

4  9 

62 

70 

73 

67 

60 

37 

37 

42 

57 

56 

49 

54 

65 

57 

61 

56 

.2 

MIN 

18 

28 

30 

30 

36 

43 

47 

26 

21 

22 

37 

43 

50 

33 

35 

43 

34 

34 

40 

55 

24 

IS 

15 

27 

29 

37 

31 

31 

32 

32 

39 

32 

.9 

OZHRK  6  NNW 

MAX 

52 

60 

59 

62 

63 

60 

55 

50 

5  3 

50 

60 

68 

58 

5  3 

50 

5  3 

66 

7  ] 

66 

64 

4  g 

36 

45 

56 

55 

57 

63 

63 

62 

63 

59 

58 

.5 

MIN 

27 

33 

34 

35 

37 

48 

48 

30 

25 

39 

52 

S7 

51 

40 

40 

44 

38 

44 

49 

49 

23 

20 

33 

29 

32 

40 

33 

44 

33 

38 

38 

38 

.2 

PirrSVIEH 

MAX 

45 

53 

59 

59 

60 

63 

54 

52 

46 

53 

6 1 

63 

69 

57 

46 

53 

6 1 

66 

72 

70 

60 

39 

38 

45 

56 

53 

50 

59 

65 

56 

62 

56 

.4 

MIN 

17 

18 

20 

22 

23 

32 

45 

28 

n 

20 

42 

50 

48 

30 

40 

39 

26 

31 

41 

45 

24 

12 

21 

16 

21 

35 

26 

30 

31 

22 

23 

28 

.9 

THOMflSVlLLE 

MAX 

47 

58 

56 

6 1 

64 

65 

5  3 

5 1 

50 

55 

54 

62 

67 

50 

46 

5  1 

6  3 

67 

72 

65 

6 1 

47 

4  7 

58 

55 

52 

63 

65 

60 

64 

57 

.8 

MIN 

17 

22 

25 

26 

29 

34 

45 

25 

24 

25 

37 

SO 

46 

31 

32 

43 

29 

32 

34 

40 

21 

16 

20 

21 

24 

33 

31 

31 

28 

30 

28 

30 

.0 

TROT 

MBX 

52 

57 

58 

60 

63 

54 

52 

46 

S3 

59 

60 

69 

60 

49 

SO 

61 

67 

71 

67 

60 

48 

36 

43 

57 

55 

50 

63 

65 

57 

61 

SB 

56 

.8 

MIN 

29 

28 

30 

34 

32 

42 

4  I 

28 

25 

38 

52 

56 

48 

40 

4  3 

4  4 

34 

4  0 

47 

37 

24 

1  9 

33 

25 

35 

39 

29 

45 

32 

33 

31 

35 

.9 

HHBTLET 

MAX 

5 1 

66 

52 

66 

55 

59 

52 

60 

50 

6 1 

68 

64 

67 

60 

60 

63 

7  1 

74 

7 1 

62 

50 

46 

50 

57 

53 

57 

65 

66 

67 

65 

52 

61 

.4 

... 

MIN 

21 

21 

21 

22 

22 

29 

40 

26 

22 

29 

42 

48 

47 

36 

40 

44 

27 

30 

39 

40 

24 

16 

30 

17 

27 

35 

25 

39 

25 

30 

23 

30 

.3 

GULF  08 

Bflr  niNETTE 

MAX 

56 

57 

64 

65 

65 

55 

60 

52 

57 

59 

64 

70 

60 

62 

50 

64 

70 

7  3 

7  ] 

6  3 

4  I 

40 

44 

62 

64 

60 

63 

72 

63 

66 

62 

60 

.5 

MIN 

26 

30 

40 

33 

36 

42 

44 

30 

27 

36 

52 

52 

44 

45 

45 

45 

34 

43 

48 

30 

25 

24 

37 

26 

39 

40 

34 

46 

34 

33 

33 

37 

.2 

CODEN 

MAX 

54 

58 

58 

62 

62 

57 

62 

55 

52 

60 

64 

65 

57 

56 

64 

61 

56 

69 

64 

41 

45 

56 

63 

62 

S5 

64 

52 

61 

61 

59 

.  1 

MIN 

26 

32 

31 

31 

33 

36 

46 

29 

29 

37 

55 

61 

52 

44 

46 

47 

33 

40 

44 

43 

26 

26 

40 

27 

4  1 

44 

3J 

51 

34 

35 

39 

38 

.7 

OflUPHIN  ISLSND  2 

MBX 

46 

52 

53 

58 

56 

60 

62 

55 

54 

5  3 

50 

62 

68 

55 

55 

52 

59 

59 

64 

65 

63 

42 

4  7 

4  6 

58 

54 

53 

60 

55 

60 

65 

57 

.  1 

MIN 

33 

43 

42 

44 

46 

49 

53 

37 

39 

42 

53 

60 

55 

50 

50 

49 

47 

52 

53 

55 

32 

33 

37 

41 

43 

47 

45 

SO 

45 

47 

45 

45 

.7 

FBIRHOPE  2  NE 

nflx 

41 

52 

55 

58 

60 

63 

63 

55 

54 

SS 

66 

64 

69 

57 

S7 

58 

63 

65 

65 

71 

42 

40 

45 

61 

55 

52 

60 

53 

62 

68 

58 

.3 

MIN 

24 

27 

31 

32 

37 

40 

SI 

32 

29 

29 

43 

61 

56 

44 

47 

46 

35 

35 

44 

28 

26 

29 

27 

30 

44 

42 

41 

40 

36 

42 

37 

.6 

MOBILE  HSO  BP 

MBX 

55 

56 

59 

62 

63 

55 

60 

53 

53 

59 

63 

69 

S8 

57 

50 

64 

68 

70 

71 

63 

42 

39 

44 

56 

62 

55 

64 

71 

62 

66 

60 

59 

.  1 

MIN 

27 

30 

30 

32 

35 

44 

39 

29 

28 

4  1 

53 

58 

42 

4  1 

47 

42 

34 

42 

47 

34 

26 

2S 

29 

25 

45 

38 

34 

46 

3S 

37 

28 

36 

.9 

ROBERTSOBLE 

MAX 

57 

59 

62 

65 

65 

63 

59 

56 

56 

62 

68 

71 

58 

56 

54 

66 

66 

71 

72 

54 

46 

4  1 

46 

58 

54 

55 

61 

69 

63 

67 

60 

.7 

MIN 

28 

32 

32 

33 

37 

52 

32 

30 

29 

46 

58 

57 

45 

48 

48 

35 

35 

4  1 

46 

28 

25 

29 

26 

45 

37 

37 

35 

36 

38 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERflTURES 


OeCEMBER  1976 


z 

On»  OF  MONTH 

o 

SIBTION 

a. 
o 
INI 

x: 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

d 

a: 

UJ 

cc 

BUBURN  BGRONOMY  FARM 

2 

MAX 

34 

5 1 
35 

5 1 
36 

54 

37 

56 
39 

56 
49 

49 
48 

50 
39 

49 

36 

49 

35 

53 
43 

58 
53 

6 1 

51 

52 
40 

46 

37 

52 
45 

58 
40 

56 
39 

59 
44 

SB 
52 

SB 
36 

43 
34 

3S 
33 

40 
34 

48 
34 

43 

39 

49 

37 

53 
35 

50 
38 

49 

37 

46 

35 

51  -0 
39  -5 

4 

MBX 
MIN 

- 

45 
42 

48 

42 

52 
47 

SO 
44 

44 

44 

- 

48 

38 

52 
43 

57 
52 

58 
54 

54 
44 

48 
42 

SO 
45 

45 
44 

51 
4  1 

55 
45 

56 
52 

S6 
4  1 

45 

37 

38 
37 

42 

38 

47 

37 

45 

39 

48 

40 

SO 
38 

51 

42 

49 
40 

49 

39 

49.4 

42. S 

8 

MIN 

45 
40 

47 
39 

47 
38 

48 

36 

49 

42 

49 
43 

49 
48 

49 
45 

47 
40 

45 
40 

49 
42 

S4 

49 

55 
54 

54 
45 

47 
44 

49 
47 

51 
45 

55 
49 

52 
45 

53 
49 

53 
42 

43 

38 

38 
38 

39 

3e 

42 

38 

42 
39 

44 
40 

JS 

39 

48 

42 

45 

40 

46 
39 

47.7 
42.4 

hebolbnd 

niN 

44 

36 

49 
40 

50 
39 

52 
40 

54 
40 

53 
41 

53 
49 

55 
45 

49 

39 

48 

37 

53 
40 

58 
52 

62 
56 

60 
50 

5  1 
4S 

53 

47 

57 
45 

55 
42 

57 
47 

57 
50 

57 
40 

45 
38 

42 

35 

44 

39 

4B 

38 

51 
38 

SO 
40 

61 
39 

55 
45 

50 
41 

52 
39 

52.4 

42.4 

P [ T  TSV I EW 

MIN 

48 
39 

52 
39 

52 
39 

ss 

41 

49 
41 

55 
47 

52 
49 

52 
45 

S3 
39 

52 
39 

53 
44 

57 
S2 

61 
57 

SB 
46 

49 

45 

54 
49 

59 
41 

57 
43 

59 
43 

64 
56 

56 
40 

48 
38 

4  1 

38 

45 

37 

SO 
38 

45 

40 

52 
38 

53 
39 

5S 
43 

52 
39 

SO 
48 

52  .9 
43.0 

THORSBT  EXP  STRTION 

4 

MAX 

nlN 

54 
41 

S3 
43 

56 
43 

58 
45 

57 
46 

53 
50 

50 
50 

51 
40 

S3 
39 

52 
45 

52 
52 

55 
52 

55 
51 

SI 
43 

57 
SO 

55 
SI 

51 
47 

56 
51 

56 
51 

55 
51 

51 
43 

45 
41 

42 
41 

48 
40 

45 
41 

4S 
42 

51 
42 

54 

47 

49 
43 

49 
42 

46 
46 

51  .8 
45  .S 

WINFIELO  2  SH 

4 

nflx 
niN 

45 

35 

47 

35 

51 
37 

50 
36 

52 
36 

52 
37 

46 
44 

48 
38 

47 

36 

48 

35 

47 
39 

SO 
46 

53 
45 

50 
38 

49 

36 

ss 

44 

56 
38 

54 
38 

56 
40 

55 
42 

SS 
36 

43 

35 

42 
34 

4  1 

33 

45 
37 

40 

37 

47 

36 

49 

35 

54 
38 

47 

36 

43 
35 

49.0 
37.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTIQN  INDEX 
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EVflPORflTION  RND  WIND 


OflY   OF  MONTH 

^  . 

STfiT  ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

1  E 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■     >  ■ 

NOR'HERN  VALLEY  01 

HUNISVILLE  HSO  flP 

EVRP 

.03 

.06 

.04 

.06 

.05 

.05 

.08 

.03 

-05 

.09 

.0. 

.08 

.15 

- 

- 

- 

- 

.16 

.06 

- 

WIND 

81 

125 

36 

47 

44 

29 

125 

'^r 

20 

104 

142 

33 

37 

25 

68 

108 

42 

97 

151 

40 

155 

20758 

MAX 

46 

52 

54 

51 

44 

38 

42 

45 

5C 

55 

5; 

4E 

5? 

^. 

5^ 

5E 

56 

54 

49 

54 

49 

4  3 

50  .2 

MIN 

3  t 

33 

35 

3" 

42 

36 

32 

32 

36 

4  i 

4C 

33 

42 

4C 

35 

38 

3c 

36 

32 

4  1 

3i 

32 

36  .8 

PIEOnONT  PLflTEflU  05 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

EVAP 

.09 

.  1  3 

.00 

.06 

.04 

.10 

.00 

-03 

.10 

.12 

.09 

.04 

.01 

H  I  NO 

27 

1  3 

47 

26 

37 

65 

39 

87 

8C 

5^ 

26 

35 

84 

67 

32 

40 

36 

1  2 

3 

1  46 

62 

25 

1  c 

25 

6C 

76 

76 

8C 

67 

9; 

1 664 

MAX 

53 

53 

49 

52 

5= 

61 

53 

45 

51 

59 

58 

64 

6C 

56 

55 

MIN 

- 

38 

49 

44 

52 

48 

35 

34 

4  1 

40 

50 

32 

36 

MART  IN  0AM 

EVAP 

.05 

.07 

.02 

.08 

,0C 

.00 

.02 

-OS 

.0: 

.02 

.06 

0 1 

0 1 

06 

09 

05 

.06 

.OS 

.05 

HI  NO 

0 

1 

t 

4 

23 

I 

0 

1 2 

46 

10 

0 

2 

0 

0 

[ 

4  1 

24 

[ 

2C 

2 

2 

1 

1 ; 

5C 

2758 

.        .  . 

PRAIRIE  06 

DEM0P0LI5  LOCK  AND  0AM 

EVAP 

- 

- 

.03 

.05 

.07 

- 

.  1  1 

■ '  ~ 

■ '  ' 

.08 

.04 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.08 

.06 

.19 

-03 

- 

HI  NO 

16 

14 

33 

8 

7 

23 

56 

127 

62 

63 

44 

20 

40 

1  1 

51 

147 

76 

16 

15 

30 

82 

75 

80 

94 

57 

98 

1560 

MAX 

5 1 

52 

52 

53 

53 

47 

48 

5C 

53 

52 

4C 

4C 

6C 

5c 

6C 

56 

42 

4C 

52 

55 

5C 

5C 

52 . 1 

MIN 

32 

32 

34 

36 

45 

3; 

36 

42 

5C 

38 

36 

43 

36 

40 

5  ; 

3C 

3c 

3^ 

3; 

36 

35 

36 

37.9 

GULF  08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.03 

.04 

.02 

.04 

.07 

.04 

.02 

.08 

.03 

.03 

.03 

.04 

.04 

.02 

.09 

.03 

.07 

-05 

-02 

HI  NO 

20 

1  3 

1 1 

1  1 

12 

20 

30 

80 

34 

26 

27 

12 

19 

30 

25 

33 

20 

12 

9 

1  3 

88 

29 

10 

7 

9 

60 

49 

40 

57 

21 

41 

868 

MAX 

52 

52 

52 

55 

55 

47 

46 

58 

65 

71 

60 

56 

56 

56 

54 

56 

63 

62 

40 

38 

4  1 

45 

59 

49 

53 

63 

53 

59 

54  . 1 

MIN 

38 

38 

38 

45 

34 

35 

33 

41 

51 

57 

46 

46 

48 

41 

40 

43 

51 

33 

32 

32 

34 

34 

45 

39 

38 

42 

38 

40 

40.4 

SEE 


REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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SNOWFALL  RND  SNOW  ON  GROUND 


STRT ION 


DECEMBER  1976 


NORTHERN  VBLLET  01 
8ELLE  nlNfl  2  N 

HUNISVILLE  WSO  OP 
MOULION  2 

MUSCLE  SMOBLS  FOR  BP 
NEW  MfiRKET  2 
RED  Bfl» 


BPPBLBCHIBN 
MOUNTRINS 

BIRMINGHBM  HSO  BP 


12      3      4      5      6  7 


ONEONIB 
VflLLET  HEAD 


UPPER  PLfilNS  03 
MSMILTON  3  S 


VERNON  2  N 


GULF 
MOBILE  WSO  BP 


SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOHFfiLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFRLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


DRY  OF  MONTH 


3     '°    "    12    13  15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25  26 


27 


29 


30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 


STRTION  INDEX 


O  X  O  X   T  OKI 

SThT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cr 
z 

ti 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT IDN 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

PREC IP. 

EVflP  . 

SPECIfiL 
(SEE  NOTES  1  1 

ABBEVILLE    1  NNN 

U  UU  0 

u  / 

HENRY 

4 

J  1 

0  0 

0  0 

1  7 
1  / 

4  D  0 

7  Q 
/  H 

C 

JOHN  S  RICHBURG 

ADD  ISDN 

U  U  D  0 

U  J 

W I NSTON 

2 

0  4 

\  0 

P  7 

1  1 

7  Q  Q 

/do 

C 

PROF  .   PALMER  GOOSEY 

flLBERTFi 

U  I  *t  u 

n  1 

WILCOX 

1 

9 
J  £ 

1  4 

Q  7 

0  / 

9  C 
dO 

1  7  c: 
1  /o 

7  Q 
/  H 

c 

SIDNEY  J.   HARDY.  SR. 

RLBERTVILLE  2  SE 

U  1  o 

n  9 

MARSHALL 

1  2 

1  A 

0  D 

1  n 
1  U 

1  1  4  U 

QP 
or 

0  r 

H 

ALA.   COMMUNITY  NETWORK 

flLEXRNDER  CITY 

U  1  D  u 

uo 

TALLRPOOSR 

1  1 

9 

^  7 
0  / 

0  0 

7 
0  / 

pen 
D  b  U 

/  n 

7Q 
/  H 

H 

HENRY  0.  OENHRM 

RLICEVILLE 

0178 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

07 

88 

08 

140 

7A 

7A 

H 

ROBERT  FERGUSON 

RNDflLUSIR   1  NN 

0252 

07 

COV I NGTON 

6 

31 

19 

86 

30 

242 

8R 

8fl 

H 

SEWAGE  DISPOSAL  PLRNT 

RNNISTON  FAR  RP 

\JC.  1  c. 

n  A 

U  4 

CRLHOUN 

7 

J  J 

J  0 

00 

5  1 

C  1  1 

0  1  I 

M  T  n 

n  1  u 

n  t  U 

H 

FED.   RVIATION  AGENCY 

RRLEY  3  S 

U  J  jO 

U  -J 

WINSTON 

2 

J  4 

n  A 

Q  7 

0  / 

c  n  n 
oUU 

7  Q 
/  H 

MRS  .   DORA  R  .   DAY  I S 

RSHLRND  2  SSE 

U  J  D  tJ 

U  D 

CLAY 

1  1 

J  J 

1  D 

P  Q 

0  D 

0  u 

1  DQ  1 

p  p 

D  r 

P,  P 
D  1 

c 

H 

LOWELL  SM  I  TH 

RTHENS  2 

n  Q 

U  03  D 

U  1 

L I MESTONE 

1  2 

j4 

4  8 

Q  C 

ob 

59 

720 

9H 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

RTMORE 

U  4  U  / 

n  7 
U  / 

ESCRMB  I  R 

8 

3  1 

0  1 

87 

30 

294 

9  A 

9fl 

c 

H 

RADIO  STRTION  WRTM 

RUBURN  RGRONOMY  FRRM 

u  4  J  U 

u  o 

LEE 

1  I 

36 

85 

30 

652 

8  A 

8P 

on 

8P 

GH 

NATIONAL  WEATHER  5ERV 

RUTflUGRVILLE   3  N 

04  4  0 

U  0 

RUTRUGA 

1 

"3  0 

0  D 

4  1 

0  n  n 
<i  U  U 

oH 

JAMES  B  NEIGHBORS 

BRNKHERD  LOCK  AND  DAM 

U  o  Uo 

U  0 

TUSCALOOSA 

2 

J  J 

27 

87 

2  1 

280 

7  H 

7fl 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRY  MINETTE 

0583 

08 

BALDWIN 

9 

30 

53 

87 

47 

268 

7P 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

BEATRICE    1  E 

0615 

07 

MONROE 

1 

31 

44 

87 

12 

1  78 

7R 

7A 

MARY  L  BAYLES 

BELLE  MINA  2  N 

U  DO  D 

n  1 

U  I 

L ! MESTONE 

1  2 

34 

4  2 

Q  C 
DO 

5  3 

600 

7  R 

7  A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

U  /  4  0 

U  J 

FAYETTE 

2 

3  3 

4  0 

8  7 

36 

4  52 

C 

VONDLEE  STOUGH 

BESSEMER  3  SSW 

n  "7  c  "J 
U  /o  / 

JEFFERSON 

2 

33 

22 

87 

0  1 

540 

6P 

5fi 

H 

I NAC  TIVE  7/31/75 

BILLINGSLEY   1  SE 

n  Q  o  Q 

Uo  ^1  0 

U  J 

AUTAUGA 

1 

32 

39 

86 

4  2 

420 

6R 

JOHN  R .  THOMAS 

BIRMINGHAM  NSO  AP  R 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

3  3 

34 

86 

4  5 

520 

M  I  D 

M  I  D 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BORZ 

n  Q  C  T 

Uao  / 

MRRSHRLL 

2 

34 

1  3 

86 

1  0 

1070 

7R 

r 

U 

ROBERT  L  .  WHEELES 

BRRNTLEY 

1  n  c  Q 

1  u  D  y 

n  7 

u  / 

CRENSHRW 

6 

3  1 

35 

85 

1  6 

274 

8R 

8R 

H 

R .   E .  HENDERSON 

BRENTON  3  SSE 

\  r\Q.  A 

1  U04 

n  7 

u  / 

ESCRMBIfl 

5 

3  1 

04 

87 

03 

85 

6P 

6R 

H 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

BR  I  OGEPORT 

1099 

02 

JRCKSON 

12 

34 

57 

85 

43 

615 

8A 

8R 

H 

JAMES  R  JOHNSON 

BROOKWOOD 

1  143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33 

16 

87 

17 

606 

7A 

JOE  K  5TYR0N 

BRUND I DGE 

1  1  78 

07 

PIKE 

5 

3  1 

4  3 

85 

4  9 

5  1  0 

7R 

GEORGE  L  HICKS 

CRLERA  2  SW 

1  288 

04 

SHELBY 

7 

3  3 

05 

86 

4  7 

540 

5P 

5P 

H 

FRYE  G  FAUST 

CAMDEN  3  NN 

1  ou  1 

n  7 

u  / 

W  I  LCOX 

1 

32 

02 

87 

1  9 

235 

5P 

5P 

H 

RUBURN  UNIVERSITY 

CAMP  HILL  2  NW 

1  324 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

39 

680 

7fl 

7fl 

H 

RUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

Id// 

0  3 

WALKER 

2 

3  3 

54 

87 

32 

4  30 

7R 

MRS  ANNA  MAE  GARRISON 

CENTRE  4  SN 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

07 

85 

4  4 

520 

7A 

7R 

H 

DON  R  .  WRTSON 

CENTREVILLE  NSMO 

1  525 

0  3 

B  I  BB 

3 

32 

54 

87 

1  5 

456 

7A 

7R 

H 

WER  SERV  MET  DBS 

CHATOM  4  N 

1  c  c  c 

1  ODD 

n  7 
u  / 

WASH  I NGTON 

1  3 

3  1 

32 

88 

1  5 

285 

5P 

5P 

H 

ALABRMR  FORESTRY  COMM 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

7 

33 

17 

86 

20 

4  1  8 

5P 

5P 

H 

CITY  WRTER  PLANT 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

1 

31 

32 

87 

31 

183 

7A 

CLRNTON 

1  C  Q  /I 

U  J 

CHILTON 

7 

32 

5 1 

85 

38 

580 

7  A 

7  A 

H 

MARION   W      FRSTFRI  INC, 

CLRYTON 

y  IOC 

1  /ib 

07 

BARBOUR 

5 

3  1 

53 

85 

28 

596 

8R 

8A 

H 

MRS   Fr  I7RRFTH   M  WFSTON 

CODEN 

1803 

08 

MOB  I  LE 

9 

30 

23 

88 

1  4 

1  2 

7R 

7  A 

H 

1  FW I S   M  nFGFFR 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1 807 

07 

GENEVA 

5 

3  1 

1  1 

85 

56 

250 

7R 

HENRY   F .  KELLEY 

COLBERT  STERM  PLRNT 

1819 

0  1 

COLBERT 

1  2 

34 

4  4 

87 

50 

470 

c 

T  V  R -  4  52 

COLL  I NSV I LLE 

1  cS  4  y 

DE  KRLB 

7 

34 

1  5 

85 

53 

750 

5P 

R   n  HFRRn 

CORDOVA 

1  940 

0  3 

WALKER 

2 

3  3 

46 

87 

1  1 

334 

7R 

MRS  CLRRICE  E  GRESHRM 

COTTONTON 

1  974 

07 

RUSSELL 

4 

32 

09 

85 

04 

2  1  7 

7R 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32 

26 

88 

23 

215 

7R 

REUBEN  P.  HRRRIS 

DRDEV ILLE 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

49 

85 

45 

630 

7fl 

Will  IRM   1  RARTIFTT 

DADEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

1  1 

32 

50 

85 

46 

730 

c 

RIIFIIS   P      PI  FSS 

DAUPHIN   ISLAND  2 

08 

MOB  I LE 

g 

30 

1  5 

88 

05 

8 

8R 

8A 

c 

H 

unurnil\     lOLrtiNU    OLM  LnD 

DAYTON   I  N 

2188 

06 

MARENGO 

1  3 

32 

22 

87 

39 

230 

7R 

7A 

H 

R    M    HF  RF  F  nRD 
i\    In    m  l  <\  i_  1  u  r\  U 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

1  1 

33 

26 

85 

4  2 

1030 

7A 

Ul  T  1  1   I  PM    H    F  VQNS 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

1  3 

32 

3  1 

87 

50 

1  00 

6R 

6A 

5A 

H 

CORPS   OF   FN G INFERS 

DOTHRN 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

3  1 

1  2 

85 

2  1 

300 

c 

M   H  RONEY 

DOUBLE  SPRINGS 

2  386 

03 

WINSTON 

2 

34 

1  0 

87 

24 

800 

7R 

7fl 

H 

MITPHFl  1  riRPKF 

ELBA 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31 

25 

86 

04 

195 

7R 

ARTHUR  C.  BRUNSON 

ELROD 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

1  3 

33 

15 

87 

48 

252 

7R 

MRS  HELEN  E  FAIR 

ENTERPR I SE 

2675 

07 

COFFEE 

5 

0  1 

P  Q 

0  0 

Q9 
OZ 

A  no 
4  uy 

or 

C  p 

0  r 

c 

H 

MRS    ri  YPIF    F  IQfKSnM 

EUFAULR  NILDLIFE  REF 

2730 

07 

BARBOUR 

4 

31 

59 

85 

06 

215 

8R 

8R 

FIIFfllll  R   WII  m  IFF  RFFIIGF 

LUI  riUL_n    HILULITL  ixLTUOL 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

6 

31 

27 

86 

55 

220 

7fi 

7A 

H 

SRM   P   ROR I SnN 

FRIRHOPE  2  NE 

281  3 

08 

BALDWIN 

g 

30 

33 

87 

53 

23 

5P 

5P 

5P 

H 

OMRMRM    IIMIV    FVP       T  D 

FALKVILLE    I  E 

2840 

01 

MORGAN 

1  2 

34 

22 

86 

53 

625 

7R 

7A 

H 

inHN    M  nilMOlAlQY 
UUniN     II  UUINrlr^rll 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

1  3 

33 

4  1 

87 

49 

365 

7R 

7A 

H 

P.nRMPM     1  RIQPK 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

1  2 

34 

48 

87 

41 

578 

5P 

5P 

H 

HFNRY    r,  RIPHPRnS 

FORT  PRYNE 

3043 

02 

DE  KRLB 

7 

34 

27 

85 

43 

934 

7A 

c 

CRRL  PRRKER 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31 

26 

87 

24 

410 

7R 

7R 

H 

MERRILL  J  BERRD 

GADSDEN  STEAM  P.RNT 

3154 

04 

ETOWRH 

7 

34 

02 

86 

00 

565 

6R 

6A 

H 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMPTER 

1  3 

32 

49 

88 

09 

130 

7R 

7R 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34 

01 

85 

45 

500 

8R 

MRS  GLADYS  MCKENZIE 

GENEVA  2 

3251 

07 

GENEVA 

5 

31 

03 

85 

53 

145 

7R 

7R 

ROBERT  C  REYNOLDS 
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STATION  INDEX 


PLOBFIMfi 

DECEMBER  1976 


c  T  n  T  T  n  M 

o  1  H  1  1  U  N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cr 
z 

cr 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 
0 

tr 

UJ 
LU 

OBSERVfiT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q. 
H 
UJ 

PRECIP. 

a. 
cr 
> 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

GEORG  I  RNNPI 

327  1 

07 

BUTLER 

6 

3  1 

PP 

OD 

4  4 

285 

7fl 

T .    E .  MASON 

GILBERTOWN 

3308 

07 

CHOC  TAW 

1  3 

J  1 

0  J 

PR 
00 

9n 

t  U 

128 

C  P 

D" 

RP 

Dr 

H 

ALTON  G.  LAND 

GORGflS 

34  30 

03 

WALKER 

2 

RT 

1  9 
1  c 

300 

RD 
DH 

ALABAMA  POWER  CO- 

GREENSBORO 

35  1  1 

06 

HALE 

2 

9 

4  9 

R  7 

0  / 

■^p 

JO 

220 

c  0 

br 

RP 
Dr 

MRS  WILLIE  J.  ARRINGTON 

GREENV I LLE 

3519 

07 

BUTLER 

6 

A  Q 

RR 
0  D 

■^R 
J  0 

445 

/  H 

7fl 

r 

L 

|-| 

WILLIE  P  CRUTCHFIELD 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

1  2 

34 

20 

86 

19 

578 

fl  r 

4P 

H 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTER5VILLE  TVfi 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34 

22 

86 

17 

605 

c 

TVA-765 

HflLEYVILLE   3  NE 

3620 

0  3 

WINSTON 

2 

J  *f 

I  c 
1  0 

R"? 

J  / 

950 

C  P 

br 

PP 

Or 

r 
L 

|-{ 

JIM  WALKER 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

MAR  I  ON 

1  3 

0  ** 

np 

U  D 

0  / 

PQ 
0  3 

435 

7  fl 

7fl 

r 
L 

H 

EDO  IE  L  .  PEARCE 

HflNCE V  I LLE 

3655 

02 

CULLMAN 

2 

U  J 

flP 
00 

A  R 
H  D 

530 

r 

L 

JAMES  E  MC  CRAVY 

HflYNE V  I LLE 

3748 

06 

LOWNDES 

1 

^9 

1  1 
1  1 

RR 
0  D 

"^R 
JD 

1  80 

7A 

7fl 
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HEflDLflND 

376  1 

07 

HENRY 

5 

9  1 

R  P 
0  0 

9n 

c  U 

370 

In 

7fl 

r.H 

Lin 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEEL  I  N 

3775 

05 

CLEBURNE 

1  I 

■^q 
J  3 

RP 
D  0 

IP 
J  D 

850 

PQ 
OH 

PQ 
0  n 

|-{ 

CITY   OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

■J  1 

0  / 

RP 
0  D 

1  Q 

594 

1  □ 
/  H 

7fl 

)-{ 

CHARLES  R.  PORTER 

H I GHTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

I  1 

J  J 

9 

P  P 
0  0 

9  A 

1  175 

7  fl 

ARLON  L.  OTTS 

HODGES 

3899 

01 

FRANKL I N 

1  3 

34 

20 

87 

56 

840 

7fl 

MARY  N.  AVERY 

HUNTSVILLE  WSO  flP 

4064 

01 

MAD  I  SON 

1  2 

34 

39 

86 

46 

624 

n  i  u 

MIO 

M  I  n 
n  1  u 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

lOr  K  SON 

4  193 

07 

CLARKE 

I  3 

J  1 

jU 

P  1 

P  A 
0  ^ 

220 

PQ 
OH 

r 

ALLIED  PAPER  INC 

ijnLixOUl'IV  I  LLC 

*+  d  U  J 

u  *+ 

CRLHOUN 

7 

-J  O 

A  Q 

RP 
00 

4  7 

690 

7Q 

r 
L 

MARY  LOU  WILKERSON 

JftSPER  4  N 

4  226 

n  ^ 

U  J 

WALKER 

2 

p  4 

R  1 
0  / 

1  R 
1  D 

525 

/  H 

7fl 

|-| 

JAMES  A.  BRITAIN 

ini?nQN)  DQM 
JUr\uri''t  unil 

H  0  U  0 

u  o 

ELMORE 

7 

■^9 

J  / 

RP 
OD 

1  c 

1  0 

290 

RQ 
OH 

ALABRMR  POWER  CO. 

*♦  J  I 

u  / 

COFFEE 

10 

I  A 

PP 
OD 

1  1 
1  1 

270 

7fl 

FRED  W.  WOOD 

1  QF  P Y  F  T  T  F 
L  "  r  rl  P  L.  1   1  L. 

*t  o  u  ^ 

u  o 

CHAMBERS 

4 

9 

P  A 

PP 
0  D 

9  A 

830 

br 

PP 

Or 

|-| 

MISS  MRYMIE  LRNDRUM 

1  QY  noM 

L  n  1     U  r1 1  1 

**  o  U  J 

n  ^ 

CHI L  TON 

7 

■^9 

P  R 

RR 
OD 

J  1 

420 

RQ 
OH 

ALABAMA  POWER  CO- 

L  E  EDS 

U 

JEFFERSON 

3 

RR 
0  D 

J  J 

636 

7fl 

MRS.   MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

4527 

04 

CHEROKEE 

7 

34 

1 1 

85 

46 

589 

7fl 

RUFU5  M.  SEWELL 

LIVINGSTON  2  SW 

4798 

06 

SUMTER 

!  3 

32 

35 

88 

12 

I  60 

7Q 

7fl 

H 

B.  B.  WILLIAMSON.  JR. 

LUUlOvlLLL 

4  884 

u  / 

BARBOUR 

5 

"5  1 
J  i 

A  "7 

RP 
00 

J  J 

480 

RQ 
OH 

JOHN  B.  ARD 

MQP.fi  I  Q 
1  1  n iju  L  L  n 

M  3  3  D 

n  9 

JEFFERSON 

3 

3  u 

PR 

0  D 

P  I 
D  1 

654 

7fl 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOD  r  n  M    R  MF 

R  1  1  9 

UD 

PERRY 

3 

9 

/1 9 

R  1 

0  / 

1  R 
1  D 

173 

7fl 

r 

K, 

MARION  FISH  HATCHERY 

MQPrriM      HIMPTinM     9  MP 
ImrNlUIN    JUrJLIIUIN    c.  INC. 

R  1  9  1 

DP 
UD 

DALLAS 

3 

9 

9  R 

R  1 
0  / 

1  J 

200 

7A 

7Q 

r  H 

AUBURN  UNIVERSITY 

1  lHr\  1  1  In    UHI  I 

t;  1  ii  n 

n  p 

U  D 

ELMORE 

1  1 

9 

A  n 
4  u 

R  P 

0  0 

00 

340 

C  P 

Dr 

RP 

Or 

C  P 

Dr 

|-| 

ALABAMA  POWER  CO. 

M  □  T  W  P  LI  C     O  M 
nHlntWo    ^  In 

c:  1  "79 

np 

UD 

MONTGOMERY 

1  1 

9 

1  p 

PR 
OD 

n  1 
u  1 

180 

7Q 
/  H 

NORA  M  FLOYD 

n t L V  IN 

C  "3  C  /I 

u  / 

CHOCTAW 

1  3 

J  1 

OD 

P  P 
0  0 

9 1 

350 

7Q 
/  H 

ERNEST  H.  LAND 

M  I  n  I.I  Q  V 

n  i  UWH  T 

D  jy  / 

n  p 

U  D 

BULLOCK 

4 

9 

u** 

R  P 
0  0 

J  1 

490 

r 
L 

ALFRED  5.  ADAMS 

MILSTEflD 

5439 

06 

MACON 

1  I 

32 

27 

85 

54 

20  1 

8fl 

JAMES  A  MC  INNIS 

MINTER  3  m 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32 

06 

87 

03 

370 

/  H 

7fl 

H 

HENRY  J.  YATES 

nllLncLL  UHn 

D  ^1  DO 

U  J 

CHILTON 

7 

9 

A  R 

P  P 
00 

9*7 

350 

R  Q 
D  H 

ALABAMA  POWER  CO. 

Mr>Dii  c    1.1  en  OD 

O  4  /  0 

n  o 
Uo 

MOB  I  LE 

9 

■^n 

JU 

A  I 
't  1 

RR 
00 

1  c 
1  D 

21  1 

n  I  D 

M  I  n 
n  I  u 

r 
L 

t-l  1 

n  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

nUN 1 t  V HL  L  U 

C  C  Q  "7 

n  A 
U4 

SHELBY 

3 

np 

UD 

R  R 
00 

P  9 

462 

1  Q 
/  H 

MURICE  P  JETER  JR 

nUN 1 bUnt K T    WbU  Hr 

R 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

"5  9 

PP 
DO 

9  A 

22  1 

mo 

M  T  n 
n  I  u 

r 
L 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

nUUL 1  UN 

5625 

0  1 

LAWRENCE 

12 

"3  /I 

9  Q 

P  "7 
0  / 

1  P 
1  0 

628 

r 

C  C  MONTGOMERY 

nUUL 1  UN  Z 

C  C  ^  tr 

Ob  Jb 

U  1 

LAWRENCE 

I  2 

ill 

9Q 

R"7 

0  / 

1  R 
i  0 

645 

C  P 
D  r 

PP 

Dr 

JOHN  N  KELLEY 

nUoLLt    DnUHLo    rHH  Hr 

0  /  4  y 

n  1 
U  1 

COLBERT 

12 

4  p 

R"7 
0  / 

J  / 

540 

n  1  u 

M I  n 

FED.   AVIATION  AGENCY 

NtW  nHKKt  \  c 

5867 

0  I 

MADISON 

12 

c  c 
0  D 

RR 
OD 

97 

725 

PP 
or 

p  p 
Or 

H.   WAYNE   MC  FARLEN 

NEWTON 

5875 

07 

DALE 

5 

31 

20 

85 

37 

250 

7A 

CHARLES  R  BRACKINS 

ONEONTfi 

5121 

02 

BLOUNT 

2 

33 

57 

86 

29 

870 

/  H 

7A 

H 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPEL  I  KH 

6129 

05 

LEE 

1  1 

■^9 

■^R 
JO 

P  P 

0  0 

9 

c  J 

750 

PD 
OH 

OH 

|-j 

RADIO  STATION  WJHO 

OZRRK  6  NNW 

62 1 8 

07 

DALE 

5 

J  1 

"5  1 
J  1 

PP 
00 

A  1 
fl  i 

470 

PP 

Or 

br 

1^ 

CHARLES  H.  CARROLL 

PH 1 N 1    KULK   C  N 

c  o  o  c 

JACKSON 

12 

J 

A  9 

R  R 
0  D 

9n 

635 

r 

L 

TVA-69 

PflLMERDflLE  2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

Q  "3 
J  J 

A  P 
D 

fl  R 
OD 

A  n 
fl  u 

798 

7  A 

GEORGE  T.  POSEY 

PERRYV I LLE 

6362 

06 

PERRY 

3 

"39 

P 
JD 

R"? 

0  ' 

no 

U  3 

500 

0  n 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PE  TERMRN 

6370 

07 

MONROE 

1 

■3  1 
J  1 

■^P 

P  1 

1  R 
1  D 

195 

r 

L 

MRS.  MINTA  EDDINS 

P I CKENSV I LLE 

64  14 

03 

PICKENS 

I  3 

"k 

I  A 

PP 
00 

1 1 

165 

7  A 

MRS  GRACE  ONEAL 

PINE  APPLE 

6436 

07 

WILCOX 

1 

31 

53 

87 

00 

230 

7A 

MRS.   EVA  R.  RAY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

04 

506 

7A 

MRS  .   ENA  C ■  PAUL 

P  I  T  T  C  W  I  C  LI 
r  1  1   1  0  V  I  C.  n 

650  1 

07 

RUSSELL 

4 

32 

1  1 

85 

1  0 

380 

7fl 

7^ 

GH 

FRANK  TURNER 

PLRNTERSVILLE  2  SSE 

6508 

03 

RUTPIUGR 

1 

32 

37 

86 

54 

230 

7R 

JAMES  E  FISCHER 

PRRTTVILLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32 

29 

85 

29 

295 

RQ 
OH 

8R 

RADIO  STATION  WPXC 

RED  BOY 

6805 

01 

FRANKL I N 

1  2 

34 

26 

88 

08 

580 

5P 

5P 

H 

WRMG  RADIO 

REFORM  2  E 

6847 

03 

PICKENS 

1  3 

33 

23 

87 

59 

271 

7A 

RAIFORD  C .   MC  COOL 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COV I NGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

180 

7A 
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RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

07 

COV I NGTON 

6 

31 

22 

86 

31 

190 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERTSDflLE 

6988 

08 

BALDWIN 

9 

30 

34 

87 

44 

155 

6fl 

6A 

H 

JOHN  K  LRSSITTER 

ROCKFORD  2  NNW 

7020 

05 

COOSR 

7 

32 

84 

86 

14 

670 

7fl 

7A 

H 

CHARLES  W.  MCEWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RRNDOLPH 

4 

33 

09 

85 

18 

745 

6fl 

6R 

H 

JOHN  T  .  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKL  IN 

12 

34 

31 

87 

44 

880 

7fl 

7A 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

SflINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

2 

34 

10 

86 

49 

802 

70 

MID 

H 

ST  .  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUBSTR  AU 

7207 

02 

DE  KRLB 

12 

34 

17 

85 

58 

1  195 

6P 

6P 

H 

SAND  MTN  SUBSTATION 
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flLOBRMfi 

DECEMBER  1976 


siniioN 


COUNTY 


OBSERVRT ION 

TIME  mo 

TPBLES 


OBSERVER 


SflYRE 

SCOTTSBORO 

SELMfl 

SUTTLE 

TRLLRDEGFI 

THOMflSVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DRM 

TONEY 

TROY 

TUSCRLOOSR  FRfi  fiP 

TUSCRLOOSfl  OLIVER  DRM 

UNION  SPRINGS  4  S 

UNIONTOWN 

VRLLEY  HERD 

VERNON  2  N 

WRDLEY 

WRLLRCE  2  E 

WRLNUT  GROVE 

WRRRIOR  6  W 

NRRRIOR  LOCK  AND  DRM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKR 

WHRTLEY 

WINFIELD  2  SW 


7282 
7304 
7366 
7963 
8024 
8178 
8209 
8215 
8259 
8323 

8380 
8385 
8438 
8445 
8469 
8517 
8605 
8637 
8648 
8670 

8673 
8685 
8809 
8859 
88S7 
8998 


JEFFERSON 

JRCKSON 

DALLAS 

PERRY 

TALLRDEGfl 

CLRRK 

CHILTON 

ELMORE 

MRDISON 

PIKE 

TUSCRLOOSR 

TUSCRLOOSR 

BULLOCK 

PERRY 

DE  KRLB 

LRMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIR 

ETOWRH 

JEFFERSON 

GREENE 

LflUuERDRLE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FRYETTE 


33  43 

34  4  1 
32  25 

32  32 

33  26 

31  55 

32  53 

32  32 

34  54 

31  49 

33  14 

33  1  3 

32  06 

32  27 

34  34 

33  48 

33  07 

31  12 

34  04 

33  49 

32  47 

34  55 

33  07 

32  33 
31  39 

33  55 


86  58 

86  03 

87  00 
87  1  1 
85  05 
87  44 
85  42 
85  54 
85  44 
85  59 

87  37 

87  35 

85  43 

87  31 
85  37 

88  07 

85  34 
87   1  1 

86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  1  3 

87  43 
87  50 


304 
515 
147 
1  45 
555 
405 
680 
288 
750 
580 

169 
152 
460 
265 
1040 
265 
640 
205 
850 
630 

1  10 
457 
500 
190 
170 
468 


6P 

MID 
7R 
7R 

7A 
7R 


IP 


7R 
7R 
7R 
7R 
7R 
7R 
6P 
5A 

6A 

MID 
7A 
7A 
7A 
7R 
7A 
5fi 
7R 
7R 
7R 

6R 
IP 
7R 
7fl 
7R 
7R 


H 
H 

H 

C  H 
CC 

c 

C  H 

H 
C  H 
H 

H 
C  H 


7fl 


MIRRM  W  PRIDMORE 
RRDIO  STATION  WCRl 
ROBERT  J.  CHANDLER 
J.   F.   SUTTLE.  JR. 
JOE  WOODRRO 
LEROY  GRTES 
AUBURN  UNIVERSITY 
RLRBRMR  POWER  CO- 
TVA-506 

THOMAS  J.  DILLARD 

FED.   AVIATION  AGENCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JERRY  COPE 

MRS  J  C  JRCKSON 

C  4  H  LUMBER  COMPRNY 

JOEL  CRMP 

RLRBRMR  POWER  CO. 

MRS.   ESSIE  M.  CHRVERS 

WALTER  PARKER 

GILBERT  C  YRRBROUGH 

CORPS  OF  ENGINEERS 
INRCTIVE  10/5/76 

MRS  ELIZR  J.  BEARDEN 
INRCTIVE  4/25/76 

MRS  VRLMR  G  COLEMAN 

ROBERT  A.  MOORE.  JR. 


SEE  REFERENCE 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature  Precipitation 


SUtlon 

•1 
•  a 

<S 

Averag* 
Minimum 

• 

> 
< 

From  Noniul 

*& 
jg 
01 

s 

a 

IS 

t 

S 

a 

t 

Q 
1 

a 

No.  ol  D*yi 

Tolil 

.1 

II 

cS 
1 

* 

a 

Snow.  Slevl 

No.  ol  D.yft 

Mu. 

Min. 

1- 

u  g 
liO 

is 

a 

i 

X 

0 

o 

i 

0 

1 

i 

S  t 

3  * 
.  2 
Si 

si  is 

— 1  

JANUARY  197* 

AUBURN  AGRONOMY  FARN 

52.9 

31.0 

42.0 

67 

31 

13 

9 

708 

0 

0 

21  0 

3.58 

1.4t 

26 

.0 

0 

7 

3 

1 

FEBRUARY  197A 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

67.2 

41.2 

54.2 

78 

29* 

22 

8 

308 

0 

0 

6  0 

2.30 

1.65 

22 

.0 

0 

4 

1 

I 

MARCH  197* 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

70.2 

49.6 

59.9 

84 

5 

32 

17 

180 

0 

0 

I  0 

7.54 

1.62 

31 

.0 

0 

10 

7 

APRIL  197» 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

77. 3M 

51. 6M 

64. 5M 

87 

21* 

38 

1 

64 

0 

0 

0  0 

2.81 

1.15 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

MAY  1976 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 

76.2 

S6.7 

66.5 

83 

13 

45 

4 

31 

0 

0 

0  0 

8.04 

3.83 

IS 

.g 

0 

» 

3 

2 

JUNE  1974 

FAYETTE 

86. 2 

61.4 

73.8 

-  3.2 

94 

30* 

46 

7 

2 

12 

0 

0  0 

5.34 

1.32 

2.37 

28 

.0 

0 

7 

3 

3 

JULY  I97ft 

ROCK  MILLS 

91.4 

64.4 

77.9 

-  1.3 

98 

26* 

55 

2 

0 

20 

0 

0  0 

4.57 

-  ,59 

2.31 

6 

.0 

0 

8 

2 

1 

•       *  • 

SEPTEMBER  1976 

SAINT  BERNARD 

B1.3 

58. OM 

69. 7M 

-  2.3 

87 

26 

43 

24* 

12 

0 

0 

0  0 

4.76 

.80 

1.71 

2 

.0 

0 

7 

4 

1 

•      •  • 

OCTOBER  1976 

SAINT  BERNARD 

M 

40.6 

M 

26 

30* 

0 

0 

6  0 

3.35 

.59 

.78 

24 

.0 

0 

8 

2 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 

1  I  2  I  3      4  I  5  I  6      7  I  8  I  9     10  I  11  I  !2     13  I  14  I  15  I  16  {  17  {  18     19  I  20  I  21     22  I  23  I  24     25  1  26  I  27    28  I  29  I  30  31 


JANU4RV  1976 
AUBURN  AGRONOMY  FAftH 


.08  .U 


FEBRUARY  1976 
AUBURN  AGRONOMY  FARM 


MARCH  1976 
AUBURN  AGRONOMY  FARN 


.37  1.04 


.74     .31  .58 


T        T  1.03 


*01  .22 


APRIL  1976 


MAY  1976 
AUBURN  AGRONOMY  FARM 


.01      .26  .27 


T  .42  ,30 


June 

FAYETTE 


JULY 
ROCK  HILLS 


SEPTEMBER  1976 
SAINT  BERNARD 


.05     .75  .06 


nCTOBER  1976 
SAINT  BERNARD 


See  ralMsnc*  notwa  loUowIng  Station 
A-2 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


tLABAHA 


Station 

Day  of  Month 

• 

J 

i 

5 

6 

7|S 

9 

10 

11 

12 

11 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

3D 

31 

< 

Mm 

JANUARY 

MIN 

MIN 

31 

tc 

5* 

26 

2C 

24 

46 

32 

50 

30 

34 

13 

38 

15 

50 

31 

4C 

43 

65 
39 

5s 

29 

54 

30 

50 
27 

38 
16 

41 

22 

49 

29 

52 
28 

52 
27 

98 
29 

69 
43 

66 
50 

64 
98 

61 
38 

45 
24 

50 
27 

58 

32 

07 
34 

92.9 
31,0 

MIN 

■  CB  D  1 1  AB  V 

MIN 

AllBIIBM  AroriKlflMV 

MIN 

27 

31 

6% 

42 

11 

49 

60 
28 

46 

22 

29 

36 

42 

41 

48 

66 
44 

50 

47 

7? 
58 

60 

40 

71 
44 

76 
43 

43 

47 
32 

60 
33 

67 
38 

70 
49 

72 
48 

77 
42 

44 

67.2 
41.2 

MIN 

MIN 

AUBUflN  ACRONGHY 

MIN 

76 
*9 

49 

60 

78 
55 

6C 

58 

64 
44 

66 
47 

72 
54 

4C 

42 

72 
55 

70 
56 

39 

45 

50 

32 

33 

42 

55 

59 

47 

*7 

45 

94 

69 
95 

94 

49 

58 

60 

68 
99 

70.2 
49.6 

MIN 

MAX 
MIN 

AUBUI^N  AGRONOMY 

MIN 

3« 

♦  C 

♦  7 

IS 

55 

73 
48 

78 
50 

47 

44 

51 

54 

54 

59 

56 

56 

52 

93 

58 

57 

67 
99 

57 

91 

53 

99 

75 
90 

69 
44 

74 
49 

53 

55 

77.3 
51,6 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

92 

57 

78 
".5 

46 

56 

81 
63 

71 
60 

55 

5S 

60 

58 

60 

63 

60 

58 

59 

54 

48 

48 

93 

59 

63 

63 

57 

94 

98 

63 

60 

58 

60 

76 , 2 
96,7 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

61 

61 

72 
59 

60 

52 

79 
46 

84 
55 

56 

59 

60 

59 

61 

63 

65 

64 

63 

64 

70 

66 

6 1 
53 

92 

97 

65 

66 

67 

67 

66 

68 

69 

66,2 
61.4 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

BH^  K    M  f  1  1  c 

MAX 

Mm 

6* 

5! 

6! 

66 
63 

64 

62 

79 
64 

86 

62 

90 
61 

90 
60 

98 
62 

94 

67 

94 

66 

67 

97 
67 

96 
69 

96 

6n 

95 
64 

68 
62 

66 
64 

65 

97 
64 

97 
.64 

92 
64 

96 
64 

96 
69 

95 
69 

90 
69 

90 
69 

91 
69 

89 

70 

91.4 
64.4 

MAX 

Mm 

SEPTEMBER 

MAX 

Mm 

SAINT  BERNARD 

MAX 

Mm 

62 
6' 

73 
64 

82 
66 

8* 
65 

84 
66 

83 
64 

85 
65 

84 

67 

85 
64 

78 
5B 

79 
43 

83 
47 

84 

50 

85 
54 

84 
53 

83 
54 

83 
5? 

83 
59 

65 

60 

66 
60 

84 
63 

75 

77 
45 

83 
43 

85 
52 

87 
SB 

80 
68 

73 
63 

69 
62 

70 
55 

58!o 

•  • 

• 

MAX 

OCTOBER 

1974 

MAX 
MIN 

SAINT  BERNARD 

MAX 

Mm 

«6 

80 
<>6 

82 

S« 

50 

85 
52 

57 

51 

62 
50 

64 
4T 

37 

74 
38 

76 
39 

80 
40 

77 
41 

79 
42 

43 

44 

65 
33 

65 
36 

40 

59 
29 

28 

73 
28 

41 

65 
51 

43 

55 
33 

56 
31 

56 
26 

60 
26 

42 

40.6 

CORRECTIONS 


DATE  TABLE  DIVISION  STATION  CORRECTION 


SEPTEMBER  1976  MONTHLY  SUMMARIZED  STATION      UPPER  PLAINS  03  HAMILTON  3  S  AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE,   82. li   AVERAGE  MINIMUM 

AND  DIVISIONAL  DATA  TEMPERATURE,   55.7,   AVERAGE  TEMPERATURE,  68.9. 

HIGHEST  TEMPERATURE,   87,  DATE  26+i   LOWEST  TEMPERA- 
TURE,  40,  DATE   12+.     TOTAL  DEGREE  DAYS,   26.  NUMBER 
OF  DAYS  WITH  MAXIMUM,   90  OR  ABOVE,   Oi   32  OR  BELOW,  0. 
NUMBER  OF  DAYS  WITH  MINIMUM,   32  OR  BELOW,  0|   0  OR  BE- 
LOW, 0. 

TOTAL  PRECIPITATION,   b.BS,  GREATEST  DAY  OF  PRECIPI- 
TATION,   1.3B,  DATE  5.     TOTAL  SNOWFALL,   0|   NUMBER  OF 
DAYS  WITH  PRECIPITATION,   .10  OR  MORE,   lOi    .50  OR 
MORE,   5 1    1.00  OR  MORE,  4. 

SEPTEMBER  1976  MONTHLV  SUMMARIZED  STATION      UPPER  PLAINS  03  DIVISION  AVERAGE  PRECIPITATION,   3.6Bi   DEPARTURE  FROM  NORMAL,  .26. 

AND  DIVISIONAL  DATA 


S«*  R«l«f«ac«  Not*.  Following  SuUon  Ifldox 


REFERENCE  NOTES 


ALABAMA 


»u  „f  thi=  SfsitB  mav  hp  obtained  bv  writinE  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 

^^^ri:°o?\o"ar«ea?herre^^j:i  ITntlTelt  ?L!'"^Ad"«on:r prIc?pi?a?Ion''Lra"^e^ontained  in  tbe  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

g^^j^j^SioN^^      unless  otherwise         "t^''.  .^^--^ ^r^J^  "nr^ftJee'St^ar^ir^^ Sf^'ieeralrranr^Uarltirr^l^Srrai?"  ^fn  " SuJ^I^I^n^ai^iraJ^^LMe 
~?Lf^d  in^giLri^rtea^        ^^.r^el'-LluTLn?  :J^d''tr't^rv^:?:r"sSr o?  Wind  dfrectioL  anS  speeds  divided  ,y  the  number  of  observations. 

During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 


"Evapor 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  &.aporation  ''"'^  "t 
EVAPORATION        """^^"^^^        ^        j„  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observauon      JLd  is  Ihe  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 


in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL-  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issu 


of  this  bulletin 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE;  Soil  Type 

Auburn  Agronomy  Farm 


Headland 
Marion  Junction 
Pittsview 

Thornsby  EXD.  Stall 
Winfield  2  SW 


Chesterfield  sandy  loam 


Soil  Cover  Degree  of  Slope 

Bare 


Dothan  sandy  loam  Bare 
Sumter  Clay  Bare 


Unknown 
3-5% 


oui  utri    it^i,« ^„.n 

I^agara  fine  sandy  loam  Bare  o-2% 


Bare 


iarl  2  to 


All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 

LATE  REPORTS  AND  CORrvECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure, 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAHOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA     9-GULF  10-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described   In   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $5,10  a  year  for  each  section  including  annual  summary:   S5.55  additional  for  foreign  mailing;   40^^  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NCAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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Table  I 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ALOAHA 
HT6 


NORTHEKN  VALLEY  01 

ATHENS  2 
■ELLE  «tNA  2  N 
FAIKVILLE   1  E 
PLOKENCE 

HUNTSVILLE  llSII  AP 
"QULTON  2 

HUSCLE   SHOALS  FAA  AP 
NE«  "ARKET  2 
«ED  «AV 

pusseliville  2 
mateploq 
division 


albeptville  2  SE 

BIPHIHSHAH  HSG  AP 
BRIDCEPCKT 
GUNTfRSvILlE 
ONEONTA 

SAINT  lEPNARIl 
SAND  NT  SUISTA  AU 
SCOTTSBOaO 
VALLfr  HEAD 


DIVISION 


UPPEP  PLAINS 


01 


ALICEVILLE 

BANKHEAD  LDCK  AND  DAH 
CENTPEVILLE  "SHD 
CLANTON 

DOUBLE  SPPINCS 
FAYETTE 

HALEYVILLE  1  NE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
PRATTVIlLE 

TMQR8BY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAH 
VERNON  2  N 
■INFIELD  2  SO 

DIVISION 


EASTERN  VALLEY 


OA 


anniston  faa  ap 
calepa  2  sk 
centre  a  sk 
chiloersburc  »tr  plant 
oadsden  steak  plant 

pell  city  1  nne 

SYLACAUGA  a  NE 
TALLADEOA 


PIEDMONT  PLATEAU  OS 

ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
AUBURN  AGRONOHY  PARK 
CAMP  HILL  2  Nil 
HEFLIN 

LAFAYETTE 
NARTIN  OAH 
OPELiKi 

ROCKPORO  2  NNm 
ROCK  HILLS 


DIVISION 

39 

J 

> 

a 

91 

7 

•      •  • 

PRAIRIE 

06 

DAYTON  I  N 

A3 

3H 

96 

9M 

DEHOPOLIS  LOCK  AND 

OAH 

*1 

9 

93 

4 

GAINESVILLE 

AO 

1 

93 

9 

CREENSaoRO 

A2 

3 

9 

1 

94 

B 

HAYNEVILLE 

AI 

7 

93 

9 

LIVINGSTON  2  SH 

»1 

9H 

94 

7H 
1 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

♦  0 

93 

MINTER  1  NX 

99 

9 

MONTGOMERY  HSO  AP 

A3 

5 

4 

0 

94 

SELMA 

A* 

5 

4 

6 

97 

: 

UNION  SPRINGS  A  S 

tl 

6 

6 

2 

93 

6 

DIVISION 

A2 

I 

9 

4 

94 

6 

•       •  • 

COASTAL  PLAIN 

07 

ANDALUSIA   1  NM 

A1.7M 

7 

9 

99 

2 

ATMORE 

46 

BM 

9S 

2 

BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 

42 

1 

94 

3 

BREMTQN   3  SiE 

46 

6 

3 

« 

97 

9 

CAMDEN  3  NM 

42 

9H 

99 

4 

CHATOM  »  N 

4" 

0 

99 

B 

CLAYTON 

43 

0 

96 

0 

ENTIRRRISE 

EUFtUlA  WILDLIFE  REF 

41 

7 

7 

1 

93 

•an 

39.6 
36,2 
39.2 


36.7    -  4.9 


34.3 

36,7 


39.1 
39. e 

39.4 


34.4 
39.7 
37 


36,9 
40,9 
39, 6n 


41. 9M 
41. 3n 
40.7 
38. 6n 
40. 2n 


9.B 
4.9 


4a. 7 

93,0 


49.5 
4a. 7 
47.7 
49.9 

90.0 


91. 2H 
91. 9H, 
92 


4a.  iH 

48.4 
47.4  i 


92.3 
92,2 
49,9 


94.1 
49,0 


4.4 

6,0 


93,1 
99.2 
93.2 


99,9 
96,6 
94,2 

99.2 
97.9 
96.7 
98.1 


99.9 
98. 9 
9a. 9 
99.1 
99.2 

9a. 9 

98.3 
99, 2H 
99,2 
62.6 

9a. 6M 

99.2 


99.6 
60,  OM 
62,9 


99, 8M 
63,3 
99.0 

60. B 
60,0  I 


97,4 
99,8 


99,7 

97. 2H 
97,9 
97,6 
99,2 


60,6 
62.7 
60.3 

98,8 
61,9 
61,9 


64. 9n 

61.2 

9B,6 

64,9 

63.0 
60,6 
63.1 
61.3 


63.1 
64.8 
63.7 

69. a 
63.9 
64.1 


69.2 

63. in 

66,0 


64,6    -  1,4 


61.9 
69.1 
63,1 


63,8 
64,2 


61,7 
60,5 
62,9 
60.2 

62.4 


60,4 
60,7 


64.5 
64,3 
64,0 


63,6 
65,7 
63.7 

62,4 

62.9 

64,0 


64,4 

63.5 
66.5 
64,3 
61,1 

66,7  I 
64,6  ' 
63,1 
64,6 

64, 6n 

64,4 


66.2 
66,1 

4  66,0 

i4  66,2 


66,1 
65,5 
65,6 
67,0    •  5,8 
66,3 


66,8 


72. BH 

72.9 

72,9 

79,1 

73,3 


71.9 
73,0 


73,3 
74,4 


71,7 
70,0 
73,0 
70,5 

72,5 


79.7 
77,3 
75.1 
74.0 
71.3 

73.8 
73.2 
71,6 
72.2 


75.3 
74.7 
74.  9H 


72,3 
73,4 
74, 6H 


75,1 
73,9 
71, 9M 


,6  79,9 
,9  76,0 


79,8 
79,0 
79,1 
76, 9H 


79,0    .  4,3 


79, 9f 
76,4 
79,7 
7B,7|i 
77 


77.4I 


76,7 
72,2 
76,0 
73,9 


78.7 
76. OK 
79,6 
77,2 


79,5 
81.1 
78,9 
78. OM 
76,0 

77.9 


79.0 
78.9 
77.3 
78.9 
77.4 


78. 8H 

76.5 

79,0 

77.6 

76.4 


80. in 
79.3 
80.4 
60. 6n 
79.5 

79,9 
79,4 
80.6 
80,3 
80.8 

.0  79.4 

80.0 


74. 2M 
74.7 
72.1 


2.4 
l.t 
2.6 


79.3 
72,0 
74,8 
72,9 


74,4 

74, 

75,1 


77,0 
77,9 


1,3 
1,3 


76, 3P 

77, 

75,7 


75,8 
76,9 


77,911 
74,9 
78,3 
76,9 
74,9 

77,6 
77,6 
77.1 
76,1 


,8  77, a 
1,0  78.4 


-  1.4  76.6  1 


79. 9M 
78,1 


2,6   68.8     -  4.1 


69. 7M  ■ 
69.6 
68.3 
66. 1 

68.6 


72.2 
71,2 
70, 2n 


72,0 
72.7 
69,6 
72,7 
2,9|  69,8 


2.9  69, 7n 
71,1 


73.8 
72.6 
73.4 
.8  73.6  ! 


73.4 
72.9 

74.0  : 


1.2  79. 
2.9  73. 


4.2  72.7 
73.7 
74.0 


92.6 
94. 6^  ' 
53.2 


94, 6M 
94, 
98, 9M 


99,1 
99, 7M 
39,1 


98,2 
97,4 
96,7 
98,  9n 
3,4  96.1 


4.0  96. OM 
2.2  97.2 


97.6 

99. 

99.0 


98. 
9B. 
99.6 
99.7 
60.9 

2.3  98.6 

2.3  99.1 


97.6 
62.4 
99. 9n 

98.9 

61.1 

98. 7n 

61. 3n 

99.7 
60.9 
99.4 


41.9 
39.9 


49. 

49. 9n 
46.0 
6.0  49.6 
42, 3n 

,9  44, on 
7.0  42.6 
40,6 


45.4 
46,2 
43,7 
46.9 
44.9 


7.1 
9,4 


44,4 

49.3 


9, 
6,2 


9,9 
7,4 
6, a 


47. 
49. 
47. 4n 
48,0 
48. 6M 

♦7,4 

47,1 


48, TH 
48.0 


49. on 
48. 9n 


3B,3 
38,3 
3B,4 

41, 4n 

40,0 

40,7 
38,4  I  ' 
38, 9H 
40, 7n 
38, on 


37, 3n 
37. an 
38. in 
39.8 

38.7 


40.9 

39.ini 


39.6  ' 
36, 9n 
37,6ni 

41, 4n; ' 


38.9 
40,4 


41.4 

41.9H| 

38.9 

42.6 

39.2 


a.o 

6.3 


38, 9N 
40,5 


■  6,8 
-  4.2 


43.6 
43.9 
45.1 


47, 
46. 4n 

44. in 
46. 6n 

42. 2n 

47.4 
49.6 
46, 4H 
44,4 


S»«  B«l*r«nc«  NolM  Following  Slallon  Indvx 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


EVEUCKPEN 
fUlSCO  CtT» 
SENEVt  2 
GENEVA 
SILBERTQUN 

SREENVILLE 
HElOLtKO 
HICHI.AKO  hGK! 
OZARX   6  NNM 
f ITTSvIE" 

THOMASVILLE 

T«oy 

HHATIEV 


OUIF 

BAY  HIN{TT( 

CODEX 

OAUPHIK  ISIAMI 
FAIRHQPE  2  NE 
HOBILE   kSO  AP 

KOBEPTSDAlt 

DIVISION 


93. A 
96,1 


*,0  94. SN 
62.3 
99.1 


69.2     •  ).«  : 


99. «H 
60.61^ 
61. 4K 


9».6 
97.9  3.1 
99. A  I  9.4 


»7.7 
*B,9 


-  A. 2 

-  9.G 


96,9 
9t.9 


6.0 


»«.> 
6A.0 
6A.0 

69.1 

69.7 


3.7 
4,0 


69, 6^ 
70,3 


66,7 
67,9 
67,1 


70,3  • 
70.  SH 
72,6 
69. A  ' 


74,9 
76.3 

74. 2n: 


77.4     -  2.4 


77.3  ^  .  i.a 
77.9    -  2.2 


to.a 

79.9  J 


ao.i 

79.3 

eo.o 

78. • 


44.3 
49.9 

46, 3n 


73. 7H 

73. 9H  -  2. 
79.2 

74.0  '  -  1. 
74.6     -   l,a{  ( 
72. 2N 

74.1  - 
74,011  -  2.0 
79.1 


91.1   -  9, a 


99,7  -  6.1  I 
60, a  '  -  6.2{  I 
62. 7n 


46.4 
44,6 
4B,4 
42,7 

43, 9n 

46,4 

49,9 


61, 9H  I 
6>,4H  »  2,7 
64,7     .  1.7 
60,911 


ao,2 

81,3 


80,7 
81,0 
89,1 
79,9 


76,0  -  1,3)  I 
79.4 

76.0  I  -  1.4 

79,9  I  -  1.0 

76.3 

76.6 


67.0 
61.0 
61.4 

61.1 

63.9 


9,1 
9.6 


99.  OH 
91.0    -  8,2 
90,6    •  7,9 

91,6    •  7.0 

92.0    •  7,1 


48.9     -  3,9 
48,9 
91.4 
48. on  •  9,7 

48.0  -  4,9 

49. 4n^  -  1,7 

49.1  .  4,3 


68, OH 

69,1)1  I-  2,1 

66,3     -  1,1 

69, 3n  r  1.7 

66.0     -  1.6 
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SUltOD 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


OCTOBER  NOVEMBER  DECEMBER 


NORTI-ERN  VALLEV  0 

ATHENS  2 
SELLE  nINa  2  N 
fALKVILLE   1  E 
FLOdENCE 
HCDSES 

HUNTSVlLLE  WSO  4P 
HCUITCN  2 

HUSCIE  SH31LS  FAA  AP 
NEW  MARKET  2 
RED  BAY 

RUSSEILVULE  2 


APPALACHIAN 

MOUNTAINS 
ALSERTVILLE  2  SE 
BIRMINGHAM  HSO  AP 
eOAZ 

BRIDCEPORT 
COILINSVILLE 

FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVIUE 
LEEDS 
HACELIA 

ONEONTA 
PALMEROALE  2  W 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTA  AU 
SAYRE 

SCDTTSBQRD 
VALLEY  HEAD 
WARRICR  6  W 


UPPER  PLAINS 


ALICEVILLF 
ARLEY  3  S 
4UTAUCAVILLE  3  N 
BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 
BILLIKOSLFY   1  SF 

BRoaKt<anD 

CARBON  HILL 
CENTREVILLE  WSMO 
CL4NT0N 
CORDOVA 

DOUBLE  SPRINGS 
ELROD 
FAYETTE 
CORCAS 

HAlEYVILLE  3  NE 

HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLF 


SSE 


PLANTERSVILLE 
PRATTVILLE 
REFORM  2  F 
ThORSBY  EXP  STATION 
TLSCALODSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVFR  DAM 
VERNON  2  N 
WEST  6L0CT0N 
WINFIELO  2  SW 


DIVISION 

•       *  • 

EASTERN  VALLEY 


ANNISTON  FAA  AP 
CALERA  2  5H 
CENTRE  4  5H 
CHILOERSBURC  WTP  PLANT 
GADSDEN  STEAM  PLANT 

JACKSCNVILLE 
LEESBURG 
HDNTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 
SYLACAUGA  4  NE 


DIVISION 
PIEDMONT  PLATEAU  05 


ALEXANDER  CITY 
ASHLAND  2  SSE 
AUBURN  AGRONOMY  FARM 
CAMP  MILL  2  NW 
OAOEVILLE 


3.33 
3.07 
3.39 

3,S6r  I.S6 


3.'*i-  I.19|  3.36f- 
3.45 
4.1S- 

S.21 

3.72 

3.7S(.  1.5(1  3.83- 
1.'9-  1.35  1.52- 


.3T|     2.5  8-2.49 
2.4«|-  2.93 


2.011-  3.26 


.47E  3.04'-  2.26 


8.40:  2.54 


7,B0l 
7.7lj 

6.66  l.OB 


10.70  < 

14,15  1 

11.25:  ' 

10.73  4.49 


8.19 
9.30 
1.79 


9.1B- 

6.13 

5.53 


5.03 
5.07U 
J. 24 


2,46-  3,23 


14.50 
15.50j 
7,96l 
10,00 
14,69 

6,8 


20,60  14,6 


3.29.  2,67 


2.89 
,04 
1,32 


,49-  1,30 
2.02^  2.84 
2.95 


4,16 
3.11- 
3,96- 
2.96- 
3.85- 

4,57 

3,91 

1,61U 

1.60- 

3.011- 


13,64 
10,09 
15,94 
15,89< 
14,42 

7,60 
19,04 
12,01 
14.07 

7.79 


13.07 
5.49 
7.37 


4,32(. 

'■3 


3.09 
3.44 
2.10 


2.00P  3.47 

4.43-  1.02 
1,73 

2,7lL  2,50 


2.45-  3,34 


2,34-  3.20 


2.45-  2.97 


2.59^  3.08 


2.11-  3.26 


2.79-  2.55 


9,47{ 
10,39 
14,54 

12,37! 


14.92  9.27 

14,56!  9.71 
13,46 
19,99  14,34 

20,02  14.07 

9.77 
16,00  9.62 

9.20  3 


13,41  7.18 


14,67 
17,85  11 
13,751 

20.51  14.21 
14.78j 

15.761 

I2.60I  6.01 
18.481  12.16 
15.93 


1.02 
1.29 
.64 
2.33 


3.04 
-  2.95 
3.62 


1.9lj 
1.30; 


4.15 
2.63 
3.79 


1.16-  4 

1.20p  3 

1.49-  3 

.94 

1.03k  3,91 

1.22-  3.72 

1.10-  4,00 


1.33-  3,65 


1,99U  3.06 
l,77i-  3 
1.40-  4 
1,47-  3 


2.09-  3.51 

2.19 
1,92 

1,13;-  3,96 

.621-  4. 

1,95k  2, 

.88|-  4, 

I.99I-  3.07 
2.79 

2,71-  2 

1.39-  3.43 


l.»9{-  3,32 


1.011 


7.09 
6.60 
6.72 
5.86 
6.29 

6.60 
5.05 
4.76 

5.32 

3.93 


5.77  2.07 


6.62 

6.69 
7.66 
7.28 
6.95 
11.36 

6.74 


6.80 
7.671 
11.94 


15.79 
8.49; 

11.00' 
6.90 

11.18: 

6.75 
10.76 

7.48 
10.86, 

4,93j 

6,14' 


9.77 
9.20 
11.13 

12.57 
9.63 
9.30 


DELTA 


10.99 
14,61 
7.54 
8,92 
9,28 

18,56 


2.28 
2.74 
1.21 


6.95 

10.10 
5.01 


7.30 
4,65 
5,33 

5.63 

4.33 


3.10 
5.38 
2.52 


3.14 
4.13 
2.06 

5.96 


4.64 
3.75 
8.25 


2.31 
3.33 
2.32 


5.06i  1.35 


6.37 
3.50 
5.91 


4.95 
4.01 


1.20 
2.3B 
.93 
1. 00 


5.00 

1.13^  2.29 
1.32 


4.59 
2.82 
2.35 

3.06=  4.32 


5.91 
7.45 
6.80 


2.08.  1,54 

1,99k.  1.69 
3,15: 

1,60-  3,03 


3,60 
3.21 
4.36 


9.04 
4.98 
4.48 


4.52 
4.74 

2.9C' 

4. 35. 
4.93 
2.53. 

3.56 

3.52 

3,9e. 


1.27. 
1,14 
3,64 

E  2,76 

3.7C 


7,40 
3.49 
2,57- 


7.67 
4.62. 
3.3t. 


7.07 
11 .74 
6.04 


2.6C' 
3.67. 
4.00. 
9.9S 


4.10 
2.74. 


2.83- 
9.26 
1.5^. 


5.36 
4.01 
3.7! 


2.K 

I 

1.76 
.9! 

2.0] 
.9 
2.51 

2.93 

2.02 
.4t 


2.71-  l.Of 


2,96. 
1,98. 
2,22 

3,63 
6.21 
3.58 
4.53 
5.06 


2.55 

2.3e| 
.lijE  1.77{. 
4.1s. 
1.59. 


1.9S 
3.62 
3.2c 


3.03-  1.0- 


3.19. 
5.61 
7.56 


1.66 
5.70 
2.17 


7.99 
6.98 
6.04 
6.97 
7.73 

6.35 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


.73:  3.6lk  .46 


2.78-  1.19 


2.0* 

1.70- 
2,6^. 
E  4,06 
4.58 
3,90 


1.96 
2.26 


3.66- 
2.06. 
5.03 


3.5^ 
6.74 
2.60- 
2.70- 


3,30 
3,26- 
3,61 
3,37 


6.691 
4.35 

4.38 
4.56 
6.52 

4,64 

4,53 


1.92- 
1.59- 
2.94 


3.04 
2,05- 
1.95 
2.06- 


2.42i- 
1 .941- 
3.35 
3.29 


1.7! 

5.43 

2.7C 

1.3S 

3.19 

-  .77 

l.K 

2.15 

-  1.51 

2.17 

2.20 

-  1.11 

1.6! 

1.4E 
3.44 
1.01 
.3i 


2.691-  1.95 


2.61- 
2.71 
2.35- 


1.27 
1.15 


4.361- 

3.47- 
3.69 
3.58- 
3.53 
4. IB 

3.27 


54.17 
52.66 
91.54 
48.70 

52.58.  1,57 


1.91 
1.71 


53.36 
49.48 
45.86 


1.20 
•  2.18 


2,17- 
2.67 
1.56- 


2.57- 
3,92 


1.57- 
1.9<J- 
3.55 


4,36 
1.92 
2.69 

2.90 
4.03 
2.15- 


1.64 
1.66- 
2.73 


3.67 
4.59 
2.91 


1.17 
1.49 
1.13 


2.02-  2.37 


5.61 
4.72- 


5.1a     2.42E  3. 


3.471- 
4.50U 
5.01 


.76^  49.25- 
95.15 
57.22 

.87  50.5*. 

.31  55.35 
50. il" 
59.76 
61.61 
.llf  64.02 

59.79 
56.94 
,76^  90,96. 

50.21 
.59^  62.32 

56.67 
62.41 
62.46 


,51 


3.24 
1.92 
4.93 


5.32 
6.64 
4.17 


2,76U  1,63 


3.05^  1.39 


2.941-  .98 

2.25h  1 

3.09U  1.05 

2.62h  1.44 


■  .34 
4.34 


1.02 

.70U 
4.61-  .33 


5.40h 
4.57 
4.90I- 
4.33U 


4.06: 
5.191 
4.77t 
4.55- 
4.90 


59.11 
54.39. 
53.99 
61.21 


63.67 

58.411.  .44 

59.60) 

64.721  9,46 
67.03  12.45 

49.37 

63.33  11.90 
56.52  2.40 
60.20  9.61 
52.23.  9.03 


53.39 
58.91 
58.12 
56.29 
56.79 


9.69 


t.93 

3.241.  .90 
4,31 
3,19- 


3.06- 
2.97 


.83 


3.14-  .79 


2,69-  1,11: 


2,90^ 
3,02- 


9.73 
4.92- 

5.14. 

4.79 

9.10 

5,18 
5,07 
4.90- 


4.95 

4.74. 

5.40 


.37! 
.92 
.12 


60.89 

63.24 

60.09 
69.30 

67.04 
56.19 
56.65 
54.15 


51.52 
.29^  60.11 
54.69 
61.39 
57.58 

53.7* 
52.20. 
69.09 


4.16 
8.96 

6.90 

10.96 

18.39 

19.86 


3.10-  .59 


4. 69 
3.54 
5.40 
4.59 


54.IOI.  1.94 
69.31! 
54.35 
54.02 

54.91  .39 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


milstead 

HINTEf)  3  NH 
BCNTGCnERY  WSO 
PERRYVUIE 
PINE  lEVEL 

SELHl 
SUTTlE 

UNION  "SPRINCS  4  S 
UNIONTOHN 

WIIIDICR  LOCK  AND  OAK 


DIVISION 
COASTAL  PLAIN 


taeEvuLE 

ALBERTA 

ANDALUSIA   1  NW 
ATMORE 

BEATRICE   1  E 

BRANTLEY 
BREaTON  3  SSE 
BRUNDIDCE 
CAMDEN  3  NH 
CHATaf  4  N 

CLAISCRNE 
CLAYTCN 

CDFPEE   SPRINGS  2  NW 

COTTONTON 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA  WILDLIFE  «EF 
EVERGREEN 
FRISCC  CITY 
GENEVA  2 

GENEVA 

CEQRGIANNA 

GILBERTDWN 

GREENVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

JACKSCN 

KINSTON 

LDUISUILLE 

KELVIN 

NEwTON 
OZARK  b  NNW 
PINE  APPLE 
PITTSvIEW 
RIVER  FALLS 


THOWASVILLE 
TROY 

WALLACE  2  E 
WhATLEY 


BAY  NINETTE 
CODEN 

DAUPHIN   ISLAND  2 
FAIRHCPE  2  NE 
NOBILE  HSO  AP 


ROBERTSOALE 


Sm  B«l*r«iic*  NotM  Following  Sutloa  Indvx 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 

Tables 


Station 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Last  spring  minirBum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20"  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

o 

o 
to 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

0 

0) 

t, 
o 

h 

Date 

|Temp.  1 

Date 

rTemp. 

Date 

|Temp.  j 

Date 

Temp. 

Dale 

jTemp. 

Date 

1  Temp,  ] 

Dale 

1  Temp.  ] 

Date 

|Temp.  1 

■« 
Q 

Temp. 

Dale 

|Temp. 

•      •  • 

NORTHERN  V4LLEY 

01 

ATHENS  2 

96 

7-26 

4 

1-  9 

2-  2 

16 

2-  e 

18 

3-17 

23 

3-17 

23 

5-  4 

32 

10-21 

30 

10-29 

26 

11-  5 

23 

11-23 

17 

11-30 

12 

302 

289 

233 

226 

170 

BELLE  MINA  2  N 

7-26 

1  -  9 

1-19 

2-  9 

^  ^ 

2-13 

^ 

10-22 

32 

10-29 

28 

11-  5 

24 

11-23 

19 

1 1  -3C 

12 

316 

289 

llo 

259 

203 

F&LKVtLLE  1  E 

97 

7-24 

1  -  9 

1-19 

2-lC 

24 

3-17 

30 

10-1 B 

32 

10-29 

26 

11-  5 

20 

11-  5 

20 

11-30 

1 1 

316 

^oi 

2* 

2  2* 

191 

FLORENCE 

97 

7-25 

6 

1-9 

1-18 

19 

2-  8 

22 

3-17 

28 

3-17 

28 

10-16 

32 

11-  5 

25 

11-  8 

24 

1 9 

11-30 

15 

317 

296 

274 

233 

215 

HUNTSVILLE  WSO  4P 

96 

7-25 

' 

12-31 

1-18 

2-  2 

19 

2-  8 

22 

2-  9 

27 

3-18 

32 

10-2 1 

32 

11-  5 

25 

11-  6 

24 

11-23 

15 

11-23 

19 

310 

295 

274 

270 

217 

MOULTON  2 

9S 

7-25 

7 

1-  9 

1-18 

11 

2-  7 

20 

2-  9 

24 

3-17 

26 

4-lC 

31 

10-18 

32 

10-29 

28 

11-  5 

22 

11-22 

18 

11-30 

14 

317 

269 

270 

226 

191 

MUSCLE  SHOALS  FAa 

AP 

96 

B-14* 

9 

1-  9 

1-9 

2-  7 

20 

2-  8 

24 

3-17 

28 

32 

10-29 

30 

11-  6 

26 

1 1-22 

24 

11-29 

19 

11-30 

19 

326 

296 

286 

234 

202 

NEW  MARKET  2 

■ 

* 

■ 

" 

~ 

" 

- 

" 

■ 

RED  BAY 

1-18 

1 3 

2-  6 

2C 

2-  6 

20 

3-17 

27 

3-17 

27 

10-21 

30 

1 1-29 

12 

1 1-29 

12 

316 

295 

218 

RU5SELLVILLE  2 

97 

7-26 

4 

1-  9 

1-28 

16 

2-  8 

18 

2-10 

23 

3-18 

26 

5-  4 

31 

10-21 

28 

10-21 

28 

- 

11-22 

20 

11-23 

16 

300 

266 

- 

217 

170 

WATERLOO 

•      •  • 

- 

. 

_ 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

6 

1-9 

1-18 

12 

2-  6 

19 

2-  8 

19 

2-23 

21 

3-17 

29 

10-28 

30 

10-29 

27 

■ 

249 

229 

BIRMINGHAM   WSO  AP 

96 

7-25 

10 

1-9 

1-lB 

1 2 

1-18 

12 

2-  8 

23 

2-23 

28 

2-23 

28 

10-29 

30 

11-9 

26 

11-  6 

24 

U-30 

15 

11-30 

19 

317 

317 

272 

256 

249 

BRIOCEPORT 

4-27 

31 

- 

OUNTERSVILLE 

- 

6 

1-  9 

1-19 

16 

1-20 

20 

2-  8 

21 

2-12 

28 

4-26 

31 

10-31 

32 

11-  6 

26 

11-10 

24 

11-29 

19 

11-30 

314 

276 

268 

166 

DNEONTA 

99 

7-27 

6 

1-  9 

1-19 

20 

2-  9 

22 

2-P5 

28 

4-10 

31 

10-22 

30 

10-29 

25 

11-  5 

24 

11-  9 

20 

11-30 

}2 
12 

316 

275 

270 

247 

199 

SAINT  BERNARD 

97 

7-25 

4 

1  -  9 

2-  0 

13 

2-  9 

18 

2-  9 

IB 

~ 

\'  \ 

32 

10-21 

29 

10-22 

28 

11-  5 

24 

20 

11-30 

12 

?04 

273 

270 

1  A9 

\ 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

90 

7-26 

6 

1  -  9 

1-19 

12 

2-  8 

16 

2-  9 

23 

3-17 

27 

3-18 

29 

10-22 

32 

10-29 

26 

11-  6 

24 

11-23 

19 

11-30 

13 

289 

271 

226 

SCOTTSBORO 

96 

7-25 

7 

1-10+ 

1-20 

1$ 

2-  9 

20 

2-12 

23 

3-17 

28 

3-18 

29 

10-21 

32 

10-22 

28 

11-  5 

20 

11-  5 

20 

11-23 

16 

308 

270 

267 

219 

217 

VALLEY  MEAD 
•      •  • 

93 

7-26 

4 

1-  9 

2-  9 

14 

2-12 

19 

2-25 

24 

4-iO 

28 

5-  4 

29 

10-21 

32 

10-22 

27 

10-29 

21 

11-  5 

18 

11-23 

14 

288 

267 

247 

199 

170 

UPPER  PLAINS 

03 

aliceville 

102 

7-26 

11 

1-  9 

1-19 

16 

2-  8 

20 

2-  9 

" 

2-?3 

26 

3-lT 

31 

10-22 

30 

11-  9 

26 

11-  6 

24 

U-30 

16 

11-30 

16 

316 

296 

271 

296 

219 

BANKHEAO  LOCK  AND 

DAM 

11-  5 

31 

11-  6 

27 

11-29 

24 

11-30 

19 

12-22 

15 

CENTREVILLE  WSMO 

96 

7-27« 

11 

1-10+ 

2-  9 

15 

2-  9 

15 

2-  9 

15 

2-  9 

i' 

2-25 

32 

11-  5 

29 

11-  6 

26 

11-23 

24 

11-30 

17 

12-22 

14 

317 

295 

288 

271 

254 

CL4NT0N 

95 

7-26+ 

12 

12-22* 

1-18 

16 

2-  fl 

2C 

2-  9 

22 

2-iO 

Z7 

3-18 

32 

10-22 

30 

11-  * 

28 

11-  6 

23 

20 

1 1  -30 

15 

317 

289 

DOUBLE  SPRINGS 

93 

7-27 

S 

1-  9 

1-19 

15 

2-  e 

17 

2-  8 

17 

3-18 

28 

3-16 

28 

10-21 

30 

11-  5 

24 

11-  5 

24 

11-23 

17 

11-30 

10 

289 

271 

232 

217 

FAYETTE 

" 

1-19 

14 

2-12 

23 

2-?4 

27 

3-ls 

31 

10-2 1 

30 

11-  5 

25 

11-  6 

24 

U-23 

20 

1 1-30 

15 

316 

~ 

268 

259 

216 

HALEYVILLE  3  NE 

95 

7-26 

-  2 

1-9 

2-  B 

16 

3-17 

19 

3-17 

19 

4-10 

28 

4-lC 

28 

10-21 

29 

11-  2 

28 

11-  5 

20 

11-  5 

20 

1 1-29 

14 

299 

233 

233 

206 

194 

HAMILTON  3  S 

99 

7-26 

4 

1-10+ 

2-  8 

16 

2-  9 

17 

2-24 

23 

3-18 

25 

5-  3 

30 

10-18 

30 

10-21 

28 

11-  5 

21 

11-  6 

20 

11-23 

15 

269 

273 

293 

217 

166 

JASPER  >•  N 

96 

7-25 

8 

1-  9 

2-  9 

16 

2-  9 

16 

2-10 

23 

3-18 

28 

4-10 

31 

10-21 

32 

11-  1 

23 

11-  1 

23 

11-  9 

20 

11-30 

12 

299 

274 

269 

226 

194 

PRATTVILLF 

- 

- 

- 

- 

10-23 

30 

- 

- 

- 

- 

- 

THORS»Y  EXP  STATION 

98 

7-23 

1 1 

1-  9 

1-  9 

1 1 

2-  8 

2C 

2-  8 

20 

2-  B 

2C 

3-17 

31 

10-29 

31 

11-  6 

25 

11-23 

24 

11-30 

17 

12-22 

13 

\1» 

296 

2  69 

272 

22* 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

103 

7-25 

13 

I-  9 

1-  9 

13 

1-ie 

17 

2-  8 

22 

2-  9 

2B 

2-24 

32 

10-21 

30 

11-  6 

26 

11-23 

22 

1 1-30 

18 

12-22 

14 

317 

289 

271 

TUSCALOOSA  OLIVER 

DAM 

99 

7-27< 

12 

1-10 

1-10 

12 

1-19 

17 

2-  9 

24 

2-  9 

24 

2-24 

31 

11-  5 

28 

11-  9 

28 

11-23 

24 

U-30 

19 

NONE 

316 

286 

270 

VERNON  2  N 

99 

7-25* 

7 

1-  9 

1-28 

16 

2-  8 

17 

2-23 

24 

3-lB 

27 

5-  4 

30 

10-17 

31 

10-21 

27 

11-  5 

21 

U-  B 

20 

11-23 

16 

300 

274 

256 

217 

166 

WINFIELD  2  SW 
•      •  • 

96 

e-25* 

10-21 

27 

10-21 

27 

11-  5 

21 

11-  6 

20 

U-23 

16 

- 

EASTERN  VALLEY 

04 

ANNISTON   FAA  AP 

99 

8-14 

13 

12-22* 

1-  9 

13 

2-  B 

20 

2-  8 

20 

2-23 

26 

3-18 

32 

10-22 

32 

11-9 

27 

11-  6 

23 

11-23 

20 

11-30 

15 

326 

289 

272 

2  96 

218 

CALERA  2  SW 

9B 

7-25 

8 

12-22 

1-19 

15 

2-  6 

16 

2-  9 

24 

2-24 

26 

10-21 

30 

10-22 

28 

11-  6 

21 

11-  9 

19 

11-30 

12 

316 

275 

271 

241 

CENTRE  <•  SW 

97 

7-274 

10 

1-  9 

1-19 

15 

1-28 

20 

2-12 

24 

2-74 

26 

4-10 

32 

10-22 

29 

10-29 

25 

11-  6 

21 

U-  9 

20 

U-30 

16 

266 

266 

246 

CHILDERSBURG  HTR  PLANT 

7-26 

10 

12-22 

l-l^ 

1 3 

2-  G 

IG 

2-  9 

23 

2-?4 

27 

3-18 

31 

10-22 

30 

10-2S 

26 

11-  6 

2 1 

U-  9 

2C 

1 1-30 

14 

316 

27! 

2*J 

218 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

99 

7-26 

9 

1-10* 

1-19 

14 

1-2C 

IE 

2-  9 

23 

2-13 

28 

3-18 

32 

10-28 

28 

10-28 

28 

11-  9 

23 

11-30 

16 

11-30 

16 

316 

319 

274 

258 

224 

PELL  CITY  1  NNE 

1-2C 

13 

2-  9 

ic 

2-10 

2' 

2-25 

26 

4-  IC 

32 

_ 

SYLACAUCA  4  NE 

1-19 

14 

2-  8 

18 

2-  9 

23 

2-?4 

28 

4-10 

32 

_ 

TALLADEGA 

*       «  • 

98 

7-26 

11 

12-22 

1-  9 

12 

2-  S 

18 

2-  9 

23 

2-24 

29 

3-17 

31 

10-22 

29 

10-29 

26 

11-10 

22 

U-22 

IB 

11-23 

16 

319 

268 

279 

246 

219 

PIEDMONT  PLATEAU 

OJ 

ALEXANDER  CITY 

98 

7-26 

12 

12-22+ 

l-lfi 

15 

2-  8 

2C 

2-  9 

22 

2-?4 

28 

3-ia 

30 

10-22 

32 

10-29 

26 

11-  6 

23 

1 1-23 

20 

1 1-30 

16 

317 

289 

271 

248 

216 

ASHLAND  2  SSE 

95 

7-25 

9 

1-  9 

1-19 

15 

1«19 

15 

2-  8 

24 

2-  8 

24 

3-17 

29 

10-21 

32 

10-2B 

27 

11-  5 

23 

1 1-29 

15 

1 1-29 

15 

319 

315 

271 

263 

216 

AUBURN   AGRONDMY  FARM 

97 

7-24 

13 

1-  9 

1-18 

16 

1-18 

16 

2-  B 

22 

2-  8 

22 

3-17 

32 

11-  5 

30 

11-  6 

28 

11-30 

19 

11-30 

19 

NONE 

317 

296 

272 

233 

CAMP  HILL  2  NW 

96 

7-24 

9 

1-  9 

1-20 

12 

2-  8 

19 

2-10 

23 

3-17 

2e 

4-10 

32 

10-22 

30 

10-29 

26 

11-  6 

21 

11-  * 

20 

11-30 

14 

319 

275 

270 

226 

'9' 

HEFLIN 

97 

7-2J 

7 

12-22 

1-21 

14 

2-  8 

20 

2-10 

21 

4-10 

28 

4-11 

30 

10-19 

29 

10-22 

26 

10-29 

22 

11-  6 

18 

11-30 

10 

272 

262 

199 

LAFAYETTE 

96 

7-25 

10 

1-9 

1-19 

16 

2-  8 

19 

2-  9 

2 1 

3-17 

28 

3-17 

28 

10-29 

29 

11-  5 

26 

11-23 

19 

11-23 

19 

1 1-30 

15 

269 

2  68 

233 

22* 

MARTIN  DAM 

95 

8-15+ 

16 

12-31+ 

1-  8 

16 

1-18 

IB 

2-  7 

24 

2-  B 

27 

3-17 

31 

10-28 

32 

- 

11-29 

23 

12-21 

16 

12-21 

16 

336 

296 

- 

22' 

OPELIKA 

96 

7-26 

12 

1-10 

1-19 

15 

2-  8 

19 

2-  9 

24 

3-18 

28 

4-  2 

32 

10-29 

30 

11-  6 

25 

11-23 

23 

11-30 

19 

NONE 

296 

266 

233 

ROCKFORD  2  NNW 

95 

7-26+ 

8 

1-  9 

1-18 

11 

1-20 

16 

2-  8 

22 

3-17 

26 

3-18 

29 

10-21 

32 

10-29 

27 

11-  9 

23 

11-30 

12 

1 1-30 

12 

319 

275 

226 

217 

ROCK  MILLS 
•        *  • 

3-17 

28 

4-10 

31 

10-22 

29 

10-29 

25 

11-  9 

19 

11-  9 

19 

11-30 

11 

_ 

226 

199 

PRAIRIE 

06 

DAYTON    I  N 

99 

8-25 

13 

1-  9 

1-  9 

13 

i-ie 

18 

2-  6 

21 

2-  9 

26 

3-17 

10-21 

30 

11-  9 

28 

11-  6 

24 

11-30 

17 

12-22 

14 

346 

317 

272 

270 

216 

DEHOPOLIS  LOCK  ANE 

DAM 

97 

7-26+ 

14 

1-10 

I-IO 

14 

1-10 

14 

2-  9 

21 

2-?4 

26 

2-25 

w 

10-22 

32 

11-  6 

25 

11-  9 

24 

U-30 

18 

NONE 

325 

274 

296 

240 

GAINESVILLE 

100 

7-26 

14 

1-10+ 

1-18 

16 

1-19 

19 

2-  B 

22 

2-  8 

22 

2-24 

31 

11-  2 

32 

11-  6 

26 

11-23 

23 

11-30 

17 

12-22 

19 

339 

316 

269 

272 

252 

GREENSBORO 

101 

7-25 

13 

1-  9 

1-18 

15 

1-18 

15 

2-  B 

22 

2-  8 

22 

2-24 

32 

11-  4 

29 

11-  9 

28 

11-23 

21 

11-30 

15 

11-30 

15 

317 

317 

269 

271 

294 

HAVNEVILLE 

97 

7-24 

I-IO 

15 

1-19 

17 

2-  9 

22 

2-10 

28 

2-24 

30 

LIVINGSTON  2  SW 

100 

7-25 

12 

12-22 

1-18 

16 

2-  8 

19 

2-  B 

19 

2-24 

28 

3-17 

30 

10-16 

30 

11-  9 

26 

U-  6 

22 

11-23 

19 

11-30 

13 

317 

269 

272 

299 

215 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

98 

8-15 

13 

12-23+ 

1-10 

13 

1-19  17 

2-  9 

21 

2-10 

27 

2-25 

32 

10-21 

31 

11-  9 

28 

11-  6 

22 

11-30 

17 

12-  1 

16 

326 

316 

271 

269 

239 

MINTER  3  NW 

98 

8-16+ 

2-  9 

27 

2-23 

32 

11-  5 

31 

11-30 

19 

NONE 

256 

MONTGOMERY  WSO  AP 

96 

7-23 

16 

12-22 

NONE 

1-  » 

18 

2-  B 

24 

2-  9 

26 

2-23 

31 

10-29 

32 

11-  6 

25 

U-  9 

24 

12-22 

16 

12-22 

16 

346 

275 

271 

249 

SELHA 

97 

8-15+ 

11 

12-22+ 

1-  9 

11 

1-10 

20 

1-19 

22 

2-  8 

26 

2-23 

32 

11-  5 

31 

11-  6 

25 

11-23 

24 

11-30 

16 

12-22 

11 

348 

325 

309 

272 

256 

UNION  SPRINGS  4  S 

97 

7-24 

15 

1-  9 

l-io 

16 

1-20 

19 

2-  fl 

24 

2-  9 

25 

3-17 

32 

11-  6 

26 

11-  6 

26 

11-30 

19 

11-30 

19 

12-22 

16 

347 

315 

296 

271 

234 

See  Reference  Nolee  Following  Stalion  Index 


Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ALABAMA 
1976 


Station 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


a 


20"  or 
below 


24'  ot 
below 


28  '  or 
below 


32' or 
below 


First  fall  minimum  oi 


32' or 
below 


28"  or 
below 


24"  or 
below 


20~or 
below 


16"  or 
below 


Number  oi  days 
between  dates 


C0AST4L  PLAIN 


ANDILUSU    1  NW 
4TM0RE 

8E4TRICE   1  E 
8K4NTLEV 
B»6WT0N  3  SSE 

CiMOEN  3  1M 
CH4T0"   »  N 
CL4VT0N 
ENTERPRISE 

EUF4UL4   WILOLIFP  «£F 

EVERGREEN 
FRISCO  CITY 
CENEV4  2 
CENEV4 
CILSERTOHN 

CREENVULF 
HE4I)L4ND 
HICHL4ND  HQHE 
DZ4RK   6  NNH 
PITTSVIEU 

TH0M4SVILIE 

TROY 

WH4TLBY 


84Y  NINETTE 
CODEN 

[)4UPHIN   ISL4ND  ? 
F4IRH0PE    7  NE 
KOBILE    WSO  4P 

ROBERTSDiLE 


STATE  EXTREMES 
TUSCALOOSA  Faa  4P 
HALEYVILLF  3  NE 


1-20  16 
NONt 


fl-25 
7-23* 

7.2»» 
»-2*« 
7-24 

5-  2«4 
7-2* 

7-24 
B-144 

6-  294 

7-  23 


7-2! 
7-24 

6-  12 

7-  24 

7-24 

7-234 

7-27 


12-22' 
1-18 

12-22- 
1-10* 
1-  1 


1-19 
1-10 
I-  » 

1-20. 

1-  9 


1- 

I- 
1- 
1- 

1.10« 


1-19 
1-lB 

1-10 
I-IO 
1-  9 


1-  9|  16 
I-IO  16 


NONE 
1-1»  13 
16 


NONE 
NONE' 
NONE 
NONE: 
NONE; 

NONE 


1-loj  U 
1-1^  19 


1-1«  19 
l-16i  19 


2-  ti  20 


1-  19  19 

2-  6  19 

1-  19  19 

2-  6|  16 

2-  6;  20 

1-  ia|  20 

2-  8  IB 


NONEl 
NGNEi 
NONE: 


2-10  27 

2-  6  2> 

2-io  2a 

2-23  2B 

2-  9  21 

2-  6  21 

2-  6  23 


2-  *  23 
2-  81  23 


3-19  30 

2-  8  29 

3-  18  30 
3-18  30 

3-  17  29 

4-  27  32 
2-  9  32 


3-18 
3-17 


1-  19  19 

2-  8  19 


2-2J  27     3-l»  32 


NONE 
I-  9  21 
1-  9  22 


2-  9 

2-24  28 

2-  8  24 

3-  18  28 

2-23  28 
2-  Bi 
2-  9  2* 


9  28 
fl  27 
8  26 


2-  9  26 

3-  17  30 

2-  8  24 

3-  24  32 

3-18  31 

3-  17  30 

4-  10  32 


1-  17  32 

2-  8  27 
2-  8  26 


10-22 

11' 
11' 
10-22 
10-22 

10-22 
10-29 

10-  29 

11-  5 
10-22 

11- 

n-  9 

11- 


U-  6 

10-  29 

11-  22 
10-22 

10-21 
11 
10-22 


12-21 
11-  6 
11-  9 


11-2J 
11-  9 
11-  9 

11-  6 
11-  * 
11-23 
11- 

10-  29 

11-  6 

11 
11 


11-  9 
11-2J 
11-30 

10-  29 

11-  6 
11-23 


NONE 
11-30 
U-29 


11- 

11-30 
11-30 
11- 
11- 

11-  9 
11-23 
11-30 


11-23 
11-30 
U-  9 


11-30 
11-30 
11-30 

10-  29 

11-  23 
11-30 
11-  6 


NONE 
11-30 
11-30 


11 

NONE 
12-22 
11-30 
12 

11-30 
11-30 

11-  30 

12-  21 
12-22 

11-  30 
U-30 

12-  22 


12-22 

11-  30 

12-  22 
11 

11-30 
11-30 
11-29 


NONE 
NONE 
NONE 


12-22 
NONE 

12-22 
NONE 
NONE 
NONE 

12-22 

NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
12-22 

NONE 
12-22 

11-  30 
NONE 

12-  22 


NONE 
NONE 
NONE 


217 

272 

218 
218 

219 
169 
263 


232 
233 


271 
226 
2BB 
212 

217 
234 
19J 


339 
272 
279 


I 


S*«  R«ler«nc«  NoIm  FoUowtag  Sltllon  Ind«x 
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SOIL  TEMPERATURES 


ALABAMA 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

i  Depth 

Time 

Aveia  : 

E 

M 

bi 

Average 

o 
E 

V 

w 

Average 

s 
e 
« 

K 

u 

Average 

Extremes 

Average 

01 

E 

V 

w 

Average 

Extremes 

< 

Extremes 

Average 

s 

m 
u 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

S 
Ui 

Average 

Extremes 

AUtURN  ACRDNOMV  FARM 

2 

43,0 

61 
33 

5S.7 

74 
33 

62.0 

80 
43 

72.2 

100 
51 

71.8 

94 
53 

82.2 

109 
62 

86.8 

lOB 
70 

69.9 

107 
68 

78.9 

96 
99 

63.8 

89 
39 

91, 

1 

67 
39 

49,3 

61 
33 

66.7 

106 
39 

4 

4A.7 

SB 
37 

94.6 

70 
38 

61.4 

76 
46 

71.3 

94 
53 

71.4 

93 
44 

81,3 

100 
66 

86.0 

103 
72 

69.4 

101 
70 

78.9 

93 
64 

64,9 

84 
49 

50. 

8 

63 
40 

47.7 

38 

66.3 

109 
37 

8 

43.9 

57 

30 

92.8 

69 
39 

S9.3 

70 
47 

68.6 

86 
52 

67,4 

84 
98 

78.9 

90 
67 

63.8 

99 
74 

83.3 

93 
74 

77.7 

87 
67 

63,8 

80 
47 

90, 

6 

61 
4C 

49.1 

59 

36 

64.9 

95 
3U 

HEADLAND 

* 

43.5 

60 
34 

99.1 

69 
40 

62.9 

77 
48 

72.4 

88 
56 

74,4 

87 
61 

62.9 

98 
66 

S4.8 

99 
72 

69.2 

100 
73 

79.4 

93 
69 

64.9 

89 
46 

92. 

3 

64 
4C 

47,4 

62 
39 

67.2 

100 
34 

PITTSVIEM 

46.4 

J7 
36 

93.9 

67 
40 

61.2 

74 
48 

68.4 

86 
46 

72,0 

89 
96 

80.6 

99 
60 

66.2 

103 
71 

69.2 

99 
70 

78,6 

92 
64 

69.4 

89 
47 

92, 

6 

67 
40 

46,0 

64 

37 

66.3 

109 
36 

THORSBV  EXP  STATION 

46.9 

57 
36 

93.0 

71 
39 

60. e 

73 
46 

70.5 

91 
50 

72.5 

87 
61 

82,2 

100 
65 

66.3 

109 
73 

69.4 

102 
69 

80,0 

92 
64 

68,4 

90 
49 

34, 

2 

70 
40 

48,7 

98 
39 

67.3 

109 
36 

WINFIELD  2  SM 

* 

41.7 

94 
34 

90.3 

72 
36 

S7.6 

72 
44 

65. S 

86 
47 

68.0 

89 
53 

77,8 

94 
62 

64.2 

100 
70 

63.6 

99 
70 

76,8 

90 
60 

63.0 

98 
49 

49, 

4 

69 
36 

43,3 

96 
33 

63.4 

100 
39 

See  Relerence  Notes  Following  Slalion  Index 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

Juna 

July 

Aug. 

S«pl. 

Oct. 

Nov. 

Dec 

Annual 

*      •  * 

NORTHERN  VALLEY  01 

HUNTSVULE   WSO  AP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

- 

- 

3,753 
2252 

- 

4.30B 
2595 
69.5 
48.7 

6.588 
1841 
79 1 6 
48.9 

6.308 
1297 
79.5 
55.0 

7 . 1  IB 
1436 
9l  .8 
65.7 

7.338 
1230 
94.6 
69.6 

7.47 
1677 
90.7 
67.9 

5 . 008 
1127 
62  .8 
62.5 

3 . 938 
22468 
67.7 
47.9 

) .  718 
14658 
55.8 
39.1 

20758 

50.2 

36.8 

■- 
- 

*       •  * 

UPPER  PLAINS  03 

NINFIELO  2  SM 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.47 

7.57 

4.298 

3.938 

- 

- 

- 

*       *  * 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

AUBURN  ACRONQMy  FARM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

_ 
- 

_ 
- 

_ 
- 

_ 
- 

_ 
- 

- 

_ 
- 

7.238 
1087 
93.1 
68.5 

5.48 
1182 
85.5 
64.0 

4. 258 
1 A 1 4 
71.4 
49.9 

1234 
59.8 
40.8 

1664 

- 

MARTIN  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

612 

2.91 

240 

3.9BB 
.05 

195 

4.468 

246 

100 

6. 158 
88 

6.098 
.56 

92 

6.55 
.16 

306 

4.508 
.79 

273 

3.158 
.94 

481 

2. 358 
.16 

416 

2756 

3324 

*       •  * 

PRAIRIE  06 

DEMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

1889 

3.358 
1212 
65.8 
44.7 

4.638 
1192 
69.3 
49.7 

5.92 
985 
82.7 
52.8 

5.518 

SOS 
79.2 
58.4 

5  67 
687 
91.6 
67.4 

7.2SB 

934 
96.7 
71.5 

6.32 
1002 
94.1 
69.8 

4 . 00 
732 
86.6 
65.3 

3.31 
1580 
71.5 
49.6 

1482 
58.6 
40.5 

1560 
52.1 
37.9 

14060 

*       *  • 

GULP  08 

FAIRHOPE   2  NE 

EVAP 

DEP 

HIND 

MAX 

MIN 

1.84 
.11 
874 
57.6 
42.7 

2.968 
.62 
774 
71.7 
51.5 

3.48B 
.28 
719 
77.1 
57.1 

5.95 
.98 

85.0 
60.4 

5.60B 
.67 
582 
84.6 
62.8 

6. 848 
.62 
347 
93.6 
70.5 

6.968 
1.12 
466 
95.6 
73.7 

6.77 
.98 
500 
93.4 
71.6 

4.718 
.24 
344 
86.7 
68.9 

3.998 
.22 
769 
74.8 
53.4 

1.948 
.46 
707 
58.1 
44.4 

866 
54.1 
40.4 

77.7 
58.1 

Rif«r*nc«  Not«i  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


ALABAMA 
1976 


Station 


o 

>i 
o 

XI 


County 


*-* 

<D 
B 

Jo 


<0 
3 


0) 

o 


Years  of 
record 


Elevation 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

<>6S 

23 

795 

175 

36 

11*0 

51 

51 

66C 

G 

6 

uo 

19 

37 

Z<tZ 

39 

39 

611 

30 

30 

500 

39 

1091 

20 

20 

720 

22 

22 

294 

13 

13 

652 

1 

1 

1 

200 

36 

2  6C 

9  • 
£1 

268 

52 

58 

178 

10 

10 

600 

26 

28 

452 

540 

21 

24 

420 

38 

620 

39 

39 

1070 

36 

274 

20 

47 

09 

W  C 

615 

21 

80 

606 

16 

510 

47 

540 

21 

77 

235 

16 

16 

680 

26 

28 

430 

38 

620 

21 

21 

456 

2 

2 

9  Q  V 
£  S3 

28 

9A 

418 

20 

20 

183 

25 

580 

84 

84 

596 

21 

49 

12 

20 

20 

250 

54 

470 

750 

39 

334 

74 

1 1  ' 

1  fi 

215 

37 

630 

64 

730 

8 

28 

28 

230 

29 

37 

1030 

20 

100 

26 

26 

20 

300 

600 

20 

20 

195 

49 

252 

37 

409 

11 

11 

215 

10 

10 

220 

16 

16 

23 

59 

59 

59 

625 

20 

38 

365 

42 

51 

578 

21 

21 

934 

3* 

410 

28 

47 

565 

24 

24 

130 

19 

40 

500 

36 

145 

i 

1 

no 

39 

52 

285 

21 

128 

19 

19 

300 

40 

220 

98 

109 

445 

95 

78 

578 

23 

23 

605 

34 

950 

40 

40 

435 

17 

39 

530 

Opened 
or  closed 
during  yr. 


c  c 

O  OJ 


Jii3 

o  S 


Refer 

to 
tables 


ABBEVILLE  1  NNW 

ADDISON 

ALBERTA 

ALBERTVILLE  2  SE 
ALEXANDER  CITY 
ALICEVILLE 
ANDALUSIA   1  NW 
ANNISTQN  FAA  AP 
ARLEY  3  S 
ASHLAND  2  SSE 

ATHENS  2 
ATMORE 

AUBURN  AGRONOMY  FARM 
AUTAUCAVILLE   3  N 
BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 
BAY  MINETTE 
BEATRICE  1  E 
BELLE  MINA  2  N 
BERRY 

BESSEMER  3  SSW 

BILLINGSLEY   1  SS 
BIRMINGHAM  USO  AP  R 
BOAZ 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT 
BROOKWOOD 
BRUNDIDGE 
CALERA  2  SW 
CAMDEN  3  NW 

CAMP  HILL  2  NW 
CARBON  HILL 
CENTRE  4  SW 
CENTREVILLE  WSMO 
CHATQM  4  N 

CHILDERSBURC  WT»  PLANT 

CLAIBORNE 

CLANTON 

CLAYTON 

CODEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 

CORDOVA 

COTTONTON 

CUBA 

DADEVILLE 
DADEVILLE  2 
DAUPHIN   ISLAND  2 
DAYTON   I  N 

DELTA 

DEMDPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN 

DOUBLE  SPRINGS 

ELBA 

ELROD 

ENTERPRISE 

EUFAULA  WILDLIFE  REF 

EVERGREEN 

FAIRHOPE  2  NE 

FALKVILLE   1  E 

FAYETTE 

FLORENCE 

FORT  PAYNE 

FRISCO  CITY 

GADSDEN  STEAM  PLANT 

GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 

GENEVA  2 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOWN 

GORGAS 

GREENS9OR0 

GREENVILLE 

GUNTERSVILL6 

GUNTERSVILLE  TVA 

HALFYVILLE  3  NE 

HAMILTON  3  S 

HANCEVILLE 


0008 
0063 
0140 
0148 
0160 
0178 
0252 
0272 
0338 
0369 

0395 
0407 
0430 
0440 
0505 
0583 
0616 
0655 
0748 
0757 

0823 
0831 
0957 
1069 
1064 
1099 
1143 
1178 
1286 
1301 

1324 
1377 
1512 
1525 
1566 
1620 
1690 
1694 
1725 
1803 

1807 
1819 
1849 
1940 
1974 
2079 
2119 
2124 
2172 
2188 

2235 
2245 
2377 
2386 
2577 
2632 
2675 
2730 
2758 
2813 

2840 
2883 
2971 
3043 
3105 
3154 
3160 
3200 
3251 
3255 

3271 
3308 
3430 
3511 
3519 
3573 
3578 
3620 
3645 
3655 


HENRY 

WINSTON 

WILCOX 

MARSHALL 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

COVINGTON 

CALHOUN 

WINSTON 

CLAY 

LIMESTONE 

ESCAMBIA 

LEE 

AUTAUGA 

TU5CALD0SA 

BALDWIN 

MONROE 

LIMESTONE 

FAYETTE 

JEFFERSON 

AUTAUGA 

JEFFERSON 

MARSHALL 

CRENSHAW 

ESCAMBIA 

JACKSON 

TUSCALOOSA 

PIKE 

SHELBY 

WUCOX 

TALLAPOOSA 
WALKER 
CHEROKEE 
BIBB 

WASHINGTON 

TALLADEGA 

MONROE 

CHILTON 

BARBOUR 

MOBILE 

GENEVA 

COLBERT 

DE  KALB 

WALKER 

RUSSELL 

SUMTER 

TALLAPOOSA 

TALLAPOOSA 

MOBILE 

MARENGO 

CLAY 

MARENGO 

HOUSTON 

WINSTON 

COFFEE 

TUSCALOOSA 

COFFEE 

BARBOUR 

CONECUH 

BALDWIN 

MORGAN 

FAYETTE 

LAUDERDALE 

DE  KALB 

MONROE 

ETOWAH 

SUMPTER 

CULLMAN 

GENEVA 

GENEVA 

BUTLER 

CHOCTAW 

WALKER 

HALc 

BUTLER 

MARSHALL 

MARSHALL 

WINSTON 

MARION 

CULLMAN 


431  35 
234  13 
132  14 

1234  14 

1132  57 
1333  07 

631  19 

733  35 

234  04 

1133  15 

1234  48 
831  01 

1132  36 
132  26 
233  27 
930  53 

131  44 
1234  42 

233  40 
233  22 

132  39 

233  34 

234  13 
631  35 
631  04 

1234  57 
233  16 
531  43 

733  05 
132  02 

1132  50 
233  54 

734  07 
332  54 

1331  32 

733  17 
131  32 
732  51 
531  53 
930  23 

531  11 
1234  44 

734  15 

233  46 

432  09 

1332  26 
1132  49 

1132  50 
930  15 

1332  22 

1133  25 
I  1332  31 
I    531  12 

234  10 
1031  25 

I  1333  15 
!    531  19 
431  59 
631  27 
930  33 

1234  22 

1333  41 
1234  48 

734  27 
831  26 
734  02 
1332  49 
234  01 
531  03 
531  02 

631  38 
1331  53 

233  39 
232  42 
631  49 

1234  20 
1234  22 

234  15 

1334  06 
234  03 


85  17 
87  11 
87  25 

86  10 

85  57 

86  08 

66  30 
85  51 

87  13 

85  50 

86  59 

87  30 

85  30 

86  41 

87  21 
87  47 
87  12 

86  53 

87  36 
87  01 

86  42 
86  45 
86  10 

86  16 

67  03 
65  43 
67  17 

65  49 

66  47 

87  19 

85  39 
87  32 

85  44 

87  15 

88  15 

86  20 

87  31 

86  38 
85  28 

88  14 

85  56 

87  50 
85  53 

67  11 
85  04 

88  23 

65  43 
85  46 
88  05 
87  39 

85  42 
87  50 

85  21 
87  24 

86  04 

87  48 
85  52 
85  06 

66  56 

67  53 

66  53 
87  49 

67  41 

85  43 

87  24 

86  00 

88  09 
85  45 
85  53 

85  51 

86  44 
88  20 

87  12 
87  35 
86  38 

86  19 
66  17 

87  37 
87  59 
66  46 


AUG 


INAC 


APR 


APR 


APR 


APR 


C 
C 
C 

3 
3 
3 
3 
3 

3  C 
3 

3  C 
34  C 

3 
3 


1  2  3 


34 


3  C 

3 

3 

34 

3 
3 
3 

C 

3 
3 
3 

3 
3 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

HAYNtVI LLC 

3748 

06 

LOWNDES 

nc AUU AND 

3761 

07 

HENRY 

HE F L  IN 

3775 

05 

CLEBURNE 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

HIGHTOWER 

3842 

05 

CLEBURNE 

HOD  G  E  S 

3899 

01 

rRANKL IN 

uiikiTCJti  I  c    ucn  ad 

4064 

01 

M  A  n  T  c  n  hi 
nAU  i  jUN 

1  a  r  1^  c Hki 
J  fit  ^  jUN 

4193 

07 

C  L ARKE 

lATtfcriMvyTi  1  e 

■J      r^ounvi  LLC 

4209 

04 

t A  L  nuUN 

1  A  C  D  C  D    /  u 

4226 

03 

WA  L  K  E  R 

inDnAU  nAU 
JDRUAN  DA^ 

4306 

05 

ELMURE 

u  T  KJ  C  T  n  M 

K  I  rio  1  UN 

4431 

07 

COFFEE 

1  ACAVCTTC 
LArDTC  1  It 

4502 

05 

C  MA  r  B t R  i 

LAY  DAM 

4603 

03 

CHILTON 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

4627 

04 

C  ME  RUK 1 1 

4798 

06 

SUMTER 

LUU I  3 V 1 L  L  c 

4884 

07 

BARB  UUk 

MAGE  L  LA 

4996 

02 

J  t  r  r  t  R5UN 

u A D  T  nu   A.  uc 
n AK 1  UN    o    N t 

5112 

06 

PERRY 

nAKIUN    JUNCTION    £  Tit 

5121 

06 

DAL  LAS 

MARTIN  oAh 

5140 

05 

ELMORE 

UATUCUC      1  ILI 

nA ) nfc Wb    Z  N 

5172 

06 

MuN 1 uUnt  R  Y 

MELVIN 

5354 

07 

CHOCTAW 

MIDWAY 

5397 

06 

BULLOCK 

n I L  3 1 c  AD 

5439 

06 

MACON 

n I N I t R  3 

5449 

06 

DAL  LAS 

MI T  C  nc  L  L  DAr 

5465 

03 

lH I L  r UN 

unQTi  c    iicn  An 
MUB 1 LC    WSU  ftp 

5478 

08 

MOB  I L E 

MDN 1 c  V AL  LU 

5537 

04 

SHE  L  B Y 

untuT^nuBDW    ucn    ad  0 
nuNToUMERT    W5tJ   Ar  K 

5550 

06 

MUN 1 uUMcR T 

MOULTON 

5625 

01 

1    A  LI  B  C  k.1  ^  i: 

LAWRcNC  c 

MDULTON  2 

5635 

01 

1    A  LI  D  C  kl  ^  C 

L  AWR  t  Nl  t 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

5749 

01 

COLBERT 

NEW  MARKET  2 

5867 

01 

MADISON 

ki  c  u  T  n  hi 
Nt  W 1  UN 

5875 

07 

DALE 

n  ki  c  n  ki  T  A 
UNc  UN  1  A 

6121 

02 

D  !  ni  1  DJT 

B  LUUN 1 

OPE  L I K A 

6129 

05 

1  C  c 
Let 

OZARK  6  NNw 

6218 

07 

DALE 

PAINT  ROCK   2  N 

6226 

02 

JACK  bUN 

rAL"cRUALc    Z  W 

6246 

02 

iceccDcnu 
J  t  r  r  cRb JN 

PELL  CITY   1  NNE 

632S 

04 

ST  CLAIR 

r t  RH T V  I  L  L  c 

6362 

06 

PERRY 

PETERMAN 

6370 

07 

MONROE 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

07 

RUSSELL 

P  ICKENSvI LLP 

6414 

03 

O  T  r  V  C  M  c 
r  1  L 1^  C  N  J 

PINE  APPLE 

6436 

07 

W  I  L  COX 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONT  uUMcR Y 

PITTSVIEW 

6501 

07 

RUS  S  ELL 

PLANTERSVI LLE  2  SSE 

6508 

03 

AUTAUGA 

PR.4TTV  I  L  L  E 

6640 

03 

A  1  1  T  A  1  1^  A 

AUTAUGA 

RED  BAY 

6805 

01 

FRANKL I n 

KCPURM   2  e 

6847 

03 

D  T  r  k  F NC 

RIVER  FALLS 

6937 

07 

COVINGTON 

RIVER  FALLS   2  NE 

6942 

07 

COVINGTON 

ROBERTSOALE 

6988 

08 

B  A  1  n  U  T  u 
oA  L  UN  1 N 

ROCI^FORO  2  NNW 

7020 

05 

L  UUd  A 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

D  A unni  Du 
KANUULrfl 

RUS5ELLVI LLE  2 

7131 

01 

C  D  A  ki  V  1    T  kl 

r RANKL I N 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

^111  1  MAM 
CUL  L  MAN 

SAND  MT  SUB5TA  AU 

7207 

02 

DE  KALB 

SAYRE 

7282 

02 

iccccDcnu 
J  C  r  P  t  RbUN 

SCDTTSBORH 

7304 

02 

SELMA 

7366 

06 

DALLAS 

SUTTLE 

79631  06 

PERRY 

SYLACAUGA  <t  NE 

7999 

04 

T  A 1  1  A  nc  r  A 
lALLAUCbA 

TALLADEGA 

8024 

04 

T  A  1  1  A  n  c  r  A 
TALLAUcuA 

THQMASV I LLE 

8178 

07 

C  LARK 

THQRSBY  EXP  STATION 

8209 

03 

CHILI  Uri 

THURLQW  DAM 

8215 

05 

ELMORE 

TONEY 

8259 

01 

U  A  n  T  C  hm 

TROY 

8323 

07 

PIKE 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380  03 

TU^LALuU5A 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8385 

03 

TUSCALOOSA 

UNION  SPRINGS  *  S 

8<.38  06 

BULLOCK 

UNIONTOWN 

eit<>6  06 

PERRY 

VALLEY  HEAD 

8<,69  02 

DE  KALB 

VERNON  2  N 

8517  03 

LAMAR 

WADLEY 

8605  05 

RANDOLPH 

WALLACE  2  E 

8637|  0"^  ESCAMBIA 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

1 1 

86 

36 

180 

19 

38 

INAC 

2 

3 

21 

85 

20 

370 

27 

27 

I 

2 

3 

39 

85 

36 

850 

21 

21 

I 

2 

3 

57 

86 

19 

594 

8! 

85 

1 

2 

3 

32 

85 

24 

1175 

33 

2 

20 

87 

56 

840 

39 

2 

39 

86 

46 

624 

18 

18 

1 

I 

2 

34C 

30 

87 

54 

220 

11 

2 

c 

49 

85 

47 

690 

20 

2 

c 

54 

87 

16 

525 

16 

16 

I 

2 

3 

37 

86 

IS 

290 

40 

2 

14 

86 

1 1 

270 

12 

2 

54 

85 

24 

830 

28 

28 

I 

2 

3 

58 

86 

31 

420 

40 

2 

33 

86 

33 

636 

60 

2 

1 1 

85 

46 

589 

84 

2 

35 

88 

12 

160 

78 

74 

1 

2 

3 

47 

85 

33 

480 

19 

2 

30 

86 

51 

654 

40 

2 

42 

87 

16 

173 

10 

2 

c 

28 

87 

13 

200 

27 

27 

1 

2 

3 

40 

85 

55 

340 

27 

52 

27 

1 

2 

34 

18 

86 

01 

180 

20 

2 

56 

8a 

27 

350 

36 

2 

04 

85 

31 

490 

C 

27 

85 

54 

201 

76 

2 

06 

87 

01 

370 

20 

20 

1 

2 

3 

48 

86 

27 

350 

40 

2 

41 

Be 

15 

211 

33 

33 

1 

2 

3  C 

06 

86 

52 

462 

36 

2 

18 

86 

24 

221 

33 

33 

I 

2 

3  C 

28 

87 

18 

628 

c 

29 

87 

18 

645 

20 

20 

1 

2 

3 

45 

87 

37 

540 

87 

93 

1 

2 

3 

55 

86 

27 

725 

18 

29 

1 

2 

3 

20 

85 

37 

260 

61 

2 

57 

86 

29 

870 

66 

7f 

I 

2 

3 

38 

85 

23 

750 

20 

20 

I 

2 

3 

31 

85 

41 

470 

75 

87 

I 

2 

3 

42 

86 

20 

635 

c 

46 

86 

40 

798 

29 

2 

36 

86 

16 

955 

17 

17 

AUG 

I 

2 

3 

36 

87 

09 

500 

3* 

2 

35 

87 

16 

C 

30 

85 

01 

570 

17 

17 

APR 

1 

2 

3 

14 

86 

17 

165 

36 

2 

53 

87 

00 

230 

10 

2 

04 

86 

04 

506 

37 

2 

1 1 

85 

10 

380 

9 

9 

X 

2 

3 

37 

86 

54 

230 

37 

2 

29 

86 

29 

295 

78 

71 

I 

2 

3 

26 

Be 

08 

680 

20 

27 

I 

2 

3 

23 

87 

59 

271 

39 

1 

2 

22 

86 

31 

180 

49 

INAC 

2 

22 

86 

31 

190 

C 

34 

87 

44 

155 

47 

61 

1 

2 

3 

54 

86 

14 

670 

23 

23 

1 

2 

3 

09 

85 

18 

745 

42 

46 

I 

2 

3 

31 

87 

44 

880 

24 

24 

I 

2 

3 

1 0 

86 

49 

oOc 

'0 

70 

I 

2 

3 

17 

85 

58 

1195 

27 

28 

I 

2 

3 

43 

86 

58 

304 

39 

2 

41 

86 

03 

615 

94 

91 

2 

3 

25 

87 

00 

147 

97 

97 

1 

2 

3 

32 

87 

11 

145 

28 

2 

12 

86 

12 

490 

22 

22 

AUG 

1 

2 

3 

26 

86 

05 

55* 

87 

88 

1 

2 

3 

55 

87 

44 

405 

85 

86 

1 

2 

3  C 

53 

86 

42 

680 

19 

19 

1 

2 

3  C 

32 

85 

54 

288 

40 

2 

54 

86 

44 

750l 

C 

49 

8; 

59 

580 

69 

81 

1 

2 

3  C 

14 

87 

37 

169 

95 

98 

1 

2 

3 

13 

87 

35 

152 

20 

50 

1 

2 

3  C 

06 

85 

43 

460 

90 

uoi 

1 

2 

3 

27 

87 

31 

265 

72 

SEP 

HAY 

2 

34 

85 

37 

1040 

92 

92 

1 

2 

3 

48 

88 

07 

265 

20 

20 

1 

2 

3  C 

i  07 

85 

34 

640 

43 

2 

12 

87 

11 

205 

36 

2 

11132 


432 


2(34 


T33 


I 

13|33 
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Station 


o 
Z 

X 

a> 
c 


County 


3 


(1) 

o 


C3 
O 

"(8 
> 

a) 
w 


Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


£0 
G  a 

O  (D 


2  O 


Refer 

to 
tables 


WALNUT  GROVE 

WARRIOR  6  W 

WARRIOR   LOCK   ANB  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLDCTON 

WETUMPKA 

WHATLEY 

WINFIELD  2  SW 


8648 
8670 
8673 
86B6 
8809 
8859 
8867 
8998 


ETOWAH 

JEFFERSON 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

FAYETTE 


234 
233 
232 
I2I34 
3133 
732 
1331 
1333 


86  19 

86  57 

87  50 

88  04 
87  07 

86  13 

87  43 
87  50 


850 
630 
110 
457 
500 
190 
170 
468 


20 


OCT 


INAC 


3 

34  G 
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HEFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Ashevllle,  N.C.  2B801,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES ,  nivision  avera[>;cs  In  the  annual  issue  include  late  reports  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published  in  monthly  issues. 
DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 
wind  movement  in  mi les . 

ICV^APORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  In  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  dally  extremes  ol   temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24 
hours  ending  at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anonomcter  recorder 
located  6-8  inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllraatological  normals  based  on  the  period  1941-1970.  "DEP"  In  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Cllmatologlcal  Data, 

Soi 1  Typv  Soil  Cover  Degree  of  Slope 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Auburn  Agronomy  Farm  Chesterfield  sandy   loam  Bare  0-2% 

 '      "                       Headland  Dothan  sandy  loam  Bare  Unknown 

Marlon  Junction  2  NE  :     Sumter  Clay  Bare  3-5% 

Pittsview  Izagara  fine  sandy  loam  Bare  Unknown 

Thorsby  Exp.  Station  Fine  Loamy  Bare  0-2% 

Winfleld  2  SW  Ora  fine  sandy  loam  Bare  2  to  6% 

All  stations  equipped  with  Palmer  soil  thermometers. 

All  max  and  min  for  24-hour  period  ending  at  listed  observation  times  except  Auburn  Agronomy  Farm,  which  is  8  a.m. 


IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 


+    Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 


*  Amount  Included  in  following  measurement. 
//    Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

H    One  or  more  days  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Clmatologlcal  Data  for  detailed  dally 
record . 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation 
Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  In  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ALABAMA     2-BLACK  WARRIOR     3-CAHABA     4-CHATTAGOOCHEE     5-CHOCTAWHATCHEE     6-CONECUH     7-COOSA     8-ESCAMBIA  9-CULF  lO-PEA 
11-TALLAPOOSA     12-TENNESSEE  13-TOMBIGBEE 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

Years  of  record  as  shown  In  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $5.10  a  year  lor  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40^  single  copy;  30C  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn :     Publications . 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  3/31/77-980 
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